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Uanto  ^promettemmo  ilelk  Prefazion 
generale  di  quefta  laboriofa  Opera-^, 
eceoIocfortunatamentei’eOndot'toi  al  fi- 
ne utile  del  prefente  nofiro  mondo 
morale  . PferentTamo  dùnque  a pre- 
flan'tillìmi  ^ e-  grdtL  Leggitori  il  terzo 
volume:  .delle  Ifthuziohi  diI'Ar,chij:e^turaiidrauli^t^ai,  pa*» 
rimente  in!  tre  LibrL'diVife . , ' e fimilment;e  ^aomb.in,^to 
come  negli  al tri^. traode  fciénze  di  Ragioft^j,  o^jd^j  Na-{ 
tura  al  vantaggio  univerfale-  degli  St,udÌQfi:,j  jnfiainmi-^ 
ri ati  per^  isì  J qtereflantllflìina  Profeffion  , gcHe  i abb lacci» 
la  pubblica  tra n quii]) t.à  ^ ^ibv^privata  jaelja  oVltapGi^^^ 


(VI  ) 

le , neir  Agricoltura  , e nel  Commerzio . 

Ne’  feguenti  tre  Libri , che  fono  il  Vii , V Vili, 
c il  IX  delle  Iftituzioni  idrauliche  già  promefle  , ge- 
neralmente tratteremo  ancora  , col  metodo  iftefib  , 
il  rimanente  della  Scienza  delle  acque  fluenti  , e fìa- 
gnanti;  cioè  a dire,  modificate  ne’varj  fiati  loro,  non 
meno  per  mifurarle , dividerle  , e afiegnarle  agli  sfrut- 
tatori , che  ne  acquiftarono  gli  ufi  , o le  proprietà  ; 
che  per  ragionarne  gli  effetti  da  effe  prodotti  ne- 
gli alvei  , e nelle  campagne  adiacenti  a’  fuccefli- 
vi  difcorrimenti  : onde  fiftemare  , colla  fcorta  della  Ra- 
gion Civile,  que’naturali  avvenimenti  a’danni  , e alle 
utilità  de’  compoffeditori  de’  terreni  , che  lungheffo 
gli-  alvei  de’  fiumi , regolarmente  , vi  efifiono , e ftan* 
no  Tempre  elpofìi  per  la  contiguità  , e per  -la  legai 
pofizione , , ^ * 

Datalchè  nel  VII  Libro  ragionammo  l’Idrometria 
architettonica,  ofiia  la  mifura  delle  acque  correnti  per 
gli  alvei  inclinati  , e quella  delle  acque  fluenti  dalle 
modificazioni  orizzontali  ..  Combinammo^  le  nozioni 
fcientifiche  delle  bocche  derivatorie  napolitane  , colle 
quali  fi  affegnano  , e concedono  le  acque  nella  Città 
noftra  agli  oggetti  politici  del  Pubblico  , e de’  Privati; 
e in  quefto  picTcrivemmo  la  pratica  univerfalc  , di 

mi- 


( VII) 

.Hiifurarnfc  cón  certezza  le  quantità  derivabili  a fecon- 
- da  delle  legittime  concellìoni  . Spiegammo  indi  le  di- 
■vifioni  perpetue  , e le  temporanee  delle  acque  corren- 
• ti,  e la  forma  , pollzione  , e corruzione  de’ partitori 
•idraulici  peri  menarle  all’effetto  fuccelHvo,  onde  rego- 
larne le  partizioni,  e gli  flati  al  benefizio  degli  sfrut- 
tatori , che  ne  acquiftarono  il  dritto  fott*  ogni  punto 
di  veduta . 

• Nell’  Vili.  ; Libro  dimofirammo  1*  incorrimento 
de*  fiumi  variabili. , e gli  effetti  che  ne  fon  prodotti 
a’  fondi , e alle  ripe  di  elH  ; prefiggendo  le  coordina- 
zioni degli  edifici  , che  vi  fi  fanno  a render  le  di- 
fcorrenze  opportunamente  alveare  . Difaminammo 
colle  ficure  dottrine  , e colle  fondate  cognizioni  la 
Scienza  elementare  degl’  ihcorrimenti  , delle  fifali- 
te  , e delle  confluenze  luogali  de'  fiumi  variabi- 
li , c gli  effetti  che  feguono  da  quefte  azioni  de* 
fiumi  tra  de’ naturali  rigori  ; cioè  a dire  , dall’  incor- 
rere , percuotere  , e rifalire  ne’,  corpi , e da’  corpi  adia- 
•centi e contigui  a’  difcorrimenti  fucceliìvi  . Dicemmo 
<3a  oltre  il  corrifpondente  per  la  fcienza  degli  andamenti 
retti , e obbliqui  degli  alvei , e dé’  fiumi  y fpiegammo 
•la  natura , qualità , e pofizlone  degli  oftacoli  reiìftenti 
la  libertà  del  corrimento  delle  acque-  modificate  a’IuO' 


( vm  ) 

ghi  'inferiori  ; e la  coordina2ione  , e d-irezione  delle 
opere  architettoniche  idrauliche,  per  impedire,,  o npa- 
-rare  le  corrufioni , che  fi  fanno  dagl’  incorrimenti  di- 
Verfi . E finalmente  ragionammo  , uni veri'almente,  col- 
la' fcorta  della  Ragion  G.vile  , più  c più.  rapporti  le- 
'galidraalici  , coll.a  diverfa  pofizione  , e fì:ati  delle  ad- 
ditarle opereh architettoniche  ; onde  fien  coftitute  legal- 
mente al  fine  del  politico  equilibrio. 
o r.  Nel  IX  e ultimo  Libro  fpiegatnmo,'  e dimoftram- 
-mo  gir  acqaifìii  , le  divifionì  , e le' afiegnazioni  delle 
.Alluvioni , Ifole-,  e Alvei  abbandonati  de’pubblici  fiil- 
.mi  -.variabili  di  modo",  e di  fiato;  combinando  tra  i dritti 
di  Natura  , e delle  Genti  le  perpetue  divifioni  , e le 
jafiegnazioni  ,de’-  depofiti  alluviati  , 0 fapprefiati  negli 
-àlvei  de’  fiumi  medefimi'-,  e ne’,  terreni  contigui 
-a 'fecondai  delle-fiirpofizioni  che  rileggiamo  nella  Ragion 
?"affin  di  mantenere  , nello  fieflb  politico  equi- 
librio là  ipubblica  ' pace,  tra  delle  Società  , e tra  de* 
-Privati  in 'ogni  incontro.  . , i.  , 

cr-f  -Noi  finalmente  riprotèfiiamo  àgli  ^manillìmi  Leg- 
gitori; .le  noftre  poche! fotzeq,- a fronte  del  gran  pelo 
(della  pfublirnità  f della  ,:ma.teria  Tulle  fcritte  . combina- 
zioni architettoniche  idrauliche  iftitutive,  onde  ci  ca- 
■ricammou  II  Colo  compatimento  de’  no/lri  PTofelTori  ^ 


a CUI 


( IX  ) 

a cui  è indirizzata  per  la  felicità  unìverfale  ^ potr^ 
fupplire  al  vano  sforzo  della  riufcita  , e a non  incol- 
parci di  foverchia  audacia  in  fiffatta  laboriofa  Opera,’ 
diretta  a giovare  la  gioventù  fìudiofa  , e non  ad  al- 
tro . State  fani . 


TomJII, 


IN- 
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De’ Libri,  Capitoli,  e Seziorti  con- 
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Adm. 


Adm.  Rev.  Dom<  D.  Salvator  Ruggerlus  S.  Th.  Prof,  re- 
videat,  5c  in  kriptis  referat . Die  i.  Februarii  177^. 

JOSEPH  ROSSI  CAN.  DEP. 

ECCELLENTISS.  REVERENDISS.  SIGNORE. 

Le  IfHtuiioni  di  Architettura  Idraulica,  che  dona  al  Pub- 
blico il  Signor  Cavaliere  Niccolò  Cadetti  ben  noto  nella  Repub- 
blica delle  Lettere  per  altre  fue  dotte  produzioni , fono  Rate  da 
me  lette  con  fomma  attenzione  , e con  ugual  piacere  . Egli  ha 
faputo  con  favia  maniera  combinare  infieme  ciocché  le  Mate- 
matiche, e il  Dritto  Civile  fomminiflrano  per  la  Scienza  delle 
acque  * ficchè  non  folamente  debbon  rifguardarfi  come  compiute 
Iftituzioni  oltremodo  utili  alla  Studlofa  Gioventù,  ,che  de  fiderà  in- 
«amminarfi  alla  cognizione  di  quella  Scienza  ; ma  ancora  meritano 
d’efler  lette  da  chi  è verfato  nella  fuddetta  Scienza.  E’  da  defi- 
derarfi  , che  1’  Autore  profiegua  , come  ci  fa  .fperare  , nell’  efpor- 
re  con  lo  flelTo  metodo  il  reflante  dell’  Architettura  Idraulica  . 
Or  perchè  in  quelle  Illituzioni  niente  contienfi  , che  fia  con- 
trario agl’ infegnamenti  della  nollra  Religione,  o che  offenda  la 
purità  de’collumi  , Rimo  poter  perraetterfene  l’edizione;  purché 
così  Rima  1’  E.  V.  Reverendifs.  , a >cui  baciando  umilmente 
le  mani  con  profondo  inchino  mi  dico 
Napoli  17.  Giugno  1780. 

Dell’E.V.  Reverendifs. 


Dlvotljf.  obbligatili'.  Servo  vero 
Salvatore  Ruggiero. 


tenta  relatione  Vom.  Revif.  imprimatur.  Die  ai  fumi  1780 
J.  J.  Vìe.  GEN. 


JOSEPH  ROSSI  CAN.  DEPUT. 


Ma^n.  UJ.D.  D.Maycellus  Cecere  tn  hac  Regta  Studìortm  \Jn\vtvfi* 
tate  Profeffoy  f revideat  autographum enunaatl  operis  , cui  fe  fub- 
fcribat  , ad  finem  revidendi  ante  publtcatìonem  , num  exemplaria 
imprimenda  concordent  ad  formam  Regahum  Ordinunt  , & in  fcriptis 
referat.  Dat.  Neap.  die  l6  Januarii  IJ'JP- 

MATTH.  JAN.  ARCHIEP.  CARTH.  C.M. 


S.  R.  M. 


HO  letto  per  comando  dì  V.  M.  con  queirattcnzione  , che 
fi  conveniva  , le  Iftituzioni  di  Architettura  Idraulica  del 
Cavalier  D,  Niccolò  CarJetti  ben  noto,  e chiaro  nella  Repub- 
blica delle  Lettere  per  altre  fue  Opere;  e come  in  effe  non  ri- 
trovo cefa , che  offenda  il  buon  coftume  , o le  Leggi  del  Re- 
gno , anzi  vi  fcorgo  ben  maneggiata  la  Scienza  delle  acque  fe- 
condo le  regole  delle  matematiche  , e del  dritto  ; talché  la 
lettura  di  effe  fi  dee  reputar  neceffaria  alla  Gioventù , che  fov- 
vente  per  non  faper  T arte  dopo  graviffime  fpefe  dà  nell’  imper- 
fezione ; così  fon  di  parere  , che  la  M.  V.  ne  poffa  permette- 
re la  ffampa  . II  dì  2.0.  Giugno  1780* 

Di  V.  M. 


UmìlIjUìmo  Vaffalh 
Marcello  Cecere 


Die  24  menfis  Julii  1780 


Vifo  Refcripto  S.R.M.  fub  àie  24  currentts  menfts  \ & ami  , ac 
relatione  magri.  U.J.D,  D.  Marcelli  Cecere  , àe  CommiJfjone  i?e- 
•verendi  Regii  Cappellani  Majoris  ordine  prafata  Regai.  Majejìatis, 
Regalls  Camera  S.Claue  providet  , decermi.,  atque  mandai  , quoti 
Imprimatur  cum  in  [eri  a''  fórma  prafentts  Juppllcis  libelli  , ac  appro^ 
bationis  dtóii  Revtforts  • Verum  non  publtcetur , nifi  per  ipfum  re- 
viforem  faóla  iterum  tevifione  affirmetur  quod  concordai  fervala  for- 
ma Regai ium  Ordinum  , ac  ettam  in  publicatione  fervetur  Regia 
Pragmatica , boc  fuum  , 

SALOMONIUS  PATRITIUS 

Vidit  Fifcus  R.C. 

111.  Marchio  Citus  Pi'sef.  S.R.C.  & esteri  111.  Aulas  Prjef.  lcra<» 
pore  fubfcriptionis  impediti. 

Reg. 

Carulli  Athanafìus . 
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LIBRO  VIL 


DELLMDROMETRIA  ARCHITETTONICA 
IDRAULICA,  OSSIA  DELLA  MI- 
SURA , E DI  VISIONE  DELLE 

ACQUE  CORRENTI  . ' 

§.  I.  AVVERTIMENTO. 

I 

Siccome  ne’  precedenti  'Libri  definimmo , oflervammo,  , e dì- 
moftrammo  le  univerfali  teorie  del  moto , e delle  modifica- 
zioni delle  acque  fluenti  negli  flati  diverfi , e nelle  pofizioni  varie 
de’ fiumi  , o de’ canali , non  men  naturali,  che  artificiofi  ; così 
del  pari , per  quanto  fi  appartiene  all’  Iftituto  noflfb  , continue- 
remo  nelle  feguenti  difamine  idrometriche , affin  di  difporre  col- 
le pure  cognizioni , quanto  dovrem  dire  , anche  generalmente  , 
nelle  pratiche  delle  mifure,  e divifioni  delle  acque  correnti:  ma 
perchè  quanto  dicemmo  nel  Lib.  1,63  aflblutamente  concorre 
alle  dimoflrazioni  delle  cofe  feguenti  ; perciò  avvertiamo  l’ uma- 
no Leggitore  a riordinarfele  alla  memoria  per  avvalerfene  nelle 
efercitazioni  fcientifiche,  che  in  avanti  combineremo. 


Tom.IIL 


A 


CAP, 


2 


LìbVIL  IJìhu%toni 


C A P.  L 

Sì  efpone,  generalmente,  la  Scienza 
delle  velocità  delle  acque  cor* 
tenti  per  gli  alvei  di 
ogni  pofizione- 

1.  DEFINIZIONE. 

Larghezza  di.  qualunque  alveo  è lo  fpazio  tra 
ripa  e ripa , o tra  Iponda  e fponda  , che  determina 
il  corrimento  dell’  acqua  fluente  nei  fuo  pienilfima 
naturai  rigore  .. 

^.3.  definì  z. 

Altezza  dcUalveo  c quella  perpendicoTare,>  menata 
dal  vertice  delle  fponde  infìa  lopra  del  fondo  di  elio. 

§.4.  D E F I N I 2. 

Sezione  dell'  alveo  è quello  fpazio  faperfìciale  , 
eretto  perpendicolarmente  fulla  larghezza  ed  c ter- 
minato dair  altezza  dell’  alveo  ^ dal  fondo,' e dall’  a- 
ria  circofìante . 

‘ f . 5.  D E F I N I Z. 

Sezione  dell'  acqua:  corrente  è quel  piano  perpen- 
dicolàrmente  eretto  lui  fondo  dell’  alveo  ; i cui  termi- 
ni comprendono'  T acqua  per  T alveo  difcorrente. 


Di  j^vchìtetiura  Idraulica: 
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^.6.  D E F I N I Z. 

Altezza  dell’  acqua  corrente  , o della  fezione  di 
ejpi  è la  retta  menata  dalla  fuperficie  dell’acqua  , 
perpendicolarmente  fulla  bafe  della  fezione . 

§.7.  D E F I N I Z. 

Se  negli  fperimenti,  e nelle  difamine  delle  acque 
correnti  farà  ollervato,  che  ceffando  il  corrimento  per 
la  fezion  dell’  acqua  , al  di  fotto  della  bafe  , cioè  a 
dire,  fui  fondo  irregolare  dell’ alveo  , non  vi  refierà 
acq^a  {lagnante  ; l’altezza  dell’acqua,  o della  fezione 
di  ella  diceli  Altezza  viva  . 

t 

§.  8.  definì  Z. 

Se  celiato  il  difcorriinento  , al  di  fotto  della  l>a» 
fe  della  fezion  dell’  acqua  corrente  vi  farà  offervata 
acqua  {lagnante;  l’altezza  di  quella  , prefa  feparata- 
jnente  da  -quella  della  fezione  , dicefi  Altezza  morta . 

g.  D E F I N I Z. 

Ma  fe  farà  offelvato  in  taluni  luoghi,  V acqua 
córrente  non  difcorrere  fopra  di  un  fondo  continua- 
mente  inclinato  y per  cui  o vi  fon  degl’  impedimenti, 
o il  fondo  per  pofizione  colla  di  obbliquità  diverfe  ; 
in  tali  cali  1’  altezza  delle  acque  correnti  dicefi  Inde- 
bolita in  rapporto  colle  altre . 

§.  IO.  definì  Z.  Tav.i.  Fig.  115. 

Altezza  determinatrice  delle  velocità  del  corpo 
fluente  diciamo  la  retta  DA  , menata  perpendico- 
lare fulla  bafe  della  lezione  CA  dell’  acqua  , e che 
prodotta  in  dirittura  dell’  altezza  viva  AC,  interieca- 

A a fi  col 
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lì  col  livello  vero  XD  dell’  acqua  nello  flato  di 
bagnante  . 

11.  D E F I N I Z. 

Vertice  della  determinatrice  è il  punto  D della 
comune  interfecazione  di  elTa  col  livello  vero  ; in  do- 
ve le  le  acque  vi  li  alzeranno,  ivi  rimangono  in  equi- 
librio . 

12.  D E F I N I Z. 

Complemento  della  determinatrice  è la  parto 
CD  di  ella  , che.  fi  comprende  fra  1’  altezza  viva 
deir  acqua  corrente  , e il  vertice  , infin  dove  polla 
giugnere  lo  fiato  dell’  acqua  {lagnante  , o dell’  equi- 
librio . 

D E F I N I Z. 

Altezza  della  difcefa  retta  è la  perpendicola. 
re  EB  , menata  dall’  orizzontale  corretta  XD,  infino 
al  fondo  XB  , la  quale  incerl'eca  la  determinatrice 
delle  velocità  in  un  qualche  punto  deli'  altezza  vi- 
va . 

i 

' §.  14.  D E'F  I N I Z. 

r Compleménto  di  altezza  della  d/fcefa  retta  è la 
parte  GB  di ‘ella  , che  dal  luogo  della  interlccazio- 
ne  G è in  dirittura  prodotta  infino  al  fondo  dell’al- 
V eo  XBZ  . 

\ 15-  D E F TN  r Z. 

Sezione  naturale  del  Jìume  ^ o deli’  acqua  corrente 
è quella  fatta  nell’  alveo  naturale. 


Di  Architettura  Idraulica. 
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i6.  D E F I N I Z. 

Sezione  awjicìoja  del  fiume  , o di  qualunque  ae- 
qua  correrne  è ogni  fezione  modificata  del  corpo 
fiueiue  , prefilTa  nell’  alveo  artificiofo . 

§.17.  C O R O L L. 

E perchè  dicemmo  ( Lib.  2»  §.  40,55  ) gli  alvei  natura» 
li  feguifar  la  dilpofizione  de’terreni  naturali,  accidentalmente  in- 
clinati rulla  primitiva  fuperficie  del  noflro  Globo  : e le  acque 
nienarfi  per  effi  a feconda  delle  irregolari  diverfità  de’  luoghi  ; 
perciò  le  feiioni  di  tali  alvei  , e delle  acque  in  elTi  correnti 
fon  piani  irregolari,  che,  per  dottrina  geometrica  , pofTonfi  como- 
damente ridurre  a figure  regolari , fempre  che  il  cafo  lo  richiegga- 

§.18.  C O R O L L. 

Quindi  fé  gli  alvei  artificiofi  hanno  i lati  retti  fui  fondo,' 
per  cui  la  lor  forma  è paralellepipeda  ; le  fezioni  artificiofe  di 
e(ìi , e delf  acqua  corrente  fon  , per  dottrina  geometrica , paralello- 
granarne  rettangole. 

§.17,  C O R O L L» 

Ma  fe  le  artificiofe  fpònde  o ripe,  per  cojlru^tone  architetto, 
niea^  faran  obblique  fui  fondo  dell’alveo  * in  confeguenza  le  fe- 
zioni fono  piani  quadrilateri  antiparalelli  , che  (a)  riduconfi  egua- 
li a que’  paralellogrammi  , fatti  fulla  larghezza  mezzana  dell* 
alveo  , o della  fezion  dell’  acqua  corrente  per  1’  altezza  corri» 
fpondente  nella  propria  fezione . 

§.20.  A V V E R T. 

Avvertiamo  i Leggitori  , che  affin  di  camminare  nelle  fe- 
guenti  teorie,  e pratiche  con  regolarità,  anche  noi  , ad  imita- 
zione de’  Dottori  idraulici  , intendiamo  tutte  le  fezioni  poffibili 
delle  acque  correnti  ne’canali  , farfi  , e poterli  fare  di  figura  ret- 
tangola , la  cui  larghezza  , o bafe  fia  la  larghezza  del  fiume  e 
l’altezza  della  figura  eguale  alla  altezza  viva. 


(a)  Enel.  Lib.  I.  Prop.  55- 
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§ 21.  D E F I N I Z. 

Velocità  minima  dell’ acqua  corrente  diciamo,  in 
Architettura  idraulica  , quell'  affezion  di  moto  , che 
il  fluido  elercita  inverfo  della  fuperficie  del  corrimen- 
to  , contigua  all’  aria  atmosferica  . 

§.  22.  C O R O L L. 

Dunque  in  Architettura  idraulica  la  velocità  minima  in 
ogni  corpo  di  acqua  difcorrente  fopra  de’  fondi  inclinati  ( Lib, 

1 §.  187  , 188  ) forge  , cd  è prefiOTa  dallo  fpazio  percorfo  da 
una  piccolifTima  particella  della  medefima  acqua  fluente  inverfo 
della  fuperficie  fuperiore  , e dal  tempo  in  cui  percorre  da  un 
termine  all’altro  dello  fpazio  quivi  determinato. 

§.23.  C O R O L L. 

E perchè  la  velocità  minima  fi  efercita,  per  Ifpertenx^t  , da 
una  piccoliflima  parte  de’componenti  inconncffi  inverfo  la  fuper- 
ficie dell’acqua  corrente  ( Lib.  7 §.  2i  , 22  ) , che  è prefifla 
da  una  minimiflìma  parte  dell’intera  altezza  viva  fotto  della  cor- 
rifpondente  difcefa  retta;  perciò,  ( Lib.  2 §.  171  , e Lib.  q 
3P  , 40  ) accrefcendofi  dalla  fuperficie  al  fondo  fempre  più  la 
continuata  difcefa  retta,  ne  fegue  : che  ficcome  le  parti  inconnef- 
fe  de’ componenti  fcoflanfi  più  o méno  dalla  fuperficie  inverfo 
del  fondo  del  difcorrimento  ; così  la  velocità  delle  difcorrenti 
particelle  ne’diverfi  punti  dell’intera  altezza  viva,  ne  è varia  - 

§.24.  definì  z. 

Velocità  majjima  dell'  acqua  corrente  didamo  in 
Architettura  idraulica  quell’  affezion  di  moto  intero  , 
che  le  minime  del  corpo  fluente  efercitano  inverfo  del 
fondo  , col  mezzo  di  tutte  le  gravitanti  parti  con- 
fluenti , onde  fi  rendono  quefie  adatte  a percorre- 
re in*  un  determinato  tempo  , fpazio  maggiore  relati- 
vamente agli  altri  contigui,  determinabili  per  l’altez- 
za viva. 


§.25.  . 


Di  Architettura  Idraulica 
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§.15.  e O R O L L. 

Quindi  è manifdto  ne’ fiumi  , giu^a  la  fenfibilità  nofira  , 
elle  effondo  { Lib.  7 22  , 2’  ) Io  fpazio.  delia  velocità  mi. 

fiima,  queir  affciione  di  moto  efercitata-  in  urt'  determinato  tem- 
po, da  una  piccola  parta  degL*"  incoonefli  componenti  inver- 
io  della  fuperficie  ; e la  malfima  ( preced-  ) quella,  intera 
efercitata  nel  tempo  medefimo  inverfo  del  fondo  y.  con  tutte  le 
molecole  fluide  contenute  nell’altezza  viva  *.  in  confeguenza  la 
velocità,  maflìma  fupera  tutta  le  altre  immaginabili  per  ogni 
punto  dell’altezza  viva,  dal  fondo  al  pelo  dell’acqua  corrente* 
e al  contrario  del  pelo  al  fondo». 

§.  2(f.  D E F I N I Z.  Tav.i.Fìg.\i‘^. 

Vdocita  mezzana  di  qualunque  acqua  corrente  , in 
una  data  fezione  CA , è quella  tal  combinata  affezion 
di  moto , dìfìente  in  un  tal  luogo  della  confluenza  ; 
in  dov'e  ella  di  tanto  fupera  le  velocità  minori  con- 
tigue in  fi  no  alla  fuperficie  dell’  acqua  C , di  quanto 
è fuperata  dalle  maggiori  contigue  infino  al  fondo  A, 
ciafcuna  a ciafeuna..  Quindi  fe  immaginiamo  1’  acqua 
corrente,  cofiituirfi  in  equilibrio  nel  punto  D,  ed  in- 
di fluire  infino.  a difp^rfi  nella  fèzione  CA  ; la  prima 
affezion  di  moto,  confiderata  da  fotte  del  pelo  dell* 
acqua  ftagnante  , e ricercata  in  una  qualche  minima 
T>d  deir  altezza  determinatriee  DA;  la  diciamo  in  Ar- 
chitettura idraulica  Media  velocità  inhiaìe  ; la  fecon- 
da confiderata  da  fotto  del  pelo  dell’  acqua  corrente 
apprefio  alla  velocità  minima  in  C,  la  diciamo  Media- 
velocità  minima  ; e 1’  ultima  inverfo  del  fondo  pen- 
dente A la  diciamo  Media  velocità  Jinale  t 

27-  D E F r ivf  I Z, 

Centro  della  velocità  in  ogni  acqua  corrente  di* 
cefi  quel  luogo  deli’  altezza  viva  CA  . o del  coraple- 

men» 
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mento  della  deteniiinatrice  CD  , o dell’  intera  AD, 
in  dove  la  velocità  mezzana  dell'  acqua  fluente  com- 
binatamente fi  eiercita;  cioè  a dire,  quel  punto  dell’ 
altezza  determinatrice  DA  o pur  CA  , o pur  CD  , 
in  dove  s’  interleca  lo  fpazio  lungo  della  velocità 
mezzana , 

§.28.  C O R O L L. 

Sicché  fe  immagineremo  in  ogni  minima  dell’altezza  viva 
CA  di  qualùnque  acqua  corrente  , produrfi  altri  tanti  fpazj  del- 
le velocità  dalla  minima  alla  maffima  , ( Lib.  7 23  , e 25) 

e dal  centro  la  velocità  mezzana  ( 2d,  27  precedenti  ) ; in 

confeguenza  ( Lib.  7 2,3  ) 1’  acqua  difcorrente  per  la  fezio- 

ne  CA  colla  velocità  mezzana  , eguaglia  il  compleffo  di  tutte 
le  parti  difcorrenti  per  la  fezione  medefima  colle  velocità  diver- 
fe  dalla  fuperfìcie  al  fondo  , difaminate  per  la  ftefs’  altezza  viva 
in  un  medefimo  tempo  difcorrenti  ; e lo  liefTo  ne  fegue  per  l’in- 
tera altezza  AD,  o del  complemento  della  determinatrice  CD. 

§.29.  C O R O L L. 

Dunque  ( Lib.  i §.  179  , 202  , e feg.  ) le  diverfe  avvi- 
fate  velocità  comparanfi  fra  di  effe  , per  Io  rapporto  che  hanno 
le  acque  correnti  cogli  fpazj  , che  corrono  in  moto  equabile 
in  un  ideflb'  tempo  • per  cui  le  Velocità  delle  acque  cor- 
renti in  tempi  eguali  ( Lib.  i §.  241  , ec.  ) fono  come  gli 
fpazj  percorfi  ; e le  velocità  medefime  per  gli  fpazj  eguali  fono 
in  ragion  de’tempi , 

§.30.  D E F r N I Z. 

Quantità  delf  acqua  corrente  è un  quanto  di 
fluido,  che  con  una  tal  velocità  per  una  data  fezio* 
ne,  in  un  determinato  tempo  equabilmente  percorre. 

§.31.  D E F I N I Z. 

Sezioni  egualmente  veloci  diciam  quelle  , per  le 

qua- 
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quali  drfcorrono  quantità  di  acque  con  eguali  veloci- 
tà mezzane  nel  tempo  medeiimo . 

^.32.  definì  z. 

Sezioni  piu  veloci  , 0 più  tarde  diciam  quelle  , 
che  in  rapporto  colle  velocità  mezzane  di  effe  , le 
prime  fuperano  le  feconde  , 0 quefte  fon  fuperate  , 
nel  tempo  ftelfo. 

§.33.  C O O JL  L. 

Dunque  nel  tempo  fleflo  ( 2p  prec.  ) la  quantità  dell’ 
acqua  corrente  in  un  fiume  per  una  fezion  più  veloce , è mag- 
giore di  quella  corrente  per  la  fezione  egualmente  veloce  * e la 
quantità  dell’  acqua  corrente  per  la  fezion  più  tarda  ne  è mi- 
nore . 


§.34.  <3  O R O L L. 

E perché  le  altezze  ( Lib.  7 §,  io  ) delle  lince  determi- 
natrici,/??»’  co/^rui^/one , prefiggono  ( Lib.  d §.  14,  15  ) l’equi- 
librio dell’acqua  fluente  , Tempre  che  1’  immaginiamo  ridotta 
nello  fiato  di  fiagnante,  o del  livello  vero;  perciò  ( Lib.  7 
23  ) tutte  le  minime  che  determinar  pofiìamo  nell’intera  altez- 
za determinatrice  , fono  altri  tanti  piccoliflìmi  fpazj  lunghi  di 
efla  , a’  quali  corri fpondono  i relativi  proporzionali  fpazj  delle 
velocità  fiimative;  ed  in  confeguenza  ( 27,  30  preced.  ) fra 

di  effe  efifionvi  i centri  delle  velocità  mezzane  di  ciafcuna  quan- 
tità di  acqua,  difaminabile  colla  minima  dell’altezza  determina- 
trice , per  la  larghezza  dell’alveo  , e colla  correlativa  velocità  mez- 
zana . 

§.35.  C G R O L L. 

Sicché  ( Lib.  d §.  id  ) fiando  1’  acqua  tra  artificiofe  cir- 
cofianze  , ritenuta  in  equilibrio  al  vertice  della  determinatrice  : 
fe  tolto  l’ofiacolo  , per  quanto  farà  una  difegnata  minima  , 
( prima  nella  ferie  delle  altre  difcendenti  ) fi  ponga  ( Lib.  d 
13  ) a difcorrere;  in  confeguenza  T acqua  correrà  per  quella 
minima  fezione  ( ad  preced,  ) con  una  tale  energìa  iniziale, 

Tom, III,  B 


IO 
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che  è prima  nell’  inclinamento  dell’  eftima  fuperficie  ; per  cui 
quella  tal  quantità  prima  { Lib.  4 §.  ai8  ) eguaglia  il  dato  o 
il  quanto  idrometrico,,  che  è il  fondamento  della  mifura,  e di- 
vifione  delle  acque  correlati  in  Architettura  idraulica. 

definì  Z. 

Stato  dair  acqua  corrente  diciam  quell’  atto,  ir» 
CUI  r eliima  fuperior  fuperiìcie  del  fiume  difcorrente- 
in  un  tale  alveo  , da  niuna  caufa  farà  alzata  , o ab- 
balfata  ; per  cui  lì  olferverà  Tempre  un’iftelTa  profon- 
dità, nel  luog^o  medefimo  , e.  ne’  luoghi  ftelH 

37..  C O R O L L.. 

Dunque  è chiaro,  in  ogni  acqua  corrente  poRa  nello  flato,, 
che  al  medefimo  non  ripugna  ( Lib.  6 %■  313,  314  ) l’irrego- 
larità del  fondo  pendente,  fe  in  un  luogo,  o in  altro  fi  offervt 
più , o meno  profonda  ; fsmpre  che  ( Lib.  7^-7  ) le  altezze 
vive  ne’  luoghi  medefimi  fien  Tempre  le  fteffe  dalla,  fuperficie 
eflima  in  baffo  <>. 

§.  38.  C O R O L L. 

E perciò  neceffariamente  ne  fegue  ( Lib.  7 8 ) , che 

le  altezze  morte  delle  acque  correnti  Ranno  in  luogo  della  con- 
tinuazion  del  pendente  fondo .. 

’ §.  D E F I N I Z. 

Kìngorgamento , 0 accrefcìmento  del  fiume  è quello- 
flato  dell’acqua  corrente  , la  cui  ellima  luperior  fu- 
perficie  nel  proprio  alveo  fi,  eleva  a maggiore  altezza 
viva  dello  fiato  naturale. 

40..  D E F I N I Z. 

"Dìcrefiìmentù  del  fiume  è quello  fiato  dell*  acqua 
corrente  , la  cui  fuperficie  nell’  alveo  fi  abballa  da 
quella  dello  fiato  naturale. 
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§.41.  C O R O L L. 

E perchè  le  perpendicolari  menate  nelle  fezioni  delle  acque 
■correnti  dalla  fupcrficie  contigua  coll’aria  atmosferica  infino  alle 
t>afi  ; cioè  a dire,  fui  fondo  ( Lib.  7 §.  37  ) immaginato  libero 
da  ogni  ofiacolo , e da  ogni  altra  circoftanza  impediente  il  natu- 
rai corrimcnto  , prefiggono  ( Lib.  7 §•  7 ) le  altezze  vive  • 
perciò  nell’ accrefcimento  ( §.  39,  40  prec.  } l’altezza  viva  nel- 
le fezioni  è maggiore  , e ne’  dicredcimenti  è minore  dallo  Rato 
naturale . • 


§.  4Z.  C O R O L -L. 

Datalchè  polle  ( Lib.  7 §.  20  ) le  fczioni  paralellogram- 
me  rettangole  delle  acque  correnti  fui  fondo  libero  : dando  le 
fezioni  tutte  fulle  eguali  bafi  • effe  faranno  (a)  come  le  altezze 
vive.  Ed  all’oppofito  dando  le  altezze  vive  eguali  3 le  fezioni 
fono  come  le  bafi  di  effe . 

. 1 

43.  P R O P O S.  Tav.j . Ftg.ii 

Le  acque  naturalmente  correnti  negli  alvei  inclina- 
ti XZ , Jì  accelerano  nel  dife  or  rimento  , a mijura  dell' 
ohbliquità  XZF  conceduta  ai  fondi  XZ  , 

I gravi  tutti  in  mota  fopra  de’  plani  inclinati , per  legge  di 
JSlatura , ( Lib.  i ZÒO  ) , tolti  .gli  odacoli  , vi  percorrono 
proporzionalmente  alle  inclinazioni  col  movimento  accelerato;  e 
perchè  1’  acqua  è un  corpo  grave  fluente  , ed  in  confeguenza 
ibggettq  alle  medefime  leggi;  perciò  ( Lib.  24  , 25  ) il 

difeorrimento  naturale  delle  acque  XF  fopra  de’  fondi  inclinati 
XZ , liberi  di  qualunque  odacelo,  acceleranfi  a mifura  dell’obbli- 
quità  XZY  a efli  conceduta-.  Che  E,  da  D. 

§.  44.  C O R O L L. 

Sicché  ( §.  preced.  ) quanto  più  pendente  farà  il  fondo 
'dell’alveo  XZ  ; cioè  a dire  , quanto  piu  l’obbliquità  accodafi 
alla  corrifpondente  perpendicolare  XY;  tanto  piu  veloce  difeorre 
r acqua  fopra  di  elfo  dall’  origine  al  fine . 

B 2 §-4J« 

fa)  Luci,  Lib,  6,  Prop.  1, 
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§.45.  C O R O L L. 

Quindi  è manifeflo  , che  ( Lib.  i zrp  ) forbendo  il 
momento  de’  corpi  fluidi  in  moto  , per  una  tal  fczione  , dalla 
quantità  delle  minime  di  materia  difcorrente  , e dal  modo  coit 
cui  difcorrono,  oflia  dalla  velocità  inerente  • le  acque  [correnti 
di  egual  quantità  di  componenti  nella  data  lezione,  e con  mag- 
gior velocità  inerente  hanno  1’  altezza  viva  minore  \ e laddove 
la  velocità  è minore,  l’ altezza,  viva,  è maggiore  nella  detta  fe* 
alone  ^ 


§.  45^  P R O P O S.  Tav.T.  Fi'g.i  i 

hs  acque  OX  Uberamente  fluenti  dà  canali  oriz- 
zontali XD  fi  accelerano  per  V effetto  della  gravitazio- 
ne , ejcrcitata  dalle  molecole  Juperiori  /opra  delle  infe- 
riori ^ 

L’acqua  in  qualunque  modificazione  orizzontale  XPODQ  vf 
efifte  in  equilibrio  con  una  tale  altezza  PQ  , OE  dal  fondo  , 
col  mezzo  della  quale  ( Lib.  i óo , e feg.  ) ci  fi  determina, 
che  le  parti  fuperiori , per  l’altezza,  elercitano  la  gravità  loro  lol- 
le inferiori;  e perchè  in  ogni  conformazione  orizzontale  , man- 
tenuta collantemente  nello  flato,  fe  diafi  elito  all’acqua  ritenuta, 
ella  fi  fcarica  ( Lib.  i 6j  ) più.  o meno  veloce  , a mifura 

della  polìzion  dello  fcarico,  per  la  preffioae  nel  luogo  delle  pat> 
ti  loprappofle  , che  vi  efercitano  la  preffione  oflia  la  gravitazio- 
ue  luogalè*  dunque  il  difeorrimento  delle  acque  da’  canali  oriz- 
zontali fi  accelera  per  la  gravitazione  che  l’oftengon  le  parti  in*- 
feriori  dalle  fuperiori  Che  E . da  D . 

47.  C O R O L L. 

E di  quanto  più  l’acqua  negli  alvei  orizzontali  è alta,  di 
tanto  più  il  difeorrìmento  fi  accelera  inverfo  de’luoghi  inferiori» 

4«.  • C O R O L L. 

Ed  in  confeguenza  delle  cofe  dimoflrate  ( §.  4^  preced.  ), 
offendo  più  prefle  le  particelle  dell’  acqua  feorrente  jnverfo  del 

fon 


V't  j^vchitettma  Idv aulica  . ij 

fondo  XD  dell’alveo  , che  le  altre  dal  medefimo  più  lontane  j 
il  corrimento  ( preced.  ) delle  molecole  fluide  appreflate 
fondo  dell’  alveo  orizzontale  , percorrono  più  veloci  delle  al- 
tre foprappofle . 

4^.  C O R O L L. 

Quindi  è , che  eflendo  la  velocità  acquiftata  da  un  corpo 
grave  in  fine  della  difcefa  , come  ( Lib.  i §.  342  , 344  ) la 
radice  della  lua  altezza  perpendicolare  * in  confeguenza  qualunque 
corpo  di  acqua  ftagnanite  , pollo  liberamente  fluente*  in  fine  del- 
la fua  difcefa  ha  la-  velocità  medefima  j cioè  a dire,  come  fa  ra- 
dice dell’  altezza  perpendicolare,  dall’equilibrio  in  baffo  ; oflia- 
della  { Lib.  7 13  ) difcefa  retta  infino  al  punto  della  di» 

famina  .. 

§.50.  C O R O L L. 

Sicché  ragionando  più  concretamente  quefta  legge  adattata 
ai  fluidi,  con  la  (cienza  architettonica  idraulica,  ne  fegue  , che 
fe  immagineremo  qualunque  reciprenfe  con  acqua  ad  una  Tempre 
coflante  altezza  viva,  e un  lume  appreffo  del  fondo,  da  cui  li- 
beramente ne  fcorra  ; gìttfìa  le  cofs  dimoflrate  [JJxh.i  §-342  ec.  ) 
la  velocità  colla  quale  effa  fluifce  dal  lume  , è come  la  radice* 
dell’alfezza  viva  , cioè  a dire,  come  la  radice  ( Lib.  7 §•  13  )' 
dell’ altezza  della  dilcefa  retta  , per  cui  ( preced.  ) le  vo- 
gliam  rapportare  quefla  legge  alle  acque  correnti  de’  fiumi  , 
o de’  rivi  ( ficcome  mol’ti'  Dottori,  idraulici  penfarono  ) general- 
mente ne  fiegue  , che  confiderando  1’  intera  modificazìon  difcor- 
rente  , come  un  ricettacolo,  o vafo  di  acqua-  pollo  in  equilibrio^ 
quefla  fi,  muoverà  inverfo  la  fuperficie  ,.  ( Lib*.  i §.  348  ) 'ne* 
tempi  corrifpondenti  ',  coll’  attività  medefima  , come  le  fluiffe 
da  un  recipiente  per  una  tal  fezione,  di  tanto  lontana  dalla  fu- 
perficie  dell’  acqua  ftagnante  , di  quanto,  la^  fezion  del  fiume  o 
deir  acqua  corrente  farà  lontana  dal  livello  corretto  , prodotto 
dell’origine  del  moto  ( Lib.  <5  §.  po  , e feg.  ) infino  al  luo» 
go  della  difaminaj  e in  confeguenza  delle  cofe  dimoflrate,  (Lib. 
7 §.  IO,  12  ) dall’  altezza  determinatrice  della  velocità  , ab- 
baffata  dal  livello  corretto  , infino  al  punto  della,  determinabile 
’ìf.elocuà  mezzana  della  fezion  difcorrcnte . 

§.51. 
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^.51.  C O R O L L. 

E per  le  medefime  ragioni  , le  velocirà  delle  acque  cor- 
renti per  le  felloni  diverfe  di  un  ifteflb  fiume  , confiderate_  ne* 
luoghi  come  termini  della  difcefa'  elleno  ( Lib.7  §.  47,  50  ) 
fono  in  fudduplicata  ragione  delle  altezze  rette  , protratte  per- 
pendicolari dalle  fezioni  all’orizzontale  corretta  , in  ogni  luogo 
delle  diramine. 

§.52.  . G O R O L L. 

- E perchè  gli  fpazj  percorfi  da’ gravi  fopra  de’ piani  inclinati 
( Lib.  I ^50  ) fono  in  ragion  fudduplicata  delle  velocità 
acquiflate  in  fine  delle  difcefe  rette  dall’  origine  del  moto  ; per- 
ciò , applicando  1*  avvifata  dottrina  alle  acque  correnti  fopra  de’ 
fondi  inclinati  , gli  fpazj  percorfi  dall’  origine  del  corrimento  in 
avanti  fono  ( 50  preced.  ) parimente  nella  ragion  medefima 

delle  velocità  acquiflate  ne’  tali  luoghi  -delle  fezioni  . 

§.  53.  C O R O L L,. 

Dunque  dalle  cofe  dimoflrate  da’  Matematici  nelle  teorie  de’ 
.triangoli  fjmili  XNL  , XEC  è chiaro,  che  fé  ponghiamo  due  fezioni 
CA  , LM  di  un  medefimo  fiumeXF,  in  qualunque  luogo  del  fuo  al- 
veo inclinato  , e ricercheremo  la  media  proporzionale  fra  le  al- 
tezze di  gravitazione  EG  , LN , menate  da’  centri  delle  medie 
velocità  perpendicolarmente  fopra  della  orizzontale  corretta 
XE  , dall’  origine  del  corrimento  ; o pur  la  media  proporzio- 
nale fra  degli  fpazj  percorfi  XL  , XC  : in  confeguenza  ( Cor, 
prec.  ) come  1’  altezza  retta  NL  , o pur  come  lo  fpazio  XL 
alla  media  ricercata  j così  1’  attività  della  preflezza  in  L alla 
preflczza  in  C . 

§.  54.  G O R O L L. 

E perciò  le  velocità  acquiflate  dalle  acqné  correnti  fopra 
di  un  tal  fondo  continuamente  inclinato  , privo  d’  impedienti 
circoflanze,  debbono  farfi  fempre  maggiori , quanto  più  le  fezio- 
ni fcoflanfi  dall’origine*  c fempre  minori  quanto  più  alle  origi- 
ni fi  accoftano. 
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§.  55.  O S S E R V A z. 

Stilla  dìjcorrenza  accidentale,  delle  acque  /opra  de 
fondi  naturalmente  inclinati  ; e delle  circa-^ 
Jìanze  luogali  , per  cui  la  /piegata 
teoria  non  fempre  corrifpon- 
dc  alla  Jperienza  c 

Egli  è incontraftabile  , che  le  acque  correnti  fopra  de’ fon*» 
dr  Inclinati  in  linea  continuamente  obbliqua  debbonfi  , per  le 
cofe  dtmojìrate , nel  menarfi  in  avanti,  fempre  più  accelerarfi  infi- 
no al  termine  del  corrimento  • immaginando^  il  difeorrimento  li* 
bero  di  ogni  ofiacolo  . Quella  veriffima  dottrina  nella  Natura 
per  le  circoftanze  accidentali  delle  pofizioni  de’  terreni  per  le 
frizioni  filile  fponde,  e fui  fondo  degli  alvei per  le  emergenze 
del  confluvio  , e per  gli  ringorghl  T otTerviamo  di-  pochiflimo 
corrifpondere  nelle  difamine  architettoniche  idrauliche  • dappoi* 
chè  la  fperienza  ci  addita,,  in  tanti  incontri  diverfi,un  prodigio» 
fo  numero  d’irregolarità,  prodotte  dalle  additate  circoflanze,  per 
le  quali  patentemente  avvifiamo  ne’naturali  difeorrimenti , che  le 
velocità  appena  acquiftate  in  taluni  luoghi,  fi  diminuifeono  , e giun- 
gono tal  volta  infino  a quafi  annientarfi  in  altri  dell’  andamento» 
medefìmo  ; mentre  in  altri  fi  agumentano;  a dilmifura  , ed  indi 
fi>  ritardano.. 

E quindi  dobbiamo  anche  generalmente  riflettere  , che  ne’ 
flumi  di  tardiflìmo  moto,  per  la  piccola  declività  de’ fondi  , la 
gravità  acceleratrice  del  corpo  fluente  è ben  anche  pochiflima 
nel  tempo  medefimo;  a cagion  che  , per  le  cofe  offervate,  e dima» 
/irate  ,,  ( preced.  ) nell’^azione  una  grafi'  parte  del  fondo 

inclinato  ha  relazione  con  una  minima  parte  della  difeefa  per-» 
pendieolare , eu 
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§.57.  P R O P O S. 

Dalle  fezioni  eguali , ed  egualmente  veloci  di  qua- 
lunque dijcorrimcnto  di  un  tal  fiume  percorrono  nel 
tempo  fleffo  eguali  quantità  di  acque  a'  Luoghi  inferiori. 

Difcorrendo  le  acque  per  le  fezioni  egualmente  veloci  ( §. 
31  prec.  ) con  un’ iftefla-  velocità  mezzana*  in  confeguenza  col- 
la ftelfa  attività  tanto  di  acqua  ne  percorre  per  ogn’una  di  effe, 
quanto  ( §.  28  preced.  ) con  tutte  le  immaginabili  velocità  nel 
tempo  fleffo  per  ogni  fezione  vi  percorre  : e perchè  le  fezionì 
le  ponemmo  eguali  , ed  egualmente  veloci  in  un  determinato 
tempo;  perciò  dalle  fezioni  eguali , ed  egualmente  veloci  fluifco- 
no  nel  tempo  medefimo  eguali  quantità  di  acque  a’  luoghi  infe- 
riori . Che  E . da  D . 

§.  s8.  G O R O L L. 

Datalchè  fe  le  fezioni  egualmente  veloci  faranno  ineguali  ; 
le  quantità  delle  acque  correnti  per  effe  in  un  egual  tempo  fo- 
no in  ragion  delle  fezioni:  a cagion  che  effendo  le  ineguali  fe- 
zioni egualmente  veloci , fe'^una  farà  il  doppio , il  triplo , o il 
quadruplo  dell’altra;  le  acque  feorrenti  fono  il  doppio  , il  tri- 
plo, o il  quadruplo  in  quantità:  e cosi  per  ogni  altra  ragione  di 
inegualità  ; per  cui  in  quello  cafo  fono  le  quantità  fleffe,  come 
le  fezioni . 


55».  P R O P o s: 

Le  acque  correnti  dalle  fezioni  eguali  , in  un  tem- 
po  medefmo  , fono  fra  di  effe  come  le  velocità  mezzane 
delle  fezioni . 

Immaginiamo  due  fezioni  eguali  A , e B , per  le  quali 
fluifea  r acqua  nel  tempo  medefimo  con  diverfe  velocità  , e fia, 
per  efemplo,  per  la  fezione  B doppia  velocità  di  quella  per  A. 
Immaginiamo  in  oltre  , giufla  il  metodo  di  Efattjìione  le  mede- 
fime  divife  in  tante  piccoliflime  fezioni  ^ di  eguali  altezze 


•s 
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vive  , pef  quanti  elementi  fi  prefiggeranno  falle  eguali  bafi  del- 
le date  fezioni;  e ciò  fatto  corra  per  quefie  un  filetto  di  acqua 

corrifpondente  in  un  tempufcolo . Egli  è certo  , che  fiando  la 

velocità  mezzana  nella  fezione  B doppia  , per  pofi^jons  , della 

velocità  mezzana  in  A ; in  confeguenza  ( Lib.  i §.  241  ) 

mentre  1’  acqua  è lontana  dalla  fezione  a , 1’  intervallo  a effa 
corrifpondente  , 1’  acqua  della  fezione  b ne  larà  lontana  i! 
doppio  dell’  intervallo  medefimo  , per  cui  il  doppio  della  quan- 
tità deir  acqua  nello  fielfo  tempufcolo  correrà  per  la  fezio- 
ne b corrifpondentemente  ad  a i ma  perchè  qualfivoglia  dato 
tempo  fi  può  rifolvere  negli  eguali  dati  tempufcoli,  e in  ognu-, 
no  per  la  lezione  b l’acqua  ne  fluifee  , in  doppia  quantità  di 
perciò  in  tutti  quelli  tempufcoli  prefi  infieme  ( che  eguagliano 
il  dato  tempo  j la  quantità  dell’  acqua  corrente  per  la  fezione 
b è doppia  di  quella  corrente  per  la  fezione  a . Quindi  fe  in- 
tendiamo fatto  lo  fìelfo  per  tutte  le  prefifie  fezioni  piccoliffime, 
e per  la  corrifpondente  velocità  media  nelle  date  fezioni  B,  A;  in 
confeguenza  avremo  la  quantità  dell’acqua  corrente  per  la  fezione 
B doppia  di  quella  per  A nel  tempo  medefimo  ; per  cui  le  ac- 
que correnti  dalle  fezioni  eguali  fono  ( z6  prec.  j nel  tempo 
ilcffo,  come  le  velocità  mezzane.  Che  E.  da  D. 

60.  P R O P O S. 

he  quantità  delie  acque  [correnti  in  un  tempo  Jìef- 
Jo  per  le  diverfe  Jezioni  de'  Jiumi  ^ fono  in  ragion  com- 
pojìa  delle  ragioni  delle  fezioni  e delle  velocità  mez- 
zane . 

Ponghiamo  due  diverfe  fezioni  di  un  ifiefifo  fiume , o di  due 
diverfi  fiumi  , la  prima  S = 8 che  colla  velocità  mezzana  V 
= 4 fcarichi  in  un  tal  tempo  la  quantità  dell’acqua  Q = gx  • 
la  feconda  j =6  che  colla  Velocità  mezzana  = g fcarichi  nel 
tempo  ftelfo  la  quantità  ^ = 18;  diciamo  che  Q:  ^ : S x V.- 
S X » ; cioè  a dire,  Q : ^ ; 8 X 4 : 6 \ 3 = 22  : 18  = 
io:  g . 

Prefiggali  una  terza  fezione  eguale  ad  S = 8 , che  colla 
velocità  mezzana  « g fcarichi  nel  dato  tempo  l’acqua  eguale 
Tom.  IH.  C ad 
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ad  m.  Egli  è dimoftrato  , che  le  quantità  delle  acque  q ed  m 
correnti  per  le  fezioni  S ed  J colla  llefla  velocità  mezzana  u , 
fono  ( ^.  58  preced..  ) in  ragion  delle  fezìoni  : e perchè  le 

quantità  delle  acque  Q_  ed  m correnti  per  le  fezioni  uguali 
hanno  le  velocità  mezzane  V , e « diverfe  j perciò  ben  an- 
che quelle  quantità  ( §.  5p  prec.  ) fono  in  ragion  delle  veloci- 
tà V , e « , da  cui  avremo  Q^m:  mq:i  SV  : su'^  ed  in  conle- 

guenza  del  calcolo  , togliendo  le  eguali  quantità  w ed  ; Q : 

5 : : S X V:  f X «,  cioè  a dire,  che  la  quantità  dell’acqua  Q 

è alla  quantità  q in  ragion  comporta  delle  ragioni  S = 8 x V 
= 4,  e dij=:<5x  « = onde  col  fortituirfi  il  dato 

valore  alle  quantità  delle  acque  , avremo  : 18  ::  8 X 4: 

6 X 3 = 32:18  32:  18  = 16'.  Che  E.  da  D. 

§.  6\.  C O R O L L. 

Sicché  fe  le  quantità  delle  acque  feorrenti  dalle  ineguali 
fezìoni  , colle  diverfe  velocità  mezzane  in  un  tempo  fteffo  fa- 
ranno eguali  ; in  confeguenza  le  fezioni  fono  in  ragion  recipro- 
ca delle  velocità  mezzane  ; a cagion  che  fe  Q = ^ ne  feguf 
S V = 5 M • onde  S : r : : c V» . 

C O R O L L. 

E fe  le  fezioni  S , ed  f fono  eguali  ; le  velocità  V , c » 
faranno  parimente  eguali  : ^per  cui  le  le  quantità  delle  acque 
correranno  eguali  dalle  fezioni  eguali  ; le  velocità  mezzane  lono 
le  ftefìe  ; ed  in  confeguenza  le  fezioni  ( §.-31  preced.  ) rifulta- 
no  egualmente  veloci» 

tJ3.  C O R O L L. 

Per  le  ragioni  medefime  fe  le  velocità  mezzane  V,  e u fa- 
ranno eguali  j le  fezioni  S , ed  s-  fono  eguali  : e (iffattamcntc , fc 
Ja  velocità  media  è la  flerta  ; le  quantità  delle  acque  fluenti  nel 
tempo  medefmo  , dalle  polle  lezioni  fono  eguali  . Quindi  fc 
dalie  'fezioni  egualmente  veloci  ( 31  preced.  ) nel  tempo 

fttlTo  difeotreranno  eguali  q^uantità  di  acque  • le  fezioni  lono 
eguali. 


Di  Architettura  Idraulica  l 


^9 

^.64.  C O R O L L. 

E perchè  dimoftrammo  ( §.  do  preced.  ) efler  Q^:  q • - 
S X V : X X M ; cioè  a dire,  che  la  quantità  dell’  acqua  della 
prima  fezione  S — 8 è alla  quantità  dell’acqua  feconda  s ~ 6 
come  la  ragion  comporta  delle  fezioni,  e delle  velocità  j perciò 
giurta  le  regole  aritmetiche  = ed  in  confeguenzt 

V;m  ::  Q_j  : cioè  a dire,  che  la  velocità  mezzana  u della 

feconda  fezione  r,  è come  la  ragion  comporta  delle  ragioni  recì- 
proca delle  fezioni,  e diretta  delle  quantità  delle  acque  corren- 
ti nel  tempo  rtclTo  dalle  date  fezioni  ‘ per  cui  eflendofi  dimo- 
ftrato  3z:i8::8x4:dX3  ne  fegue  18x8x4  = 31 
X d X 3;  cioè  5yd  = 57d;  ed  in  confegucnza  4:  3 qz  x 
6:  18  X 8 ; cioè  4:  3 : : ipz  : 144  = 4/  3 . 

§.  d5.  O S S E R V A Z. 

Sulle  dif coerenze  luogali  delle  acque  correnti  ^ che  in 
ogni  dove  di  un  ijìejjo  fiume  fcaricanfi  da  fé- 
zioni  diverfe,  eguali  quantità  di  acque 
in  un  determinato  tempo. 

Dalla  continua  fperienza  fiamo  accertati  di  quefta  legge 
idraulica:  dappoiché  in  ogni  fiume  , avvifato  nel  fuo  fiato  , e 
pofizione  , le  fezioni  tutte  poflibili  a immaginarfi  per  1’  anda- 
mento , o che  rifultino  eguali , o ineguali  ; le  rifeontriamo  co- 
gli fperimentì  fearicare  in  un  tempo  medelimo  eguali  quantità 
di  acque  . Quefia  naturai  difpofizione  è piucchè  incontraftabile  , 
mentre  fe  altrimenti  feguiflc  nell’ordine  delle  cofe , il  fiume  non 
rimarrebbe  nello  ftato  , ma  fra  le  fezioni  poflibili  1’  acqua  o fi 
alzerebbe,  o fi  abbaflerebbe  , formando  ne’  luoghi  del  difeorri- 
mento,  o monti,  o valli,  cofe  contrarie  alla  fperienza,  e piuc- 
chè contrarie  alla  natura  del  corpo  fluido,  che  altrove  oflervam- 
mo;  dunque  neceflariamente  non  può  , nè  deve  fluire  l’acqua 
per  1’  andamento  dell’  alveo  in  maggiori  , o minori  quantità 
dalle  fezioni  diverfe  dello  fleflb  fiume  nel  tempo  medefimo  , ma 
per  ognuna  , mai  fempre , l’egual  quantità  fluir  ne  dee  per  con- 
durfi  a’  luoghi  inferiori . 

C i §.ddr 
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^.66.  C O R O L L. 

Se  dunque,  per  legge  di  percorrono  dalle  fezioni  ine- 

guali di  un  ifteflb  fiume  , confiderato  nel  fuo  fiato  , e pofizione 
( §.  qi  preced.  ) , eguali  quantità  di  acque  nel  tempo  medefi- 
mo  ; nece  (Tari  a mente  ne  fegue  ( precedente  ) , che  le  acque 
fiefle  correr  debbono  più  veloci  per  le  fezioni  riftrette  , che  per 
le  dilatate  . 

6j.  C O R O L L. 

Quindi  è,  che  fe  l’intero  andamento  dell’alveo  dalle  acque 
occupato  fi  rifiringa  nella  larghezza  • la  velocità  dell’ acqua  per 
efiT)  corrente  ne  farà  agumenrata  . E fe  ponghiamo  la  declività 
del  fondo,  e lo  fiato  dell’  alveo  inalterabili  ; in  confeguenza  l’ac- 
qua ( §.  50  prec.  ) deefi  fui  fondo  alterare  , e il  fiume  ringor- 
garfi . 

§.  Ó8.  C O R O L L. 

Ed  aU’oppofito,  dilatandofi  1’  alveo  intero  in  maggior  lar- 
ghezza • la  velocità  dell’acqua  corrente  ne  farà  diminuita  . E 
quindi  le  porremo  ( §•  preced.  ) la  declività  del  fondo  , e lo 
fiato  dell’  alveo,  ficcome  dicemmo'  l’acqua  in  tal  pofizione  vi 
refierà  abbaflata  . 

§.  6g.  C O R O L L. 

Dunque  fe  da  qualfivogliano  fezìcni  di  un  tal  fiame,  con» 
fiderato  nello  fiato  ( 6$  preced.  ) , eguali  quantità  di  acque 

fluifcono  ; in  confeguenza  le  velocità  mezzane  fono  fra  di  efle 
( §.  61  preced.  ) in  ragion  reciproca  delle  fezioni,. 

§.70.  A V V E R T. 

Le  ragionate  cofe  fono  uniformi  alle  fperienze,  e alle  leg- 
gi della  Natura  : dappoiché  fe  per  ogni  dove  riguardiamo  un 
Tal  fiume  nel  tale  fiato  , ben  acconciamente  ofierveremo  , che 
ìadd'uve  avvifafi  di  minor  latitudine , ivi  l’acqua  più  velocemen- 
te difcorre  , ed  ivi  efla  trovafi  più  profonda  • e laddove  1’  av  vi- 
fiamo  di  maggior  latitudine,  ivi  l’acqua  percorre  con  lentezza, 
ed  ivi  trovafi  meno  profonda  . Da  quefie  determinazioni  della 
Natura  , dimofirate  dalla  continua  fperienza , ne  è lotto  in  Ar- 
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chltettura  idraulica  quel  canone  , che  per  accelerare  il  'movimen- 
to di  un  tal  fiume,  debbafene  rappiccinire  la  latitudine  dell’ al- 
veo*, e per  ritardalo,  allargarne  la  latitudine,  a mifura  de’ cafi. 

§.71.  P R O P O S. 

Se  un  fiume  coll'  agumento  di  nuove  acque  fi  rin* 
gorga  la  quantità  dell'  acqua  corrente  nel  ringorgamcn^ 
to  è all'acqua  che  vi  fluiva  prima  delV  alzamento^  vi 
un  tempo  mede  fimo , come  la  ragion  compo/ia  dalle  ra~ 
gioni  della  velocità  mezzana  avanti  V alzamento  alla 
velocità  mezzana  nel  ringorgamento  , e dell'  altezza  viva 
avanti  l'  alzamento  all'  altezza  viva  nell'atto  del  ringor^- 
gamento . 

Mentre  un  corpo  di  acqua  corrente  fi  rlngorgà  , il  fluido 
nell’ alveo  fi  alza  ed  in  confeguenza  ( Lib.  7 §.  $0  ) non 
men  la  fezione,  che  la  velocità  mezzana  fi  agumentano  , datal- 
chè  per  la  nuova  fezione  ne  farà  fcaricata  maggior  quantità  di 
acqua  nel  tempo  ftelfo , che  non  fcaricavafene  per  la  prima  mi- 
nore, avanti  l’ alzamento  . Se  riguarderemo  quelle  due  fezioni 
come  di  due  fiumi  , dalle  quali  le  acque  fi  fcaricano  con  velo- 
cità diverfe  ; in  tal  pofizione  fono  ( 60  preced.  ) le  quanti- 

tà delle  acque  in  ragion  compofla,  dalle  ragioni  dèlie  fezioni,  c 
delle  velocità  mezzane  • e da  ciò  ne  fegue  nel  cafo  noftro  , che 
r acqua  corrente  nel  ringorgamento  per  la  fezione  colla  velo- 
cità mezzana  a.vanzata  farà-  all’  acqua  corrente  per  la  fczio- 
ne  prima  dell’ agumento , in  ragion  comporta  dalle  ragioni,  del- 
la fezion  maggiore  alla  minore,  e della  velocità  mezzana  avan- 
zata alla  velocità  mezzana  di  prima  ; e perchè  le  fezioni  fon 
date  in  un  irteflb  fiume  , e in  un  luogo  medefimo  , in  cui  le 
bafi  fono  eguali*  perciò  tali  fezioni  , per  le  dottrìns  geometriche  , 
fono  fra  di  effe  come  le  altezze  vive  * in  confeguenza  la  quan- 
tità dell’acqua  corrente  nell’atto  del  ringorgamento,  è all’acqua 
corrente  prima  dell’alzamento,  in  un  tempo  rtefib  , come  la  ra- 
gion comporta  delle  velocità  mezzane  , e delle  altezze  vive  . 
Che  E . da  D . 
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§.72.  C O R O L L. 

Q^jiiidl  è chiaro,  Is  regole  arltmeticbi  , che  la  quantiti 
dell’  acqua  agumentara  nell’  atto  del  ringorgo  fallo  flato  primo 
del  fiume,  all’acqua  del  medefimo  primo  flato*  ambedue  corren- 
ti in  un  tempo  medefimo  per  le  ofTervate  fezioni  ; è dome  la 
differenza  del  prodotto  dalle  velocità  mezzane  nelle  fezioni  , al 
prodotto  della  fezion  dello  flato  , prima  dell’  alzamento,  nella 
fua  velocità  mezzana . 

73.  C O R O L L. 

Le  fezioni  delle  acque  correnti  negli  alvei  artefatti  fon 
confiderate  ( §.  20  preced.  ) paralellogramme  , ed  i paralello- 
grammi  fatti  fopra  delle  bafi  medefime  (a)  fono  in  ragion  delle 
altezze  ^ dunque  l’agumento  dell’  acqua  corrente  dopo  del  rin- 
gorgo farà  all’acqua  corrente  prima  di  effo,  come  la  differenza 
de’ prodotti  dall’altezza  viva  dell’acqua  agumentata,  nella  veloci- 
tà mezzana  avanzata  , e dall’  altezza  viva  nella  velocità  mezza- 
na dell’  acqua  prima  dell’  alzamento  , al  rifultato  che  da  eflì 
ne  fegue. 

74.  P R O P O S.  Tax\i. 

In  qualunque  fiume  0 canale  inclinato  con  un  tal 
corpo  di  acqua  fiaente  , fe  le  altezze  della  difcefa  ret- 
ta EB  , e della  determinatrice  delle  velocità  DA  s in- 
ìerfeche ranno  in  un  qualche  punto  dell  altezza  viva  CA; 
cojìituijcono  col  fondo  AZ^  e colla  orizzontale  ED  due 
triangoli  Jimili , i cui  lati  omologi  fono^  per  le  dottrine 
geometriche  , proporzionali . 

Sia  il  fondo  di  un  canale  inclinato  XZ  , 1’  acqua  corrente 
XF  , l’orizzontale  corretta  XD , e il  punto  della  comune  interfe- 
cazione,  per  efemplo  y in  C , in  dove  ( Lib.  7 io  , 13  ) le 
altezze  della  difcefa  retta  EB  , e della  determinatrice  delle  ve- 
locità AD  fi  feghino  ,inC*in  confeguenza  CD  ( Lib. 7 12, 

^4  ) efprimerà  il  complemento  della  determinatrice,  prodotta  in 

di- 

fa)  Euclid.  Lib.  6,  Converf.  Prop,  i. 
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diriffura  coll’ altezza  viva  AC  , e la  CE  efprimerà  il  comple- 
mento della  difcel’a  retta  prodotta  in  dirittura  colla  CB. 

Confideriamo  in  quella  pofizione  i due  triangoli  BAG  , 
DEC,  i quali  per  coflruzione  ( Lib.  7 io  , e rq  ) hanno 
gli  angoli  CAB,  DEC  retti,  gli  angoli  BGA,  DCE  per  teo- 
ria geometrica  (a)  eguali  , e il  rimanente  angolo  CDE  al  ri- 
manente angolo  CBA  parimente  eguale*  dunque,  pey  le  cofe  du 
mo/ìrate  (b)  , il  triangolo  BAC  per  eflere  antiparalello  al  trian- 
golo DEC  li  è fimile  , ed  in  confeguenza  i loro  lati  omolo- 
gi  fono  fra  di  elfi  proporzionali  ; per  cui  avremo  AG  ; CE  : : 
BC:  CD.,  Che  E.  da  D. 

75.  C O R O L L. 

Quindi  è manifello  in  ogni  fiume  , o canale  inclinato  con 
un  tal  corpo  di  acqua  fluente  , che  fe  nella  fupcrficie  del  corri» 
mento  fi  faranno  comunemente  interfecare  le  due  altezze  ECB 
della  difcefa  retta  , e DCA  della  determinatrice  delle  velocità  * 
nel  punto  della  comune  interfecazione  la  minima  delTacqua  ivi 
confiderata  corrente  in  un  ifìtffo  dato  tempo, è quali  lamedefimas 
nello  fpazio  fteflb  , così. nella  difcefa  , che  nella  determinatrice  . 

§.  yó.  C O R O L L. 

Sicché  ( 74  preced.  ) elTendo  conofciuta  1’  altezza  della 

difcefa  retta  CE,  l’altezza  viva  CA  , ed  il  complemento  della 
pn  ma  CB  • in  confeguenza  riman  conofciuto  il  complemento 
della  determinatrice  CD  delle  velocità  , col  farfi  AC:  CE 
BC:  GD, 

77.  C O R O L L. 

Quindi  è chiaro  ( Lib.  7 28  ) che  fe  ponghìamo  una 

fai  minima  dell’ altezza  viva,  e nel  centro  di  gravità  di  efla  c 
immaginiamo  la  corrifpondente  velocità  media*  fe  farem  lo  ftef» 
fo  al  termine  e;  in  confeguenza  dal  calcolo  avremo  ( § preced,) 
come  Ac:ee::Bc:cd‘  datalchè  il  punto  d farà  il  centro 
della  velocità  media  iniziale  ( z6  preced.  ) nella  prima  mi- 
nima 

(a)  Euclid,  Lib.  I..  Prop,  15.  , e 32.  (b)  EucL  Lib.  d» 

Prop.  4, 
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n-ima  del  complemento  della  determinatricc  cd. 


§.  78.  C O R O L L. 

Dunque  , giufta  la  fperien^a  , e le  dottrine  , fé  il  canale 
RBOX  larà  orizzontale  , le  due  altezze  della  difcefa  retta  y e 
della  determinatricc  ; per  effer  prodotte  perpendicolarmente  da 
un  njedefimo  punto  o dal  vero  livello  dell’acqua  ( Lib.y  §.io  , 
II,  13  ) ; effe  per  le  dottrine  di  geometria  (a)  fi  uniranno 
in  una  linea  medefima  BO  ; e quefta  in  tali  cafi  ( Lib.  7 §• 
IO  ) nell’  atto  medefimo  è la  determinatricc  delle  velocità  ne’ 
canali  orizzontali , ed  in  tutte  le  conformazioni  ftagnanri  . 

§.  7p.  P R O P O S.  Tav.i.  Fig. 1 14, 

In  qualJìvogUa  fiume  difcórrente  per  un  tale  alveo 
declive  AB  , in  cui  la  fezione  in  B abbia  T altezza  vi- 
va BC  nella  determinatrìce  delle  velocità  BV*^  fe  ad 
effa  deferminatrice  farà  applicata  qualunque  Jemiparabola 
hGH  , e da'  termini  B ^ e C dell’  altezza  viva  BC  fi 
meneranno  le  ordinate  CG , BH  ; diciamo  cd  Matemati- 
ci , che  r ordinata  CG  efprime  la  velocità  minima 
dell’  acqua  corrente  nel  luogo  C della  fezione  BC  ; l'or- 
dinata BH  efprime  la  velocità  majfima  nel  luogo  B 
della  fezione  BC  ; e tutte  le  rimanenti  immaginabili 
velocità  , in  ogni  punto  dell’  altezza  viva  BC  , fono 
efprejje  dalle  corrijpondenti  ordinate  , intermejje  tra  le 
CG  , ^ BH. 

Meniamo  ( Lib.  i §.  317  ) dagli  flefll  termini  B , e G 
dell’altezza  viva  BC  le  perpendicolari  BF  , CE  fulla  orizzonta- 
le corretta  ALj  ed  avremo  , che  le  velocità  delle  acque  feor- 
renti  da’luoghi  C,  e B della  fezione  BC  fono  ( Lib.  7^^.  4p  , 
50  ) in  ragion  fudduplicata  delle  altezze  CE,  e BF  ciafeuna  a 
ciafeuna  fui  fondo  inclinato  AB  : e perchè  tali  linee  della  di- 
fcefa retta  de’gravi,  fon,  per  coflruTdoney  perpendicolari  alla  AL  , 
ed  in  confeguenza  (b)  paralelle  * per  cui  ne’  triangoli  fimili 

ELC 

(a)  Euclid.  Alfiom.  8 , e 12.  Lib.  i (b)  Euclid.  Lib.  i 
Prop.28  .* 
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ELC  « (a)  fono  LC  : LB  : : CE  : BF  ; perciò  le  avvi- 

fate  velocità  in  C , e in  B fono  ben  anche  in  ragion  fuddu-  , 
plicata  delle  rette  LG,  ed  LB . Quindi  eflendo  LB  determina- 
trice  delle  velocità, ps»*  cofiru^iom , ìì  meditato  alfe  della  delinea, 
ta  femiparabola  , nella  quale  i quadrati  delle  ordinate  CG  , BH 
(b)  fono  come  le  afcifle  LG  , LB  ; perchè  le  ordinate  medefi- 
me  parimente  fono  in  ragion  fudduplicata  delle  rette  LC,  eLB* 
perciò  le  velocità  in  C , e B fono  come  le  ordinate  CG  , e 
BH  j ed  in  confeguenza  quelle  efprimeranno  ne’  luoghi  diverfi 
le  velocità  delle  acque  correnti  per  la  fezione  CB  , ne’  punti 
G , e B dell’altezza  viva  GB  ; e tutte  le  delineabili  ordinate 
fra  delle  avvifate  nella  femiparabola  LGH  efprimeranno  ad  una 
ad  una  le  velocità  intermeffe  ( Lib.  7 22  , z<5  ) infino 

alla  terminale  maflima  fui  fondo  inclinato . Che  E . da  D . 

§.80.  C O R O L L. 

Datalchè  ficcome  l’intera  femiparabola  BLH  , applicata  at- 
torno dell’aire  intero  BL  , olfia  alia  determinatrice  delle  velocità, 
prefigge  la  fcala  degli  fpazj  veloci  ( Lib.  i §.  , e feg.  ) , 

ed  è il  complelTo  di  tutte  le  olTervabili  velocità  in  tal  piano  , 
dalla  iniziale  in  L alla  maffima  finale  in  B;  così  elTendo  1’  al- 
tezza viva  della  fezion  del  fiume  BC  una  parte  dell’ alfe  mede- 
fimo  , in  confeguenza  lo  fpazio  femiparabolico  CGOHB  prefig- 
gendo  ( preced.  } il  complelTo  di  tutte  le  velocità  della  data 
lezione  dalla  minima  alla  maffima  ; la  rimanente  femiparabola 
LCG  , per  la  ragion  medefima  , prefigge  il  compleffo  delle  ri- 
manenti velocità  dalla  minima  in  C alla  iniziale  in  L . 

81.  C O R O L L.  Tav.i.Ffg.i 
Quindi  è manifefto  ( 77  preced.  } , che  fiando  il  qua- 

^ drato  di  CG  al  quadrato  di  BH  , come  CL  a BL  ; e sì  fatta- 
mente, per  le  regole  aritmetiche  ^ il  quadrato  di  BH  meno  il  quadrato 
rii  CG  al  quadrato  di  BH  , come  BC  a BL  ■ in  confeguenza 
cBendo  le  velocità  in  B,  e C come  i quadrati  di  clfe  ; cioè 
cerne  BH^  , e CG^  , ne  fegue  , che  data  la  ragion  delle  velo- 
cità in  C ed  in  B , e data  l’altezza  viva  BC  , colla  regola  de’ 
Tom.III.  D tre, 

(a)  Endici.  Lib.  6,  Prop.  4.  (b)  Wolfio  Elem.  Anal.  finir. 

Prop.  i7d. 
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Tre,  ricercheremo  TafTe  BL  ’ della  lemlparabola  LGH,  offra  l’ ài* 
fezza  della  determinatrìce  BL . 

Ejercì's^jo  del  Calcolo  . 

Si  faccia  per  efemplo  ~ 9 ì CG^  — ^ j e l’altezza 

viva  BC  = 4,  farà  ^ ^ ed  in  confeguenza  : g : \ 

4 : 12  afl'e  domandato  : datalchè  effendo  la  ragione  i : 5 , e 

l’altezza  viva  4 ; ne  fegue  i:  3 ;;  4,  12  ■=  1 : 3.  Che  E. 
da  F . 

§.  82.  C O R O L L. 

In  oltre  abbiamo  dalle  cofe  dimoftrate  dal  IVolfio  , fra  del- 
ie tante  proprietà  prefiffe  alla  parabola  , che  fe  producafi  la 
retta  IG  paralella  alla  BC  , per  te  dottrine  geometriche  , la  CG 
eguaglia  BI  , ed  in  confeguenza  la  HI  eguaglia  la  differenza 
delle  ordinate  CG  , e BH  ; dunque  (a)  come  BC  ad  HI  , così 
CG  -f  BH  al  parametro  , o fa  al  lato  retto  della  femiparabo- 
la  LGH  . 

83.  C O R O L L. 

Datalchè  fe  faran  date  la  CG , c la  BH  ( Lib.y  §•  21  , c 
feg.  24,  e feg.  ) in  valore,  delle  fteffe  mifure  comuni  di  on- 

ce, ec.  , colle  quali  fi  dà  l’altezza  viva  BC  ; colle  mifure  me- 
defime  ritrovali  il  parametro  dell’  avvifata  fcmiparabola  LGH  , 
mifurante  le  velocità  -tutte  della  iniziale  in  L alla  finale  malfi- 
ma  in  B ; per  cui  dall’  ampiezza  di  ella  ne  farà  il  quanto  cal- 
colato, e determinato. 

§.84.  C O R O L L. 

Quindi  dagli  ffeflì  elementi  è manifedo,  che  tffendo  in  qua- 
lunque parabola , per  cojìru^torte  , il  quadrato  della  femiordina- 
ta  eguale  al  rettangolo  fatto  dall’  afcilTa  nel  parametro  collan- 
te , olTia  nel  lato  retto  : dunque  ( Lib.  ']%■  19  ) applicando- 
li qualunque  parabola  alle  acque  correnti  , non  meno  da  canali 
orizzontali  , o da’  recipienti  colle  acque  ritenute  ad  una  collan- 
te altezza  AF  ( §.  78  preced.  ) , che  al  difcorrimento  delle 

ac- 

(a)  Wolf.  Elem.  Anal.  fin.  Coroll.  in  prop.  177. 
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acque  AB  fopra  de’ fondi  pendenti  ,,  per  le  prime  dall’  altezza 
F,  e per  le  feconde  dall’altezza  L delle  deterrninatrici  ( Lib. 
7 IO  ) ; il  quadrato,  per  efemplo  , della  velocità  data  BH 

è eguale  al  rettangolo  fatto  dall’  afcifla  LB  ; cioè  a dire  dal 

vertice  L della  parabola  già  applicata  , infino  al  luog^lT  B della 
ordinata;  per  lo  parametro  coftante  di  tal  curva  LGH  . 

§.85.  C O R O L L. 

Sicché  , giufla  le  dottrine  delle  proporzioni  , efiendo  nelle 
parabole  Tafcilfa , offia  l’altezza  LB,  terza  proporzionale  al  pa- 
rametro coftante  x , e alla  femiordinata  BH  ; e il  parametro 
medefimo  terza  proporzionale  all’ afcifta  LB , e alla  femiordina- 
ta BH  : a cagionchè  x : BH  ::  BH  ; LB  ; ed  LB:  BH  :: 

BH:  x;  in  confeguenza  la  femiordinata  BH  è mezza  proporzio- 

nale tra  del  parametro  x,  e 1’ afcifla  LB. 

§.85.  C O R O L L. 

In  oltre  , per  cojìruzione  di  quàjìa  curv*  di  primo  genere  , ef- 
fenJo  il  Foco  quel  punto,  per  efemplo  G,  dell’  afte  LB  , in  do- 
ve la  femiordinata  CG  eguaglia  il  femiparametro  ; per  le  cofe 
dìmoflrate  dal  iVol/jo  (a)  ; in  qualunque  parabola  la  diftanza  dal 
vertice  L oflìa,  per  lo  pofto  efempio,  l’afcifla  L C,  è in  ragion 
fuqquadrupla  al  parametro  coftante , offia  la  quarta  parte  di  eflb 
( §.  preced.  ) , e fottodoppia  all’  ordinata  , oflia  la  metà  di 
quefta . 

§.  87.  O S S E R V A Z. 

Sull'  applicazione  delle  dottrine  , e degli  /perimenti 
alle  mi] ur e delle  acqiie  in  ogni  conformazione. 

Pofte  le  fuddette  dottrine , e le  fperienze  fatte  ( Lib.  i §. 
304  ) da  Cri/ìiano  Ugenio  ^ confermate  dal  Newton  , e da  altri 
chiariflimi  Matematici  , per  la  difcefa  retta  de’ gravi  in  un  mi- 
nuto fecondo  ; fe  alla  mifura  delle  acque  adattar  vorremo  le  fpiegate 
dottrine,  e^  gli  fperimenti , ne  fegue  , chedctratta  la  refiftenza  dell’ 
aria,  ficcome  un  corpo  difcendendo  prefigge  in  un  minuto  fecondo 
palmi  18  , once  7 , e minuti  4 circa,  delle  noftre  mifure,  così 

D 2 ri- 

fa) Wolf.  Elcm.  Anal.  finir,  prop.  174, 


2 8 Lìb.ViL  Ijìttujlom 

ritenendo  quefto  come  dato  primo  del  canone  nel  dato  tempo, 
avremo  : che  le  per  efemplo  alla  difcefa  retta  delle  acque  (la- 
gnanti farà  applicata  una  lemiparabola  , per  k cofe  dtmoftrate  , 
( §.  84^,  8(5  preced.  ) il  parametro  collante  , olTia  il  lato  ret- 
to della  femiparabola  idefla,  eguaglia  palmi  74,  once  7,  e mi- 
nuto I ^ e l’ordinata  terminale  palmi  37  oncic  3 , e minuti  3 
circa . 

§.88.  C O R O L L. 

Quindi  cfTendo  ( §.  84  preced.  ) il  quadrato  di  ogni  ordi- 
nata eguale  al  rettangolo,  fratto  dalTafcUTa  per  lo  parametro  co- 
flante  : perchè  le  ordinate  efprimono  le  velocità  ne’  luoghi  della 
femiparabola ,(  Lib.  7 §•  77  ) , e le  afciffe  le  altezze  diverfe 
dal  vertice  al  luogo*  perciò  il  quadrato  della  velocità  terminale 
in  fine  dell’altezza  retta  eguaglia  il  rettangolo,  fatto  dall’altez- 
za fperi mentale  in  palmi  18,  once  7 1 e minuti  4 per  lo  pa- 
rametro de*  palmi  74,  once  7,  e minuto  i.  In  confeguenza  il 
quadrato  della  velocità  terminale  eguaglia  palmi  1^88  circa  j 
il  cui  radicale  in  palmi  37  once  3 , e minuti  3 circa  eguaglia 
la  velociià  el’prefla  dall’ordinata  terminale  . E così  di  ogni  altra 
determinazione,  giuda  i dati  nel  tempo  medefimo. 

§.87.  C O R O L L. 

Or  da  quanto  dicemmo  , fi  deduce  in  Architettura  idrauli- 
ca , che  per  applicar  la  femiparabola  alla  m«fura  delle  acque 
negli  dati  divprfi  , necelTariamente  ne’ canali  orizzontali  , e in 
tutte  le  conformazioni  dagnanti  , debbonfi  efattamente  conofcerc 
le  altezze  vive  delle  modificazioni  negli  dati  loro  ' e ne’canali  in- 
clinati deefi  conofcere  fperimentalmente  il  valor  fiGco  delle 
velocità  in  due  luoghi  delle  conofciute  altezze  vive  de’  difcorri- 
menti  ( Lib.  7 §.  80  , e feg.  ) * onde  con  effe  , prefcritta  la 
'femiparabola  , polliamo  indi  nelle  operazioni  avvalerci  delle 
fue  proprietà,  che  ne’ cafi  idrometrici  convengono;  fempre  però 
in  un  determinato  tempo  medefimo,  c coll’eguali  conofciute  mi- 
fure  di  (latuto  . 
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po.  P R O P O S. 

Ogni  Jpazio  femìparabolico  eguaglia  ' dus  terze  parti 
del  paralellogrammo  allo  Jpazio  circofcritto  . 

Han  dimoftrato  i Matematici , e noi  ridiciamo.  Se  qualun- 
que femiparabola  CAFB  fia  ifcritta  nel  paralellogrammo  CD  , 
ed  in  efle  fi;>ure  ìmmaoineremo  da  una  minima  elementare  nell’ 
alfe  C\  produrfi  la  retta  EG  perpendicolare  alla  CA  , quel- 
la tagliando  la  femiparabola  AFB  in  F , prefigge  T ordinata 
EF  . Ciò  fatto,  producafi  la  diagonale  AB  , e dal  punto  F la 
paralella  IL  al  lato  ACj  quefle,  necefiariamente  , s’ interfecano 
ne’ punti  H ed' M . Concepiamo  con  quelle  pofizioni  girarfi  at- 
torno del  lato  AD,  con  una  fola  rivoluzione,  il  paralellogram- 
mo AB,  e le  figure  in  efle  ifcritte  , per  cui  faran  generati  ("a) 
col  paralellogrammo  CD  un  cilindro  , e col  triangolo  ABD 
un  cono  ; de’  quali  il  cilindro  flà  al  cono  (b)  come  3 : I : 
e perchè  il  circolo  col  raggio  IL  flà  al  circolo  col  raggio 
IM  (c)  come  il  quadrato  del  primo  al  quadrato  del  fecondo  ; 
cioè  a dire,  (dj  come  il  quadrato  di  AD  al  quadrato  di  AI;  of- 
fa come  il  quadrato  della  ordinata  CB  al  quadrato  dell’ordina- 
ta EF  , ed  in  confeguenza  ( Lib.  J 79  ) come  le  afcifle 
CA  : EA  , oflia  come  LI  : FI  ; perciò  fe  confidereremo  in 
quelli  luoghi  gli  awifati  termini  elementari  de’conceputi  folidi, 
avremo , che  tutti  gli  eguali  circoli  del  cilindro  faranno  a tutti 
i corrifpondenti  circoli  del  cono  , come  tutte  le  eguali  lince 
AD  , EG  , CB  del  paralellogrammo  , a tutte  le  corrifpondenti 
DA  , GF  , B del  trilineo  parabolico  AFBD  # Quindi  è , che 
ficcome  il  cilindro  flà  al  cono  , come  3:1,  così  il  paralello- 
grammo ADBC  ftà  al  trilineo  , come  3:1;  datalchè  il  rima- 
nente fpazio  femiparabolico  AFBG  flà  al  trilineo,  come  2:1,  e 
al  paralellogrammo  come  2 : 3 ; cioè  a dire  , lo  fpazio  femipa- 
rabolico  eguaglia  due  terze  parti  del  paralellogrammo  a cflb  cir- 
cofcritto . Che  E . da  D . 

§,pi. 

(a)  Eucl.  Lib.Xr.  Def.  18,  e ir.  (b)  Eucl.  Lib.  XII.  prop, 
CO  Eucl.  Lib.  XlL  prop>2.  (d)  Eucl.  Lib.  VI.  prop.  z. 
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pT.  G O R O L L. 

Dunque  , applicando  la  dottrina  alla  mifura  delle  acque  cor- 
renti, per  quadrare  qualunque  fpazio  parabolico,  per  efemplo,EF- 
BC  , con  cui  è prefKTo  il  compleflb  di  tutte  le  velocità  dalla 
minima  EF  alla  maffìma  GB,  di  qualunque  data  fezione,  convien 
ricercare  1’ affé  CA  della  femiparabola , e con  effa  terminarne  la 
figura  CBFA  : indi  ficcome  due  terze  parti  del  rettangolo  EI 
eguagliano  la  femiparabola  AFE,  compleffo  di  tutte  le  velocità 
dalla  minima  EF  alla  iniziale  in  A * così  fe  dalle  due  terze 
parti  del  paralellogrammo  CD  , che  ha  ifcritta  la  femiparabola 
CBFA  , fi  detraggano  le  due  terze  parti  del  paralellogrammo 
EI,  che  ha  ifcritta  la  femiparabola  FAE,  la  differenza  di  que- 
lle eguaglia  , per  le  dottrine  aritmetiche  , lo  fpazio  parabolico 
EFBG  , che  comprende  tutte  le  velocità  dalla  minima  alla 
jaiaffima  della  data  fczione,  la  cui  altezza  viva  fia  CE. 

pi.  P R O P O S.  Tav.i.Fig.ii^. 

Se  le  ordinate  CG  , e EH  applicate  come  /opra 
{ Lib.  7 7P  ) dd  ejprimcrc  le  velocità  dell  acqua 
_fiuente  in  un  dato  tempo  ; e fia  per  efemplo  un  minu- 
to fecondo;  da' punti  U , C dell'  altezza  viva  BC  , le 
ponghiamo  eguali  agli  JpazjyChe  l'acqua  corrente  nel  dato 
tempo  difcorrerà  per  gli  termini  dell'  altezza  viva  B , 
C;  lo  fpaTiio  femiparabolico  BCGH  determina  la  quanti» 
tà  dell'  acqua  dijcorrente  nel  tempo  medefimo  per  l'  al- 
tezza viva  BC 

Concepiamo  Paltezza  viva  BC  divifa  in  particelle  indefini- 
tamente piccoliflìme , e l’ affé  femiparabolico  BL  ne’ dati  punti 
B,  G interfecarfi  colle  difcefe  rette  EC,  FB  j quelle  particelle 
ci  prefiggono  ( Lib.  7 74  e feg.  ) le  minime  iffeffe  dell’ac- 

qua, collituite,  nel  dato  tempo,  à gravitare  nel  luogo  per  le  al- 
tezze rette  diicendenti  CE,  BF  : e perchè  le  ordinate  CG  , 
BH  applicate  a’termini  C,  e B iono.,per  fiippoRzione .,  eguali  agli 
fpazj  ( Lib.  7 8p  ) defcritti  dalle  particelle  medelime  nel 

tem- 
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tempo  dato;  perciò  ( Lib.  7 7p  ) l’arco  Icmi parabolico  GH 
termina  tutta  1’  acqua  fluente  nel  dato  tempo  per  BG  ; ed  in 
conleguenza  lo  fpazio  femiparabolico  BCGH  prefigge  la  quan. 
tira  dell’  acqua  fcoriente  nel  dato  minuto  fecondo  di  tempo  per 
l’altezza  viva  BC  . Che  E.  dar  D . 

§.  9^.  C O R O L L. 

E per  le  fteffe  ragioni , lo  fpazio  della  femiparaloola  L G C 
prefigge  feparata mente  in  tali  cali  la  quantità  dell’acqua,  che  di- 
Icorrerebbe  nel  dato  tempo  per  l’altezza  CL  , dalla  velocità  mi- 
nima alla  iniziale  ; cioè  a dire,  dal  luogo  della  fuperficie  dell’ 
acqua  corrente,  infino  al  punto  dell’equilibrio  dell’acqua  mede- 
Ama  . 

§.94.  C O R O L L. 

Da  tutto  ciò  ne  legue  , che  effendo  qualunque  fpazio  para«^ 
bolico,/?er  efemplo  .CGHB  ( Lib.7  §.90  ) eguale  alla  differenza 
delle  due  femiparabole  LCG,  L B H ; fe  co’  dati  fpazj  di  ve- 
locità , che  l’acqua  corrente  deferive  in  un  medefimo  tempo  , 
per  gli  termini  dell’altezza  viva  BC  della  fezione , fia  ricercato 
( Lib.  7 74 , 75  , 8 1 , 9^  ec.  ) r affé  BL  della  femiparabo- 

la,  oflìa  della  determinatrice ; in  confeguenza  operando,  ficcome 
dicemmo,  farà  determinata  la  quantità  dell’acqua  corrente  per  la 
medefima  fezione  nel  tempo  dato . 

95.  C O R O L L. 

E in  oltre  ( Lib.  7 §.  28,  80,  e feg.  ) fe  tra  delle  velo-- 
cita,  in  un  dato  tempo  ricercate,  o concedute,  in  qualunque  mi- 
nima deiraffe  parabolico,  oflia  della  determinatrice  LB,farà  po- 
rta nel  corrifpondente  luogo  la  velocità  media,  querta  moltiplica- 
ta per  la  fezione  , produce  la  quantità  dell’acqua  corrente  nel 
tempo-  medefimo  per  la  fezion  data;  cioè  a dire,  ( per  efemplo) 
dati  gli  (pazj  delle  velocità  minima  in  C = CG  , e niafflma 
in  B — BH  , e la  velocità  media  fra  di  effe  KO,  colla  molti- 
plicazion  di  querta  per  la  fezione.  in  BC  , farà  prefica  la  quanti- 
tà dell’  acqua  corrente  nel  medefimo  tempo  per  la  porta  fezione^ 
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gó.  P R O P O S.  Tav.i.Fig.116, 

Vate  le  velocità  a termini  di  qualunque  altezza 
viva  BC  di  qualfivoglia  acquq  corrente  ; e fien  per  efem- 
plo  nel  fondo  B , e nella  fuperjicie  C ; e data  1'  altezza 
viva  dell'  acqua  medefima;  Ji  domanda  la  velocità  mezza- 
x\a , colla  quale  vi  dijcorre . 

Sleno  le  date  velocità  minima  CG  , e maflìma  BH  a’  ter- 
mini C , B dell’  altezza  viva  GB  , fi  ricerchi  ( Lib.  7 pg  ) 
la  quantità  dell’  acqua  corrente  in  un  dato  tempo  per  la  fezione 
BC  , e quella  quantità  dividali  per  l’altezza  viva  BG  della  fc- 
zione  ; il  quoziente  prefigge  la  velocità  mezzana,  che  fi  domanda. 

Égli  è certo  , fa  le  coje  dimoftrate  ( Lib.  7 pi  ) , che 
la  quantità  dell’  acqua  corrente  in  un  dato  tempo  per  1'  altezza 
viva  BC , immaginandola  divifa  in  tante  minime  =:  i , è pre* 
fìlfa  dallo  fpazio  parabolico  BGGH  , compleflb  di  tutte  le  velo- 
cità dalla  minima  alla  maflìma  . Egli  è in  oltre  chiaro  , che 
( Lib.  I §.  z8  ) la  flefla  quantità  di  acqua  difeorre  nel  tempo 
llcflb  colla  velocità  mezzana  per  1’  altezza  viva  BC  , che  corre 
con  tutte  le  immaginabili  velocità  ( Lib.  1 pi  ) dalla  mi- 
nima alla  maflìma  per  la  medefima  altezza  viva  nella  curva 
GOH  terminate  : e perchè  col  mezzo  delle  medefime  velocità 
in  ogni  minin>4  indefinitamente  piccola  della  perpendicolare  BC 
( Lib.  7 §•  pp  } , le  quantità  delle  acque  fluenti  fi  efprimono 
co’ paralellogrammi  rettangoli,  le  cui  altezze  fon  le  ftefle  mini- 
me dell’altezza  viva  BC , e le  bafi  , le  velocità  mezzane  corri- 
fpondenti  nel  centro  della  velocità  della  minima;  perciò  ( Lib. 
7 §.po)  l’intera  fuperficie  del  paralellogrammo  BN ; la  cui  bafe 
è la  velocità  mezzana  KO  , e l’ altezza  la  perpendicolare  BC  ; 
eguaglia  l’avvifato  fpazio  parabolico  BCGH  ; ed  in  confeguen- 
za , gmfta  le  regole  aritmetiche^  divifa  la  fuperficie  dello  fpazio  pa- 
rabolico ricercato  per  l’ altezza  viva  BC  , il  quoziente  è la  do- 
mandata velocità  mezzana , Che  E . da  D . 
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p7-  C O R O L L. 

Dunque,  per  le  ftefle  ragioni,  la  fuperficie  dello  fpazio  femi<. 
parabolico  LCG  divifa  per  lo  rimanente  delTafle  , o fia  del  comple- 
mento della  deterrninatrice  GL  , dalla  fuperficie  dell’  acqua  cor- 
rente infino  al  punto  dell’equilibrio  , il  quoziente  determina  la 
velocità  mezzana  PQ.  tra  delia  iniziale  incomprenfibile  in  L , e 
la  minima  CG  dell’acqua  corrente.  E col  modo  ifteflb  ritrove- 
remo ancora  la  velocità  media  dell’intera  fezione  LB,tra  l’ini- 
ziale in  L , e la  maifima  finale  in  B- 

p8.  G O R O L L. 

Datalchè  fe  per  coftruzion  geometrica  adatteremo  fulla  ve- 
locità mafliraa  BH  la  ricercata  velocità  media  KO  , quella  ta- 
glia l’altra  in  M : e fe  l'opra  della  BM  coll’  altezza  viva  EG 
larà  deferitto  il  rettangolo  CM  , il  Iato  MN  interfeca  la  curva 
GH  in  O • dal  quale  punto  menata  lo  OK  perpendieolare  fulla 
BC  , quella  interfccando  1’  altezza  viva  BC  in  K , per  elTerc 
eguale  alla  BM  , polla  eguale  alla  velocità  mezzana  , prefigge 
il  centro  della  velocità  mezzana  nella  perpendicolare  BC  ; e lo 
flelTo  in  tutte  le  combinazioni  generalmente. 

pp.  P R O P O S.  Tav.iStg.ny. 

Negli  alvei  inclinati  AB^  ne' quali  vi  difeorra  per 
la  fezione  BC  una  quantità  di  acqua  , fe  una  parte  di- 
cfja  CI  farà  turata  col  mezzo  della  cateratta  , onde  l'acqua 
ft  determini  a Jluire  per  la  fezione  BI  ; /’  acqua  neir 
atto  fi  gonfia  , ed  indi  percorrerà  per  la  fezione  BI  con 
maggiore  velocità , che  per  BC;  e nella  origine  dell'  al- 
veo fi  allontanerà  dal  punto  A inverfo  G a mifura  dell' 
alzamento  . 

Ponghiamo  la  fezione  BC  llringerfi  da  fopra  in  fotto  da 
C ad  I , per  cui  rimanendo  la  parte  IB  aperta  , 1’  acqua  fluifea 
per  la  fezione  di  egual  bafe  , e con  l’altezza  viva  BI  . Egli  è 
certo,  per  le  cofe  dìmojìrate  ^ ( Lib.  7 S8  ) che  l’acqua  per 

Tom. ni.  E la 


g4  ^ Iftìtuxtoni 

la  fezione  IB  non  potrà  egualmente  correre  colla  medefima  ve- 
locità nel  tempo  ftelTo  , come  correa  per  l’intera  lezione  BC  : 
a cagionchè  la  ftefla  quantità  di  acqua  nel  luogo  medefimo  ab- 
bonda , per  ifcaricarlì  da  due  fezioni  diverfe  ; dunque  una 
fua  parte  dee  neceffariamente  nell’  atto  rimanere  impedita  dall’ 
oftacolo  contrappofto  CI , per  cui  l’altezza  viva  ne  diventa  mag- 
giore, e l’acqua  vi  rimane  nell’atro  ingorgata:  e perchè  , dall’ 
atto  , l’acqua  fuccelTivamente.  percorrerà  per  la  fezione  Bi , che 
prima  correva  per  BC  • in  confeguenza  il  difcorriraento  per  BI 
farà  opportunamente  efeguito  con  maggior  velocità.  Inoltre,  nel 
primo  atto  coll’ingorgamento  la  fupeificie  dell’acqua  fluente  AC 
fi  alza  nel  luogo  , per  cui  fe  la  prima  orizzontale  corretta,  per 
rjempla  , menata  dal  capo  A , fi  folfe  determinata  in  H , la  fe- 
corda  coll’alzamento  farà,  determinata  in  F i e perchè  le  oriz- 
zontali , nelle  diverfità  , per  le  cofe  dìmojìrate  , fon  di  lor  natu- 
ra paralelle  • perciò  1’  acqua  elevata  in  F non  potrà  più  inter- 
fecsre  il  punto  A , ma  fcoftandofi  da  effe  , interfechcià  il  fondo 
obbliquo  BA  continuato  in  G • per  cui  l’origine  dell’alveo  fi 
allontanerà  dal  punto  A inverfo  G , a mifura.  dell’  alzamento  ». 
Che  £ . da  D .. 

loo.  C O R O L L. 

Dal  dimoftrato  è manifeflo  , che  fe  inverfo  1’  origine  deT 
fiume  non  vi  farà  coftituito  alveo  unifornve,  e il  fito  della  cir- 
coflante  campagna,  per  pcfixtone  ^ farà  aperto,  femipiano  , c ab- 
baffato  dal  pelo  dell’  ingorgamento  j l’acqua  abbondando  nel  luo- 
go, tra  le  porte  circortanze , fi  difpargerà  , inondando  le  adiacen- 
ti campagne  ; e in  tali  cafi  l’alterazion  del  difeorrimento  per 
l’alveo  rilulterà  di  poco  fenfibile* 

%.  lor.  C O R O L L.  Tav.  i*  Flg^iiy- 

Dunque  fe  1’  altezza  viva  BC  ( Lib.  7 io  ) ^^rà  prò» 
dotta  ad  interfecare  le  orizzontali  corrette  AH  , GF  i querte 
( §.  preced.  ) cofiituiranno  due  affi  parabolici  , offien  due  deter- 
minatrici  delle  velocità  , una  BF  maggior  dell’  altra  BH  . 
Quindi  (e  alle  altezze  medefime  fi  deferiveranno  le  femiparabole 
HLD,  FKE  , nelle  quali  fien  porte  le  ordinate  CL  , IK , BD, 
BE  da’ punti  B,I,C  delTaltezza  viva  BC  : in  confeguenza  ( Lib. 
7 §-7P  ),  efprimcndo  effe  le  velocità  ne’ divifati  luoghi;  quelle 
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ce’ punti  B , ed  I della  fezione  BI  dopo  lo  ftringimetito  , fon 
prefi/Te  dalie  ordinate  IK , BE  ; e-  le  altre  ne’punti  B , e C 
dclU  fezione  BC,  prima  dello  flringimento  , fon  prefiffe  dalle 
ordinate  C?L  , BD.Le  pvwne,  perchè  porte  nella  maggior  femv- 
parabola  FKE,  fatta  attorno  all’alTe  maggiore  BF , per  cojìru^io» 
ne  y di  maggior  ampiezza  che  l’altra,  fatta  attorno  dell’  alfe  mi* 
nore  BH  ‘ datalchè  con  erte  faran  mifurate  le  velocità  diverfe 
ne’ relativi  luoghi  , nelle  azioni  varie  col  mezzo  degli  fperimen» 
ti  , e de’  calcoli  irtituiti  in  un  tempo  medefimo. 


CAP.  IL 

Della  mifura  delle  acque  correnti  per 
gli  alvei  inclinati. 

§.  102.  D E F I N I Z. 

Mìfura  delle  acque  correnti.,  è la  difamlna  fifica 
della  quantità  di  eflè  , che  in  un  determinato  tem- 
po  per  una  determinata 
luogo  . 

§.  103.  OSSERVA  Z. 

Idea  generale  per  la  mìjura  delle  acque 
correnti  - 

Egli  è cortante  dalla  fperienza , che  le  acque  dìfeorrentì  a 
feconda  delle  leggi  di  Natura  per  un  canale  inclinato  , menanfì 
da  luogo  a luogo  in  un  qualche  tempo  con  maggiore  , o minor 
energìa  , dipendente  e dalla  maggiore  , o minor  velocità  acquirtata 
nell’inclinatoa  Iveo  , e dall’altezza  viva  più,  o meno  con  cui  confluvia- 
no  a’  luoghi  inferiori  : datalchè  fe  maggiore  farà  1’  energìa  dell’ 
acqua,  che  corre  in  un  tempo  determinato  per  un  tale  acquidot- 

• E a . to; 


fezione  difeorre  da  luogo  a 


^6  LìLVlI,  Iflh unioni 

to  ; ( Lib.  I §.  384  ) maggior  quantità  di  acqua  dlfcorre-  nel 
tempo  fteflb  per  lo  medelimo  canale  a’  medelimi  luoghi  infe- 
riori j e lo  fleflb  al  contrario  . Quindi  ciò  pollo  olf^rviaim , 
che  a difaminarne  la  quantità  fìfica  corrente  in  un  determinato 
tempo, ^ per  una  determinata  fezione,  in  un  tal  luogo,  neccflaria- 
mente,  per  le  cofe  dìmojìrate  { Lib.  7 § 89  ),  dobbiamo  ripeter- 
ne i dati,  per  la  rifoluzione , dagli  fperimenti  , che  ci  prefiggo- 
no non  meno  gli  fpazj  veloci,  che  la  fezione  delle  confluenze; 
onde  da’  calcoli  ottenerne  la  piucchè  approflimata  quantità  filica), 
a feconda  di  quanto  dicemmo  nel  Gap.  preced.^ 

§,  104.  C O R O L L. 

E perchè  ogni  quantità  di  acqua,  corrente  è prefifla  ( Lib. 
7 §'95  ) dalla  fezione  del  corpo  fluente,  e dallo  fpazio  di  ve- 
locità media  difaminabile  in  un  determinato  tempo,  (Lib.  7 §. 
z8  , ig  , 93,  94,  ec.  ) cogli  fperimenti,  e col  calcolo  ; perciò^ 
la  cognizion  fifica  della  quantità  dèi  corpo  difcorrente  in  ogni 
acquidotto  fupponè  un  metodo  ragionevole  , coll’  ufo  di  alcune 
macchine  idrometriche,  adattate  alla  ricerca  del  tempo,  e degli 
fpazj  , per  iflabilire  le  velocità  , e la  fezione  , onde  col  calcolo 
dedurne  ( §.102,  loq  prec.  ) la  mifura  del  fluido  corrente  nel 
determinato  tempo-,  in  qualunque  dato  luogo  del  canale  . 

105.  OSSERVA  Z. 

Sulle  cognizioni  JìJìche  delle  ajjtgnabili  mifure 
alle  acque  correnti. 

Le  cognizioni  fifiche  delle  quantità  delle  acque  correnti, 
fono  generalmente  determinate  ( Lib.  r §.127,128  ) dalle  mo- 
dificazioni degli  fpazj  relativi  , che  effe  percorrono  in  un  qual- 
che tempo;  i quali  difaminanfi  colle  mifure  comuni  in  piedi  , 
o palmi  , once  , e minuti  , che  in  quel  tempo  attraverfano 
una  tal  lezione  , fatta  in  un  luogo  del  corpo  fluente  . Quefto 
generai  meccanifmo  fondato  fuglì  fperimenti  , fi  fuol  prefiggere 
ancora  in  quantità  di  pefi  comuni;  cioè  a dire,  in  acini,  trap- 
pefi  , once,  rotoli,  ec.;  e in  moltiflìmi  cafi  , univerlalmente,  fe 
ne  dinoverano  le  quantità  in  carafe  , barili,  fonie  , botti  , ec; , 
combinando  mai  fempre  le  diverfe  fpofizìoni,  a feconda  deg  i ufi 
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della  vita  civile,  diretti  dalle  umane  bifogna  . 

Oltre  alle  cofe  dette  dobbiam  riflettere  ancora  , che  ogni  Na- 
zione delle  tante  focietà  efiflenti  falla  Terra  , a norma  delle  proprie 
coftumanze  , preflb  di  eflbloro  ricevute  , e flabilite  , ebbero  , ed  hanno 
alcune  forme  derivaforie  particolari  , oflìen  certe  flabilite  luci 
modificate  da  comuni  mifure,  fiotto  diverfie  forme  quadrilatere,  o 
circolari,  corrifipondenti  ad  una  quantità  minima,  ofìTia  ad  una  prima 
quantità,  colla  quale  efercitano  il  meccanifimo  di  derivare,  divi- 
dere, e concedere  le  acque  fluenti,  a feconda  degli  oggetti  politi- 
ci,  e delle  bifogna  pubbliche,  e private  de’  concittadini;  e que* 
fìo  fiftema  antichiflìmo,  anche  in  oggi  in  più,  e più  luoghi  d'I- 
talia', e fpezialmente  fra  di  noi  fi  conferva  ; ficcome  a fuo  luo- 
go diremo . 

Gli  antichi  Romani  ( Lib.  i 7 , e leguenti  ) ebbero  pe? 
quantità  prime  delle  mifure  delle  acque  correnti  due  forme  de- 
rivatorie,  perlegge  Comune  flabilite;  la  prima  fu  la  forma  della 
Canna  quinaria  , che  al  dir  di  Vmuvto  nominofli  il  Modulo  qui. 
nario  offia  la  prima  forma  delle  canne,  per  l’analogia  còlle  al- 
tre derivatorie;  e la  feconda  fu  il  Calice^  che  al  dir  del  Fronti^ 
no  fu  ftabilito  per  la  comune  quantità  delle  divifioni  , delle  de- 
rivazioni , e delle  aflegnazioni , col  mezzo  della  minima  egua- 
le a un  dito  di  piede  romano  , che  ( Lib.  5 io  ) ne  era  di 
Modulo  acquario  , o la  Ftjìula  digttaria  di  calcolazione  , e ripar- 
tizione . Qual  fofle  il  Modulo  quinario  , già  nel  cit.  luog.  lo 
dicemmo  . Il  Calice  fu  una  macchinetta  paralellepipeda  , di  lun- 
ghezza diti  12,  e di  larghezze  diti  4,  corrifpondenti  alle  once 
romane  antiche,  in  lunghezza  p , ed  in  larghezza  g ; datalchè 
trasfondendofi  per  elfo  1’  acqua  corrente  alla  difamina  della  quan- 
tità'  prima  , la  proporzione  col  quinario  fu  come  3 : ; per 

cui  rapportando  le  analogie  col  piede  antico  di  Roma  divifo  in 
diti  acquar],  troviamo  il  Modulo  quinario  al  piede  come  i : 84, 
il  Calice  al  piede , come  i : p-  ; e la  fiftola  digitarla  al  piede; 
come  I : 256  . ec. 

Quefte  proporzioni  ficccome  ci  additano  le  fole  analogìe 
delle  lezioni  delle  acque  derivare  ne’ dati  luoghi  , a feconda  di 
una  milura  flabilita  dal  coflume  , cosi  non  ci  prefiggono  le 
quantità  fluenti  in  un  dato  tempo  , che  han  rapporto  colle  mi- 
fure cubiche  del  velocitato  volume,  tra  delle  fezioni,  nel  luogo 
medefimo . Noi  però  non  poflTiamo  precifamente  alferire  , fe  al- 


LibyiL  IIUtUTtonl 


trimenti  feguifTe  il  meccanlfmo  delle  derivazioni  colle  quinarie, 
col  calice,  e colle  fidole  ne’  rapporti  o colle  quantità  minime 
delle  acque  difaminabili  in  un  determinato  tempo  fluenti,  o co’ 
pefl  affolliti  di  effe , o colle  forme  de’liquidi  ; mentre , per  quan- 
to ò a noffra  notizia  , non  troviamo  da  Scrittore  alcuno  il  me- 
todo praticato  dagli  Architetti  idraulici  di  que’  tempi  in  prefig- 
gere un  quanto  certo  di  acqua  corrente  in  un  dato  tempo  • e 
potrebbe  darfi  , che  il  volgar  coflume  di  allora  fupponeffe  coll’ 
ufo  de’  Calici  , e delle  Fìjìole  digitarle  anche  un  fondato  mecca- 
nifmo  nella  fcienza  delle  acque,  che  per  effere  univerfale,  ne  ba- 
ffaffe  il  linguaggio.  ^ ^ 

Diverfe  Nazioni  d’Italia,  con  errore  incondonabile,  fi  avval- 
lerò ne’  tempi  baffi  delle  bocche  derivatorie  orizzontali  , fiotto 
certe  figure  , e forme  non  molto  diflimili  dal  Calice  antico  per 
dividere  , e diftribuire  le  acque  derivabili  in  quantità  dagli  ac- 
quidotti , e da’  cartelli  ; ma  accortili  delle  ingiuriofie  confieguenze 
a’danni  de’ Concedenti , e de’ConceffionarJ,  prodotte  dall’offervar- 
fi  le  quantità  delle  acque  fluenti  diverfie  in  un  tempo  rteffo,non 
meno  da’  ricettacoli  per  le  varie  minime  delle  altezze  vive  fo- 
prapporte  alle  derivazioni,  che  da’ canali  più,  o meno  inclinati, 
altrimenti  ne  cortituirono  il  meccanifimo. 

Allora  ffu  che  la  forma  derivatoria  fi  adattaffe  alle  luci 
con  qualche  inclinazione  , da  fiotto  alla  fuperficie  dell’acqua 
modificata  ; e quella  pratica  , prodotta  con  pochiffimo  razio- 
cinio , perchè  priva  di  fcienza  , fu  offervata  , e in  oggi  da 
molti  non  fenza  nota  di  errore  anche  fi  offerva  . Dicemmo 
( Pref.  terza  età  della  fcienza  delle  acque  ) che  Galileo  fu  il 
primo  tra  de’  dotti  Matematici  , a dimortrare  la  proporzione 
della  difcefa  retta  de’  gravi  ne’  mezzi  privi  di  refirtenza  ; qual 
legge  applicata  alle  acque  difcendenti  da’vafi , ed  indi  alle  acque 
correnti  per  gli  alvei  inclinati  , produffe  tutto  , e quanto  da 
moltiflimi  illuminati  Scrittori  infino  ad  ora  fi  è combinato  , e 
dimoftrato . 
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§.  10(5.  OSSERVA  Z. 

Sulla  pratica  idrometrica  per  mifurar  le  acque 
correnti  col  più  approjjìmato' metodo 
pojfibile  in  Architettura 
idraulica  . 

Tra  de’ dotti  è feifla  Topenione  in  determinare  la  quantità 
delle  acque  correnti  re'canali  inclinati  ’ ed  ogni  partito  ha  le 
^fue  ragioni,  fondate  in  diverfi  fperimentali  efercizj . Alcuni  cre- 
dettero che  fìando  la>  difeefa  de’  gravi  in  fine  delle  cadute,  non 
fuormifura  grandi  , in  ragion  fudduplicata  delle  altezze  rette  ; 
quella  elfer  doveffe  una  legge  univerfaìe  non  meno»  per  le  acque 
difccndenti  da’  vafi  , ec.,  che  per  gli  alvei  inclinati  , confideran- 
do  i luoghi  diverfi  delle  difamine  come  termini  delle  cadute 
rette  . Quella  veriffima  legge  in  follanza  , per  le  brevi  cadute 
de’corpi  folidi , ficcome  è adattabile  alla  difeefa,  e fcarico  delle 
acque  dalle  conformazioni  orizzontali , Tempre  che  fien  mantenu- 
te ad  una-  collante  altezza  viva  in  alfoluta  quiete;  così  a fronte 
del  vero  farebbe  adattabile  ancora  al  difeorrimento  delle  acque 
fopra  de’ piani  inclinati  ; ma  l’efperieaza  ci  addita  diverfità  tali, 
che  non  fenza  molte  necelTarie  cautele , dipendenti  dagli  fperi- 
menti , e dalle  dottrine , poffa  confeguirfi  qualche  cofa  di  certo, 
ficcome  in  avanti  oCTerveremo 

Altri  riguardando  fotto  gli  fiefll  punti  di  veduta  il  fine 
della  difamina,  a fronte  della  fluidità,  e dell’attività  dell’acqua 
corrente  negli  alvei  inclinati;  cioè  a dire,  la  fua  natura  , la  gra- 
vitazione retta  foprincumbente  ne’  varj  punti  del  corrimento , 
e le  inclinazioni  diverfe  de’  piani  foggetti , fopra  de’  quali  1’  ac- 
qua medefima  o vi  fluifee  ai  luoghi  inferiori  irv  tempi  diverfi , o 
in  tempi  eguali  vi  deferivo  fpazj  diverfi  ; modificarono  la  legge 
flefla  ad  ambedue  le  pofizioni  retta,  ed  obbliqua  . E quindi  ef- 
fendofi  ricercata  1’  applicazion  della  femiparabola  apolloniana  al- 
la dilamina  de’rappcrti  delle  velocità  , colle  quantità  delle  acque 
fluenti  ; la  prefiffero  airaltezz*a  retta  di  preffione  per  le  acque 
fluenti  dalle  conformazioni  orizzontali  ; e la  prefiffero  all’altezza 
determinarrice  delle  velocità  per  le  altre  correnti  negli  alvei  in- 
di- 
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clinati  : col  mezzo  eli  cui  , dopo  i corrifpondenti  fpenmcnti  a 
prefiggerne  gli  fpazj  primi  delle  velocità  opportune  a’  calcoli  , 
in  oggi  coir  ufo  delle  mifure  comuni  , o co’  pefi  per  coftume 
flabiliti  , o colle  forme  derivaterie  dalle  leggi  confuetudinarie 
prefiiTe  j fon  piucchè  approflimatamente  conofeiute  le  quantità 
delle  acque  correnti  ne’determinati  tempi. 

In  varj  modi  fperimentali  penfarono  gl’  Idraulici  , di  poter 
fiabilire  gli  fpazj  delle  velocità  opportune  alla  difamina  delle 
acque  correnti  ne’  canali  inclinati  , adoperando  ne*  cafi  le  corri» 
fpondenti  macchine,  a confeguirne  co’  calcoli  1’ eifetto  ; ma  in 
ogni  ricerca  rimale  fempre  collante  la  difficoltà,  che  la  velocità 
iniziale  per  efìere  infinitefima,  non  era  paragonabile  colle  fucce* 
denti  finite  infino  al  fondo  delle  modificazioni  . Noi  configlian- 
do  la  brevità  , non  penfammo  ridire  in  quelle  Illituzioni  gli 
efercizjjgli  fperimenti,  e le  tavole  del  , fondate  fu  di 

efli , e fulle  ricerche  deìV  Erigonio  ^ nè  finalmente  quelle  tante 
faticofe  pratiche  dichiarate  dallo  lluolo  indicibile  de’  moderni 
Scrittori , da’quali,  fenza  avanzar  dippiù  di  quanto  avevamo  da’ 
primi,  altro  non  rifeontriamo , che  una  perenne  difamina  di  ra» 
gioni  per  le  velocità  che  efli  fuppongono  determinate  • ma  non 
già  una  precifa  cognizione  de’primi  dati  idraulici  ne’calcoli , on- 
de ordinarne  con  efli  l’opportuna  fcala  delle  velocità,  a feconda 
degl’ infegnamenti  da’ tanti  liiblimi  Scrittori  iflituiti . 

Noi  vedemmo  d’  appreflb  la  difficoltà  , e vedemmo  ben 
anche  la  neceflità , di  doverli  in  Architettura  idraulica  prefigge- 
re qualche  cofa  di  quafi  certo,  a beneficio  della  pratica  di  ope- 
rare nelle  mifure  delle  acque  correnti  per  gli  canali  inclinati  ; 
e perciò  dopo  aver  fatto  un  cumolo  delle  neceflarie  idee  , ci 
demmo  a combinare  , ed  efercitare  molti  fperimenti  , e varj  in- 
numerabili nojofiflìmi  calcoli,  per  determinare  una  fifica,  ben  ap- 
proflimata  , quantità  prima  di  media  velocità  iniziale  da  fiotto 
all’equilibrio  dell’acqua  flagnante  , allorché  fi  ponga  corrente 
fiopra  di  un  tal  piano,  con  una  fenfibile  minima  d’inclinazione: 
affinchè  con  efla  perpetuamente  ftabilita  , e colla  fperimentabile 
media  velocità  minima  da  fiotto  della  fuperficie  dell’  acqua  cor- 
rente ne’  canali  in  qualunque  modo  inclinati  j fi  direggeflero  le 
operazioni  corrilpondenti  alle  fipiegate  dottrine;  onde  in  feguito, 
coll’applicazione  dell’ opportuna  iemiparabola  alla  determinatrice 
delle  velocità,  e co’ calcoli  altrove  fpiegati,'ne  feguiffe  la  piuc- 
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chè  aproflìmata  cognizione  delle  quantità  delle  acque  correnti 
in  un  determinato  tempo  per  lo  dato  canale  inclinato  . Quindi 
dando  conto  del  fatto,  per  la  fola  pratica  di  operare  con  approf- 
fimazione  al  vero  ; co^ì  prima  colle  dottrine  la  difcorrcmmo  , 
ed  indi  cogli  fperimenti  X^perammo  a fondarne  la  Scienza. 

§.  107.-  O S S E R V A Z. 

Sulla  ricerca  ragionevole  della  jìjìca  quantità 
prima  ne'  calcoli , ojfia  della  mezzana 
velocità  iniziale  perpetua  per  gli 
canali  inclinati. 

Egli  è dimoftrato  ( Lib.  <5  §.  14  ) che  le  acque  ritenute 
ftagnanti,  offia  in  perfetta  quiete,  nelle  conformazioni , per  efier 
la  lor  fuperficie  concentrica  con  quella  del  noftro  primitivo 
Globo  , tutt’  i punti  di  effa  fono  egualmente  lontani  dal  centro 
de’ gravi  : datalchè  eflfendo  in  equilibrio  per  la  pofizione  ; in 
confeguenza  ( Lib.  i 114  , e leguenti  ) i corpi  che  vi  gal- 
leggiano, o galleggiar  vi  polfono , come  fpecificamente  leggieri, 
rimangonvi , per  ilperienza  , anche  in  quiete. 

loS. 

Ogni  corpo  folido  per  efemplo  di  figura  sferica , e di  cgual 
gravità  fpecifica  coll’acqua  ( Lib.  i 119  , e feguenti  ) vi 
rimane  tangente  redima  fua  fuperficie  sferica;  per  cui  fe  1’  ac- 
qua farà  tra  artefatti  ofìacoli,  ritenuta  fìagnante  in  una  tal  con- 
formazione, il  gallegiante  ragionevole  , per  le  cofe  dette  , vi 
reflerà  in  quiete:  e fe  tolto  parte  dell’oftacolo  l’acqua  fi  rende- 
rà continuamente  per  lo  infero  tratto  della  conformazione  di- 
feorrente  ; allora  ( Lib.  ó §.  i<5  ) la  conformazione  rimarrà 
col  fondo  morto,  pendente  inverfo  del  minorato  oftacolo  , e il 
galleggiante  farà  menato  dal  corpo  fluente  in  un  tal  tempo  da 
un  capo  all’altro  della  conformazione  . Ed  ecco  come  deferive- 
rà  egli  un  tale  fpazio  in  un  determinato  tempo,  o in  tal  tem- 
po un  determinato  fpazio. 


Tom.IIl, 
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§.  10^. 

Da  quefte  nozioni  fondate  fulla  fperienza  , e falle  fpiegate 
cofe  deducemmo  , che  in  ogni  canale  inclinato  fe  l’acqua  ridot- 
ta foffe  nello  flato  dell’equilibrio,  col  mezzo  di  un  contrappoflo 
oflacolo  allafezion  difcorrente  , e le  fponde  coll’oflacolo  ne  flaflero 
di  tanto  alti,  di  quanto  l’orizzontale  corretta  dall’origine  infi- 
no al  luogo  dello  fperimento  j necelTariamente  ( preced.  ) 
quefla  conformazione  mantenendofi  coll’  eflima  fuperficie  sferica 
in  equilibrio,  il  fuppoflo  galleggiante  tutto  fommerfo , ma  tan- 
gente r eflima  fuperficie,  vi  rimarrà  in  quiete  . E fe  l’ oflacolo 
contrappoflo  al  difcorrimento  verrà  sbaflato  di  qualunque  fenfibi- 
le  minima  deU’altezza  viva,  onde  l’acqua  dall’origine  continua- 
mente  ne  fluifle  a’  luoghi  inferiori  ; il  galleggiante  medefimo 
( Lib.  <5  17,  24  , e Z5  ) con  una.  tal  velocità  farà  menato 

in  avanti  in  uno  tal  tempo  , defcrivendo-  un  tale  fpazio  ’ per 
cui  fondatamente  potrebbefi  ( Lib.  7 §.  6^  , ) con  piucchè 

opportuna  approflimazione  flabilire  lo  fpazio  flimativo  della  ini- 
ziale velocità  mezzana  perpetua  , corrifpondente  alla  declinazione 
dell’unità,  minima  fenfibile  dell’  altezza  viva  che  fu  nel  luogo 
dello  fperimento  sbaflata  - 


Ita 

Riflettemmo  in  oltre  , che  qualunque  galleggiante  di  forma 
sferica  , di  eguale  gravità  fpecifica  coll’  acqua  , pollo  nel  corpo 
corrente  di  effa  , farebbe  flato  menata  in  avanti  con  tante  im- 
maginabili velocità  ( Lib.  7 §.  23,,  e 28  ')  diverfe  dal  vertice 
alla  fine  del  fuo  diametro  , con  quante  dinoverar  potrebbonfi 
per  le  minime  fenfibili  di  eflb  ; e da  cià  conchiudemmo  , che 
il  galleggiante  è menato  in  avanti  ( Lib.  7 ló  ) colla  ve- 
locità mezzana,  percorrendo  un  tale  fpazio  nel  tempo  dato  * e 
che  non  cflendo  nei  corpo  galleggiante  il  centro  della  figura  nel 
luogo  fteffo  che  quello  della  velocità  ; in  confeguenza  ( Lib.  7 
V 27  , 28  ) la  quantità  dell’acqua  traportante  il  corpo  , come 
lopra  fuppofla  , farebbe  ( Lib.  7 PJ  ) in  ogni  cafo  eguale  al 
circolo  malfimo  bafe  del  galleggiante  ; come  immaginata  unità  3 
nella  velocità  mezzana  , a fia  nello  fpazio  percorfo  dal  medefi- 
mo  nel  determinato  tempo  - e lo  flelfo  all’ oppofito . 


§.ii  r. 
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III. 

Con  quefte  combinate  idee  tra  de’ rapporti  colle  convenien- 
ze conofciute  , e dimoftrate  , paflammo  a feguitar  da  vicino  la 
Natura,  e cogli  fperimenti  non  meno  in  piccoli  canali,  che  in 
altri  molto  maggiori , ma  regolari  ^olle  opportunità  delle  opera- 
zioni architettoniche  idrauliche  , avvifammo  poterfi  determinare 
una  quantità  fifica  di  velocità  media  iniziale  perpetua  ne’  calcoli 
già  ftablliti  da’  Dottori  idraulici  , per  gli  canali  in  qualunque 
modo  inclinati:  e perchè  dopo  moltiflìme  durate  fatiche,  e do- 
po  tanti,  e tanti  immenfi  calcoli  tutti  gli  fperimenti  in  piccolo, 
e in  grande , tornarono  mai  fempre  quafì  allo  fteflb  • perciò  a 
toglier  la  noja  dagli  umaniflìmi  Leggitori  , ci  determinammo 
foltanto  fcriverne  i feguenti  , onde  avventurare  un  canone  fon- 
damentale per  lè  pratiche  idrometriche  ; col  mezzo  di  cui  , con 
approffimata  certezza,  corrifpondente  al  meccanifmo,  porre  a cal- 
colo tutte  le  opportune  operazioni  delle  mifure  delle  acque  cor- 
renti per  gli  canali  inclinati.,  ficcome  da’  Matematici  furon  ri- 
cercate. 

§.112.  A V V E R T. 

Dobbiamo  avvertire  gli  Studiofi  ',  e tutti  gli  altri  che  vor- 
ranno feguitarci  con  ripetere  i noftri  fperimenti , che  nelle  com- 
provazioni di  efTì  difficilmente  avviferanno  nelle  ftagioni  diver- 
fe  , e ne’  tempi  varj  le  fteffe  precile  quantità  minutefime  nelle 
difaminabili  velocità  mezzane,  in  un  medefimo  canale  regolato, 
fempre  egualmente  pollo  , e tra  delle  circoflanze  ifleffe  • e le 
ragioni  univerfali  , che  altrove  fpiegammo,  ( Lib.  2 §.  p,  io, 
e 12  ) fono  , non  men  la  natura  del  fluido  difcorrente  nelle 
varie  flagioni , caricato  di  più,  o meno  corpi  eterogenei  , e di 
più  o meno  fuoco  circoflante  , che  la  pofizione  de’ canali  , e le 
affezioni  delle  materie  per  ogni  verfo  contigue  al  corri  mento 
luogale  ; per  cui  conviene  in  Idrometria  contentarfi  della  regola- 
re approffimazione  allo  flato  naturale  delle  acque  correnti  , e 
abbandonare  alle  penetrazioni  de’Filofofi  le  occulte,  ed  infino  ad 
ora  giammai  determinate  diverfità  : per  altro  di  niuna  utilità 
fenfibile  alle  determinazioni  fifiche  per  1’  ufo  che  neceffariamente 
farne  debbono  gli  Uomini  nelle  bifogna  della  Vita  civile, dell’ 
Agricoltura,  e del  Commercio.  Dappoiché  egli  è certo,  ne’cafi 

F 2 dì 


44  Llb.VIl.  IJUtwxjom 

alterazione  fenfibile  dallo  flato  naturale  , che  colla  moltiplica- 
zione degli  l’perimenti  fimili  , e fimilmente  fatti  nelle  circoflanzc 
medefime,  otterremo  qualunijue  fifico  intento  adattabile  alla  uti- 
lità univerfale . 

^.115.  O S S E R V A Z. 

Sulla  dijamina  del  tempo  nelle  operazioni 
idrometriche  . 


Altrove  ( Lib.  i §.  pz  ) ragionammo  eflere  il  tempo  quel 
modo  di  durazione  , che  giuda  la  fenfibilità  fifica  vien  fegnato  da 
alcuni  eguali  periodi,  o fpazj  di  minuti,  ore,  giorni,  mefi , ec.  • 
col  mezzo  de’ quali  determinafi  nella  natura  delle  cofe  un  quan- 
to  ragionevole  di  tempo  apparente  , e relativo  alla  durazione 
del  moto  de’ corpi  . Il  valor  di  quantità  de’ minimi  periodi  da 
diverfi  fu  decifo  colle  battute  del  polfo  , e quelli  che  feguitaro- 
no  il  Boerhaaue  vi  decifero  60  pulfazioni  in  ogni  minuto  orario' 
datalchè  fi  ebbe  ogni  battuta  di  polfo  per  lo  fpazio  di  un  minu- 
to fecondo  . Altri  con  Leevoeenobek  ne  didinfero  72,  Altri  con 
HJes  75  . Ed  altri  con  KetU  infino  ad  S<7  . Q_iede  diverfità  fe- 
cero determinare  gli  Offervatori  per  gli  faggi  prodotti  dalle  of- 
cillazioni  di  un  pendolo  legato  ad  un  filo  di  lunghezza  circa 
palmi  due  e mezzo  , ne’  quali  ogni  ofcillazione  fi  ebbe  , non 
avvedutamente  , per  lo  fpazio  di  un  minuto  fecondo  ; ma  uni- 
verfalmence  tutti  quedi  meccanifmi  non  gli  rifeontriamo  pre- 
cifi  , e veri  nelle  operazioni  idrometriche  , variando  i primi 
a mifura  de’  luoghi  , della  difpofizione  atmosferica  , e della 
temperatura  de’  corpi  umani  ' ed  i fecondi  a mifura  delle  cir- 
codanze, e delle  vibrazioni  quafi  ifocrone,  ec. . L’Orologio  co- 
mune co’  minuti  fecondi  , o pur  quello  di  arena  al  fine  me- 
defimo  codrutto  , e fegnato  , fono  macchinette  che  patifeo- 
no  meno  alterazioni  , e diverfità  delle  cofe  dette  , e dimo- 
drano  fenfibil mente  i periodi  in  minuti  fecondi  con  più  oppor- 
tuna eguaglianza'  ma  anche  per  effe  vi  è nelle  operazioni  fem- 
pre  cofa  a ridire. 

Noi  a toglier  di  mezzo  ogni  fcrupolofa  afferzione  pratica  , 
filmammo,  a ufo  de’nodri  fperimenti,  far  codruire  una  macchina 
di  circa  once  fei  con  tre  combinate  ruote  dentate,  ed  ordigni 
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corrifpondentl  , onde  ci  dimoflrafTe  con  fenfibile  efattezza  i mr- 
nufi  terzi,  fecondi,  e primi  ; ed  in  fatti  eflendoQ  coftruita  da 
perita  nrano  , riufci  dopo  ben  molte  riprove  a mifura  de’  noftri 
defiderj  : ma  perchè  nelle  fperienze  idrometriche  da  noi  tentate 
comminuti  terzi,  punto  non  riufcivano  nè  efatte  , nè  fenfibili  a 
quel  legno  , che  ci  avevamo  prefiflb  * perciò  ftimamrao  operare 
cogli  rpazj  de’ minuti  fecondi  , co’ quali  gli  fperimenti  tutti  eb- 
bero l’intera  lor  riufcita  , ficcome  in  avanti  diremo. 


114.  ^ O S S E R V A Z. 

Sulla  difamina  de  regolatori  idraulici  per  difporre 
qualunque  corpo  di  acqua  modificata  ne  canali 
inclinati  , a poterji  mi  furare  in  un 
determinato  tempo  . 


La  cognizione  fifica  delle  quantità  delle  acque  correnti  in 
canali  inclinati  fondafi  fulla  ricerca  della  fezione  del  corpo  fluen- 
te per  effi  ( Lib.  7 95  ) j e fullo  fpazio  della  velocità 

mezzana  della  fezione  medefima  in  un  tal  tempo  prefi fla ; dun- 
que quella  difamina  in  Architettura  idraulica  fuppone  una  par- 
te regolata  del  canale  , al  più  , e più  polfibile  , libera  di 
oracoli  , impedienti  la  libertà  naturale  del  corrimento  del  flui- 
do a’ luoghi  inferiori  ; e fuppone  ( Lib.  7 S , e 16  ) una 
fezione  paralellogramma  rettangola  nel  luogo  dello  fperimento, 
per  cofiituire  ( Lib.  7 ) al  fluido  in  moto  lo  (lato  op- 

portuno nell’ artificiofo  andamento. 

E’ manifeflo  in  Idrometria,  che  a confeguire  co’^dati  fonda - 
mentali  una  piucchè  approffxmata  certezza  negli  fperimenti  , 
convien  neceffariamente  feguitare  , con  opportunità  precifa  la 
Natura  ftelTa  , nella  natura  del  fluido  luogalmente  corrente , con 
prefeegliere  un  fito  dell’ andamento  tutto  diritto,  e in  eflb  , al- 
men  per  la  lunghezza  di  circa  palmi  200  , coftruirvi  di  foda 
materia  il  fondo  continuamente  , e fucceflìvamente  declive  alla 
inclinazion  del  fondo  naturale  * ergendovi  a’  lati  le  Iponde  di 
materia  compagna  , tutte  rette  fui  preparato  fondo  a rifolverne 
r effetto . 

Queflo  edificio  idraulico  coftrutto  o di  legnami  diligente- 
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mente  uniti,  e appùinati  , o di  fabbricazione  correttamente  in- 
camiciata , e terfa  , diciamo  Regolatore  idraulico  delle  acque  cor- 
renti ne'  canali  inclinati  dentro  di  cui  facendofi  difcorrere  l’acqua 
del  canal  naturale  , elfa  nell’  artificial  conformazione  fi  menerà 
da  un  capo  all’  altro  fenfibilmente  libera  di  ofiacoli  impedienti 
la  libertà  naturale  per  ogni  verfo  ; e per  una  fczione  rettangola 
fempre  egualmente  per  lo  regolatore  ; ficcome  noi  efeguir  facem- 
mo con  diligenza,  e meditazione  in  più  (perimenti  , c fempre 
la  fua  riufcita  fu  a feconda  del  fine. 

115.  C O R O L L. 

Qiiindi  è chiaro,  che  ne’  piccoli  canali  riefce  faclliflima  la 
cofiruzione  de’  Regolatori  , col  folo  divertirne  le  acque  correnti 
nell’atto  della  formazione  dell’edificio  idraulico:  ma  per  le  di- 
famine  delle  acque  correnti  de’  fiumi  di  ^ran  volume,  o da  al- 
tri gran  canali*  nccefifariamente  convien  derivarne  una  quantità 
maneggiabile  in  un  canale  artificiofo  , collo  (le(fo  declivio  del 
fiume  nel  fito  dello  fperimento  , ed  in  quefio  coftpuirfi  il  rego- 
latore; affinchè  colla  ricerca  della  parte  derivata  , comparando 
le  fczioni  del  fiume  , e del  canale  artefatto  fi  poffa  conofeere 
Tapproffimata  quantità  del  corpo  difeorrente  intero  , nel  tempo 
mcdefimo  per  lo  dato  luogo^ 

§.  O S S E R V A Z. 

Sulla  elezione , forma  , e combinazione  del  galleg- 
giante opportuno  alla  mifura  delle  acque  cor- 
renti in  canali  inclinati , onde  prejìggere 
lo  fpazio  JìJìco  delle  velocità 
mezzane  ^ 

Tutt’ì  corpi  folldi  pofii  in  acqua  ( Lib.  i §.  I15  , e fe- 
guenti  ),  giuda  la  fperienza,  o vi  galleggiano  più,  o meno,  o 
vi  fi  affondano  più,  o meno  . I primi  vi  galleggiano,  allorché 
fon  effi  fpecificamente  leggieri  , infino  a rimaner  fommerfi  tan- 
genti da  fotto  la  (uperficie  sferica  del  fluido  ; e allora  la  gra- 
vità di  efli  , per  le  cofe  già  dimojìrate  , eguaglia  quella  dell’l  ac- 
qua nelvolutpe  di  quelli  eguale . Gli  altri  vi  fi  affondano  , fempre 
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che  la  gravità  loro  è maggiore  nel  volume  eguale  all’  acqua  in 
cui  s’immergono.  La  coftante  fperienza  ha  dimoftrato, che  tra  i 
corpi  galleggianti  in  acqua , la  loia  cera  ( Lib.  i §.  148  , e fe- 
guenti  ) modificata  fiotto  un  tal  volume  vi  rimane  quali  intera- 
mente fiommerfia  da  fiotto  dell’eftima  fiuperficie  , approfllnMndoll 
talmente  alla  gravità  dell’acqua  chiara , in  cui  è immerfia  , che 
la  ragion  corrifipondente  è per  ifiperienza  , come  15:  16. 

Or  ciò  pollo  y dovendo  noi  difiporre  un  galleggiante  alTolii- 
tamente  fiommcrfio  , fiempre  tangente  1’  eftima.  fiuperficie  sferica 
dell’acqua,  affinchè  al  moto  di  quella  fofle  egli  traportato  da 
una  parte  finale  delle  fluide  particelle  da  un  luogo  all’altro  , 
collruimmo  il  nollro  galleggiante  sferico  di  cera  , coH’afle  di  un 
oncia  delle  noilre  mlfure  , immaginato  nel  calo  come  unità  , e 
come  minima  di  qualunque  altezza  viva  . Indi  nel  centro  della 
figura  vi  addattammo  un  pochetto  di  piombo,  in  tanta  quanti- 
tà , che  r intera  palla  rimaneffie  fiommerfia  fiotto  la  fiuperficie 
ellima  deir  acqua  ; cioè  a dire  , che  la  fiuperficie  sferica 
del  galleggiante  rimaneffie  fiempre  tangente  ogni  punto  della 
fiuperficie  sferica  deH’acqua  in  cui  potrebbe  effer  pofto.  Ciò  fat- 
to, con  replicate  riprove  procurammo  accertarcene,  non  meno 
nell’acqua  flagnante , che  nelle  acque  correnti  ; nelle  quali  tut- 
te rimafie  fiempre  fommerfio  fiotto  la  divifiata  fiuperficie  ; nelle 
prime  in  quiete*  e nelle  feconde  traportato  da  luogo  a luogo. 


§.  117.  OSSERVA  Z. 

Si  determina  la  quantità  JìJìca  della  velocità^ 
media  iniziale  , come  canone  idrometrico 
fondamentale  della  quantità  prima 
opportunamente  necejfaria  alla 
mifura  pratica  delle  acque 
correnti  ne'  canali 
inclinati . 


Dappoiché  ci  afficurammo  della  riuficifa  dello  fiperlmento 
idrometrico.  , con  ben  molte  riprove  fiatte  in  piccolo  nc’  canali 
inclinati  fiotto  varie  pofizioni  , paffiammo  a formarne  degli  altri 
in  grande  , onde  feguir  d’ appreflb  la  Natura  nelle  lue  cofianti 

de- 


48  Lìb.VU.  I/lhuxjoni 

determinazioni  ; al  qual  fine  fcegliemmo  un  canal  naturale  nelle 
Paludi  napolitane  al  di  là  del  Ponte  della  Maddalena  col  fon- 
do di  pochiflimo  inclinato,  che  derivava  un  corpo  di  acqua  da 
molte  forgive  di  poco  fenfibili  , radunate  in  un  ricettacolo  mol- 
to ampio.  Lungheffo  l’andamento  del  canale, e lungi  palmi  loo 
dalle  forgive  , vi  fiabilimmo  tra  ftipiti  la  corrifpondente  caterat- 
ta , inneftando  dietro  di  quefta  con  diligente  meditazione  un  ca- 
nale artefatto  di  legname  tutto  dritto,  e al  di  fuori  pegolato , 
di  lunghezza  palmi  zoo,  di  larghezza  oncie  12  col  fondo  pen- 
dente circa  once  fei  . Le  fponde  eran  rette  fui  fondo  , ed  alte 
di  tanto,  di  quanto  giunfero  a contenere  colla  cateratta  1’  acqua 
nello  flato  di  ftagnante*  adattando  nel  fine  dell’ artificial  deriva- 
zione altra  cateratta  in  pezzi  tutti  eguali  a un’  oncia , ognuno 
al  medefimo  effetto  difpofti . 

Porte  le  cofe  tutte  in  affetto  , tenendofi  aperte  le  cateratte 
fi  vide  l’acqua  liberamente  fluire  per  gli  canali , e paffato  qual- 
che tempo  fi  ferrarono  , per  cui  I’  acqua  elevandofi  dietro  di 
effe  giunfe  al  livello  dell’  acqua  rtagnante  : in  dove  rimanen- 
dovifi  in  quiete,  ed  elevandovifi  regolarmente  da  per  tutto  nella 
radunata  ^ il  pefo  dell’ agumentato  volume  ne  oppreffe  talmente 
le  forgive , che  in  avanti  non  diedero  fenfibil  fegno  di  alzamen- 
to luogale  . In  querto  flato  ponemmo  per  più  volte  il  preparato 
galleggiante  nel  mezzo  della  conformazione  artefatta  ’ e fempre 
fu  cortantemente  offervato  , che  rimaneva  fommerfo  in  quiete  , 
e tangente  1’  ertima  fuperficie  dell’  acqua  equilibrata . 

Togliemmo  in  feguito  la  prima  oncia  di  ortacolo  dalla  ca- 
teratta deir  efito  dal  canale  artificiofo  , e tenendo  chiufa  la  fola 
cateratta  del 'canal  naturale,  fi  fece  per  moltiflimo  tempo  1’  ac- 
qua difeorrere  per  la  fezion  del  primo'  ed  in  querto  flato  fi  of- 
fervò  , che  la  fuperficie  dell’acqua  corrente  fi  inclinava  fenfibil- 
mente  fulla  cateratta  deH’efito  , ma  da  querto  luogo  elaffa  oncia 
una  e mezza  circa,  il  canale  artefatto  fi  vide  quafi  fempre  pieno 
al  pari  dell’equilibrio,  e l’acqua  in  effo  lentiflìmamente  difeor- 
rente  dal  capo  al  fine  ; onde  ci  derminammo  doverfi  efeguire 
lo  fperimento  per  lo  fpazio  di  palmi  100  nelle  parti  intermeffe 
dell’andamento  artefatto  de’  palmi  200;  lafciando  le  regolariflì- 
me  diftanze  di  palmi  60  dal  capo  in  baffo , e di  palmi  40  dall’ 
efito  in  fopra . 

Stando' dunque  le  cefe  in  tale  flato  , difponemmo  la  mac- 
chi- 
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dilna  de!  tempo  a fuo  luogo,  ed  indi  con  ogni  precauzione  po- 
fto  il  nell’acqua  fluente,  notammo  che  nel  tempo 

di  minuti  primi  dieci  , e fecondi  40  circa  fu  traportato  per  lo 
fegnato  fpazio  de’ palmi  100  ferapre  tangente  l’eftima  fuperficie 
del  fluido  in  moto:  ed  eflendofi  per  piu  , e più  volte  ripetuta 
l’operazione  nel  modo  fleflb  ; fempre  attorno  a’ medefimi  nume- 
ri ne  feguì  l’ effetto  : datalchè  col  calcolo  ( Lib.  i 2^7  , c 
feg.  ) prefiggemmo,  che  in  un  minuto  fecondo  orario  lo  fpazio 
fifico  della  velocità  media  iniziale,  col  quale  il  galleggiante  era 
flato  menato  in  avanti,  fu  di  oncia  una,  minuti  quattro ^ e qual- 
che cofetta  quafi  infenfibile  dippiù  , delle  noftre  mifure  comuni; 
cioè  a dire,  di  minuti  p circa  napolitani  . E queflo  può  dirfi  , 
fecondo  noi  , quel  dato  idraulico  , che  ci  prefigge  come  canone 
pratico  idrometrico  , lo  fpazio  fifico  della  velocità  media  ini- 
ziale perpetua  nel  dato  tempo. 


§.  118.  SCOLIO. 

Siccome  qiiefto  [perimento  fu  da  noi  efeguito  ne'  tempi  ottimi  di 
Ejìà  , e alle  ripetizioni  nel  giorno  medeftmo  giammai  rifcontramm$ 
notabile  diverfità  ’ così  avendolo  rifatto  in  tempi  d'inverno^  vi  offerì 
vammo  l' alterazione  di  quaft  minuti  terzi  orarj  ^ per  altro  di 
pochijjimo  fen/ìbile , e ponderabile  in  tali  operazioni  pratiche  , in  do^ 
ve  non  meno  al  meccanifmo  dobbiamo  rifonder  moltOy  che  alla  quali- 
tà delta  ftagione  7 e perciò  dicemmo^  che  in  Architettura  idraulica  ben 
poteajt  Jìabilire  l'avvifato  tempo  in  minuti  fecondi^  e lo  jpazjo  della 
velocità  media  iniziale  in  minuti  p napolitani^  come  quantità  prima 
perpetua  agli  ufi  architettonici  idraulici  ddl'  idrometria  de'  canali 
intimati . 

5-  iip.  Contìnuazion  dello  Sperimento, 

Stando  le  cofe  tutte  come  fopra  dicemmo  , fi  tolfe  la  fe- 
conda oncia  dalla  cateratta  dell’efito  del  canale  artefatto , tenen- 
doli talmente  regolata  la  cateratta  del  canal  naturale , che  l’ ac- 
qua fluente  per  lo  canale  artefatto  ( Lib.  i 37  , 38  ) non 
folle  più  alta  di  un’  oncia  di  altezza  viva  difeorrente  ; ed 
operando  col  modo  fleffo,  fu  offervato  , ed  indi  col  calcolo  ri- 
foluto,  che  in  un  minuto  fecondo  orario  lo  fpazio  della  velocità 

Tom.lIL  G me- 
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media  nella  feconda  oncia  apprelTavafi  >ad  once  due  , e minu- 
ti 4,  che  fono  minuti  14  napolitani  . Fu  indi  tolta  la  terza 
oncia  dalla  cateratta  del  canale  artefatto  , e fu  nel  modo  come 
fopra  difpofto  , che  T altezza  viva  del  corpo  fluente  foffe  di  on- 
cia una  \ per  cui  operando  nel  modo  fteffo  , fu  offervato  , ed 
indi  col  calcolo  riloluto  , che  in  un  minuto  fecondo  orario  lo 
fpazio  della  velocità  media  nella  terza  oncia  corrilpondeva  ad 
once  3 , e minuti  2 circa  delle  noftre  raifure  \ che  lon  quafi 
minuti  17  napolitani  . Fu  in  feguito  tolta  la  quarta  oncia  dalla 
cateratta  fteffa  , e finalmente  la  quinta,  e fu  offervato , che  alle 
once  cinque  di  declivio  lo  fpazio  della  velocità  media,  apprelfo 
il  fondo  del  canaletto  , in  un  minuto  fecondo  orario  giunfe 
ad  once  4 , e minuto  uno  circa  di  ac^ua  corrente  , che  foa 
quafi  minuti  11  . 

§.120.  SCOLIO. 

iVoi  confejjiamo  ingenuamente  ^ che  per  quante  volte  ripetemmo  * 
deferitti  /perimenti  da  un  oncia  in  bajfo^  ancorché  ufajjimo  dilìgenxji 
piucchè  fqtii/ìta , non  fu  mai  po/Jibtle  aver  le  fteffe  quantità  precife  , 
ma  fempre  di  poco  differenti  , ora  pochijjimo  dtppih , ed  ora  di  meno. 
Queflo  però  a nojlro  credere , dobbiam  rifonderlo  la  maggior  parte  al 
meccanifmo  , e f altra  alle  circofian^e  . Da  quefti  [perimenti  offer- 
vammo  ancora  noi  , quanto  gli  altri  dottiffìmi  Idraulici  differo  aver 
rijcontrato  ; dappoiché  gli  fpa^j  delle  ricercate  velocità  meo^ne  di 
pochijjimo  /’  avvifammo  differenti  da  quelle  efercitate  colle  dottrine  f 
cioè  a dire  ^ che  deferivendo  attorno  alla  determinatrìce  delle  velocità 
la  femiparabola  apolloniana , in  cui  le  ordinate  efprimono  le  medie  ve. 
ìocità  minime  ne' luoghi  , ec.  j i quadrati  di  quefle  Jono  di  molto  ap. 
proffimatamente  in  ragion  delle  ajciffe  , a quelli  ricercati  cogli  /peri, 
menti , per  cui  abbandonando  ogni  altra  metajìfica  ricerca  ci  determi, 
vammo  in  quejìe  IJlitifJioni  a benejicio  della  pratica  di  operare  con 
qualche  certe'^a  , onde  aver  come  canone  perpetuo  relativo  alla  mini, 
ma  di  un  oncia  la  rinvenuta  velocità  me^^ana  iniziale,  ed  il  rejìo 
ricavarlo  dal  calcolo  ‘ Jottoponendo  però  tutto  alla  cenjura  de'  Dotti , 

§.  i2t.  a V V e R T. 

Negli  atti  degli  (perimenti  fu  offervato  , che  prodotte  le 
linee  ( Lib.  7 §.  io  , 13  ) determ’iratrice  delle  velocità  , e 

deli’  afcela  retta  , la  prima  perpendicolare  fui  fondo  morto  dell’ 

ac- 
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acqua  ritenuta  , e l’altra  perpendicolare  fulla  orizzontale  corret- 
ta  * quelle  ne’  primi  atti  s’  interfecarono  quafi  nel  centro  della 
figura  del  galleggiante,  non  manifeftando  fenfibile  differenza  fulla 
orizzontale,  ma  nelle  once  cinque  dello  sbaffamento  la  differen- 
za  fulla  orizzontale  fu  fenfibile  ^ avendola  difaminata  qua- 
fi una  decima  di  un’  oncia  comune  , in  cui  fu  da  noi  divifo  il  ^ 
diametro  del  galleggiante . Quella  offervazione  ci  addita  due  nota- 
bili cofe  nelle  pratiche  idrometriche;  la  prima  ciocché  dobbiamo 
operare  per  gli  canali  regolati  ( Lib.  6 §.  414  ) di  pochiffìma 
pendenza  ne’  lunghiffimi  andamenti  ; e la  feconda  per  gli  canali 
di  gran  pendenza  ne’  brevi  andamenti  . I primi  adatti  alla  con- 
dotta delle  acque  per  gli  diverfi  ufi  , che  nel  luogo  citato  fpìe- 
gammo  . Ed  i fecondi  adatti  alle  precipitofe  cadute  per  1’  ufo 
delle  forze  moventi  le  macchine  idrotecniche;  per  cui  a’  primi 
fenza  fifico  errore  fi  può  , nella  pratica  , aver  per  obbietto  del 
fine  idrometrico  i’  altezza  retta  fperimentale  dall’  equilibrio  in 
baffo;  e ne’fecondi  convicn  neceffariamentc  aver  per  obbietto  del 
fine  idrometrico  1’  altezza  del  complemento  della  determinatricc 
delle  velocità  , da  ricercarli  ( Lib.  7 §.  74  , e feg,  ) ficcomc 
dicemmo . 

§.122.  C O R O L L.  . 

Or  tutto  ciò  pollo  neceffariamente  ne  fegue  ( Lib,  7 §. 
I17  ) , che  effendo  la  bafe  della  minima  di  altezza  viva  un’ 
oncia;  cioè  a dire,  minuti  cinque  di  mifura  perogni  lato  ; e il 
filetto  di  acqua  veloce,  efpreffo  per  la  velocità  media  iniziale  in 
minuti  f? , moltiplicandole  infieme  ( Lib.  7 §.  P5  ) > produce 
oncia  1 , e minuti  4 cubi  di  quantità  di  acqua  difcorrente  in 
un  minuto  fecondo  ; per  la  pofta  fezione  di  un’  oncia  : e per- 
chè il  dato  canale  fu  di  larghezza  once  12  , e l’altezza  viva 
dell’acqua  oncia  una;  per  cui  la  fezione  era  di  once  12  fuper- 
ficiali  ; perciò  , gìujìa  le  cofe  dtmoflrate  , in  un  minuto  fecondo 
la  quantità  dell’  acqua  difcorfa  per  la  notata  fezione  fu  di  mi- 
nuti 27C0  , o di  once,  cube  21,  e minuti  77  circa  . 
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§.  12:5.  P R O P O S.  ' Tav.ii.Fìg.ii^. 

In  qualunque  canale  inclinato  AB  , per  cui  vi  di- 
Jcorra  un  corpo  di  acqua  CD  ; fi  domanda  formar  le 
operaiz-ioni  opportune  alla  difamina  della  quantità  del! 
acqua  corrente  per  lo  dato  luogo  E , nel  tempo  di  un 
minuto  fecondo  orario . 

Nel  fito  eletto  fi  faccia  coftrulre  ( Llb.  7 114  ) con 

ogni  diligenza,  e meditazione  il  Regolatore  idraulico  ^ di  lunghez- 
za circa  palmi  200,  { più  o meno  a mifura  delle  circoflanze  ) il 
cui  fondo  fia  perfettamente  diretto  colla  obbliquit^  medefima 
del  canal  naturale,  ponendolo  colla  continuazion  dell’andamento 
tutto  dritto,  fenza  la  minima  alterazione. 

Sia  coftrutto  , e pronto  il  galleggiante  ( Lib.  7 116  ) 

di  cera,  equilibrato,  liccome  dicemmo  , ma  coll’acqua  che  fi  di- 
famina  • affin  di  non  incorrere  in  nota  critica  per  le  denfit^  di- 
verfe  ; e fia  preparata  la  macchina  del  tempo  ( Lib.  7 1 1 j) 

in  minuti  primi  , e fecondi  orar)  , qual  potrebbe  eflere  ancora 
un  puntuale  orologio  comune  co’  minuti  fecondi  , ( Tempre  che 
fia  efatto  ) onde  operare  fimilmente  come  nel  già  fpiegato  fpe- 
rimento . 

Si  prefigga  il  luogo  della  difamina,  e fia  in  E ; fi  deter- 
mini lo  fpazio  nel  regolatore  , e fia  EC  palmi  100  , o più,  ad 
arbitrio,  con  fegni  fenfibilij  ed  indi  dato  il  moto  alla  macchina 
del  tempo,  e pollo  nell’atto  medefimo  il  galleggiante  nell’acqua, 
fi  offervi  in  quanti  minuti  fecondi  difeorra,  traportato  dall’acqua 
naturalmente  corrente  da  C ad  E , e fia  per  efemplo  minuti  fe- 
condi orar)  50  ’ per  cui  dividendo  l’un  per  l’altro  , riman  de- 
terminato lo  fpazio  EP  della  media  velocità  minima  , eguale  a 
palmi  2 , che  lon  once  24  . E quefto  è il  dato  idrometrico 
fperimentale  , opportunamente  neceffario  determinarfi  in  ogni  ope- 
razione  . 

Si  produca  qualunque  linea  orizzontale  IK  nella  fponda 
del  Regolatore  GF  * nel  luogo  E della  fezione  fi  mifuri  l’altez- 
za viva  del  corpo  lìuente  EO , e fia,  per  efemplo,  once  p * e 
dal  punto  E fi  meni  la  perpendicolare  EM  fulla  orizzontale 

13^, 
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IK , qual  prodotta  in  dirittura  , tagliando  il  fondo  BA  in  N , 
prefigge  il. complemento  dell’ altezza  retta  EN  ; che  mifurata  , 
per  el'emplo  , in  once  g fi  noti  : e finalmente  col  mifurarfi 
Ja  larghezza  del  regolatore  piucchè  efattamente,  per  efemplo , in 
palmi  5 , che  fon  once  6o  , rimangono  terminate  le  operazioni 
tutte  idrometriche  per  la  difamina  della  quantità  dell’  acqua 
corrente  in  un  minuto  fecondo  per  la  fezione  EO  . Che  E . 
da  F, 

§.12,4.  P R O P O S.  Ftg./ìejja. 

P^'/lo  lo  fpazio  fondamentale  della  velocità  media 
iniziale  , JìahìUto  col  precedente  /perimento  ( Lib.  7 
117  ) in  oncia  1 , e minuti  4;  ^ dato  lo  fpazio  della 
media  velocità  minima  ^ ricercata  colla  precedente  opera- 
zione ( ij.  123  ) in  once  fi  domanda  il  complemento' 
E(f  della  determinatrice  delle  velocità^  offa  il  comple- 
mento deir  offe  deli'  applicabile  femìparabola  dal  punto 
della  interf acazi one  E y al  punto  dell'  acqua  fa?nante 
in  Q_. 

V 

Per  le  cofe  dimofirate  ( Llb.  7 7p , 80  ) fe  immagine» 
remo  una  femiparabola  appliaarfi  alla  EQ,  avremo  nel  calo  no- 
firo  r unità  di  un’  oncia  QS  all’  altezza  (^E  , come  il  quadrato 
di  T s al  quadrato  della  velocità  media  dopo  di  EP  ; ed  in  con- 
feguenza  come  il  quadrato  di  S t al  quadrato  di  quella  , così  F 
unità  al  quarto  proporzionale  , che  eguaglia  T altezza  QE  , nel 
luogo  della  media  velocità  minima . Che  E . da  F . 

5.  125.  Efercizio  del  calcolo^ 

Riduciamo  tutto  in  minuti  della  noflra  oncia  , ed  avremo 
la  media  velocità  iniziate  in  minuti  p,  e la  ricercata  in  minu- 
ti 1 20  ; onde  gxg  ~ 81  , e 1 20 x 1 20  = 14400  . Indi  8 r : 
14400  ::  I : 175  ZZ  ^ che  ridotte  in  once  di  mifura  comune, 
fono  once  35  circa  per  la  ricercata  altezza;  e lo  ftefib  in  ogni 
«Uro  cafo . 

^.ìzS. 
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C O R O L L. 

Quindi  è manifefto,  che  volendofi  conofcere  il  complemen- 
to RE  deir  altezza  retta  gravitante;  Tempre  che  cogli  fperimen- 
ti  ( Lib.  7 §.  123  ) farà  conofciuta  1’  altezza  NE  ; fi  faccia 
( Lib.  7 74  , e feg.  ) come  l'  altezza  NE  al  complemen- 

to della  determinatrice  EQ,  così  OE  al  complemento  dell’altezza 
retta  ER;  quale  unito  all’altezza  viva  NE,  prefiggono  infieme 
il  valore  dell’ intera  altezza  retta  NR  . E quefta  diiamina  ficco- 
rae  ha  luogo  in  tutti  que’ canali  di  moltiflimo  inclinati  ; come 
fon  quelli  desinati  alle  preci pitofe  cadute  ; così  negli  altri  di 
pochifìimo  pendenti , per  effer  la  differenza  QR  quafi  infenfibile, 
non  farà  da’  fcrupolofiffimi  commeflb  error  fignificante  nell’  ab- 
bandonarla . 

§.127.  P R O P O S. 

Poflo  il  dato  della  media  velocità  minima  EP  del- 
ta fazione  OE  , ricercata  in  E nel  tempo  di  un  minuto 
jecondo  orario',  data  l'altezza  viva  OE;  e dato  il  com- 
plemento della  determinatrice  fi  domanda  lo  fpazio 

della  media  velocità  maffima  terminale  nel  luogo  O ap- 

prejfo  del  fondo  della  fezione  OE  . 

« 

Per  le  cofe  dimoftrate  ( Lib.  7 7P  ) immaginiamo  ap- 
plicata la  femiparabola  QVO  alla  intera  determinatrice  QO,  of- 
fa all’ affé,  ed  avremo  , come  il  complemento  della  determina- 
trice QE  alla  intera  QO , così  il  quadrato  della  mezzana  velo- 
cità minima  EP  , al  quadrato  della  mezzana  velocità  maffima 
«w  ; ed  in  confeguenza  il  radicale  di  quella  eguaglia  lo  fpazio 
della  media  velocità  maffima  appreffo  del  fondo  . O pur  , col 
dato  perpetuo  della  velocità  media  iniziale  , come  Qx  = i a 
QO  determinatrice  intera  ; così  il  quadrato  di  xr  al  quadrato  di 
cu  ‘ ed  in  confeguenza  il  radicale  di  quefta  eguaglia  lo  fpazio 
della  ricercata  media  velocità  maffima  appreffo  del  fondo  . Che 
E.  daP. 

§.128. 
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128.  C O R O L L. 

Egli  è coflante,  che  fe  ponghiamo  io  fteffo  galleggiante  dì 
fera  oi  diarnerro  un’  oncia  , caricarli  nel  centro  della  figura  di 
afira  definita  particella  di  piombo  , onde  ritrovandofi  nell’  atto 
di  gravità  talmente  maggiore  dell’ egual  volume  dell’acqua,  che 
difcendendo  in  efla  , ne  fiia  d’appreflb,  quafi  tangente  , al  fondo 
del  Regolatore  ; quello  menato  in  avanti  da  una  parte  del  corpo 
dell’acqua  fluente  inverfo  del  fondo  AO,  defcriverà  ( Lib.  7 
35  ) in  minor  tempo  lo  fpazio  medefimo  de’  palmi  100  , che 
in  maggior  tempo  ( Lib.  7 ) defcrifle  inverfo  della  fu- 

perfide  CE  r e perchè  il  galleggiante  così  coordinato  ci  addita  , 
per  le  eofe  dimoftrate  , la  quantità  della  velocità  media  terminale 
inverfo  del  fondo  ■ perciò  anche  con  quello  fperiraento  avremo 
la  media  velocità  maflìma  , che  fi' domandava  , per  ordinarne  il 
calcolo/ 


12^,  Bfercizio  del  calcolo. 

Si  ponga  QE  di  once  go,  QO  di  once  59  , ed  EP  once 
9 j circa’  in  tal  cafo  avremo,  come  QE  : QO  ::  EP*  : , 

cioè  a dire  , go  ; gp  : : 85  f : 1 25  7 ^ il  cui  radicale  ridotto 
in  once  ==  1 1 , e min.  i circa,  per  la  media  velocità  maflima  , 
O pur  col  dato  fondamentale , riducendo  tutte  le  quantità  in  mi» 
nuti , come  5;  150  : : 81  : 3159  il  cui  radicale  $ó  ri- 
dotto in  once  = ii  , e min.  1 circa.  Che  E,  da  F. 

§.130.  C O R O L L. 

Datalchè,  per  le  cofe  dìmo/ìrate  ^ ( Lib.  7 91  9(5,  cc.  ) 

avremo  lo  fpazio  della  velocità  media  della  fezione  EO,fe  dal- 
la femiparabola  OVQ  ne  fottrarremo  la  femiparabola  EPQ;  ed 
il  rifultato , che  eguaglia  il  complelTo  di  tutte  le  velocità  , oflìa 
il  trapezio  parabolico  OVPE  , dividendolo  per  1’  altezza  viva 
OE  , il  quoziente  ci  prefigge  la  velocità  mezzana  XZ  della  fe- 
zione OE  . 


5^ 
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§.  13 1.  Efercizio  del  calcolo. 


Due  terzi  del  rettangolo  fatto  con  VO  In  OQ*  cioè  a di- 
re j ( §.  I2p  preced.  ) 7 e minuti  3 circa  per  3p  ==  zg6 

Due  terzi  del  rettangolo  fatto  con  PE  in  EQ'  cioè  a di- 

re, <5  7 circa  per  30  = ip8  ; dunque  zg6  7 — 1^8  = p8 
7*  che  divifo  per  altezza  viva  = 9 , il  rifultato  io,  e minu- 
ti 4 circa  è lo  fpazio  della  velocità  media  della  lezione  OE  . 
Che  E . da  F . 


132.  P R O P O S. 

Dato  , per  efemplo  , qualunque  canale  inclinato  , in 
cui  Jievi  flato  eretto  il  corrifpondente  Regolatore  ; data 
la  fezione  dell'acqua  per  ejfo  corrente^  di  haje  oìtee  48 , 
e di  altezza  viva  once  ^;e  data  la  media  velocità  mi’ 
nima  Jperimentata  in  un  minuto  fecondo  orario  in  once 
od  ; fl  domanda  la  quantità  dell'  acqua  dif corrente  nel 
tempo  medeflmo  in  mifure  comuni. 


Premeflb  il  canone  fondamentale  della  media  velocità  ini- 
ziale in  minuti  p di  mifura  comune  , eccone  le  operazioni  ed 
il  calcolo  in  minuti  di  once,  ed  indi  ridotto  in  once  cube. 

Coll’ efercizio  della  Propofizione  §.  124  preced.  fi  ricerchi 
l’altezza  determinatrice  nel  luogo  della  difamina  • e l’avremo 
eguale  ad  once  85  7 circa , a cui  unite  le  once  p dell’  altezza 
viva  = once  P4  7 circa. 

Coll’efercizio  della  Propof.  §.  127  preced.  fi  cerchi  la  me- 
dia velocità  maffima;  e l’avremo  eguale  ad  once  3p  , e min. 
4«  circa. 

Coll’efercizio  del  Corel.  130  preced.  fi  cerchi  la  veloci- 
tà media  della  fezione;  e l’avremo  eguale  ad  once  38  circa. 

Si  moltiplichi  la  fezione  data  di  48  x p = 43  i per  la 
velocità  mezzana  della  fezione  — 38  ; ed  avremo  la  quantità 
dell’  acqua  corrente  in  un  minuto  fecondo  in  once  cube  1Ó4.1Ó 
per  la  data  fezione  nel  canale  ; e perchè  ogni  palmo  cubo  con- 

t;e- 
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tiene  once  cube  1728  ; perciò  le  once  cube  1^41  <5  fono  palmi 
cubi  p , ed  once  8(54  delle  noflre  mifure  comuni  , che  fi  feari- 
cano  in  un  minuto  fecondo  orario  per  la  formata  fezione  nel 
dato  canale.  Che  E.  da  F. 


CAP.  IH. 


Delle  mifure  delle  acque  fluenti  dalle 
modificazioni  orizzontali . 

133.  P R o p o s. 

Ls  acque  fluenti  per  le  fezioni  degli  alvei  orizzon- 
tali fon  governate  dalle  medefime  leggi  idrauliche  , coU 
le  quali  fi  governano  quelle  fluenti  da'  va  fi  in  qualunque 
modo  pojìi  fluir  orizzonte , 0 da  qualflivoglia  conflormazio- 
ne  flagnante . 

Egli  è dalla  fperlenza  dimollrato  , ehe  fc  un  tubo  pien  di 
acqua  fi  ponga  orizzontalmente  , non  avendo  il  tubo  , per  la 
pofizione , declività  {limabile;  l’acqua  ( Lib.  i 58,  <5o  , e 
feg.  ) fluirà  dal  medefimo  per  la  prefTione  delle  parti  fuperiori 
fulle  inferiori  : e perchè  ne’  vafi  , e ne’  recipienti  orizzontali 
pieni  di  acqua  , .cosi  collantemente  mantenuti,  il  fluido  ( Lib. 
3 17  e feg.  ) difeorre  da  lumi  colla  forza  della  prefllone 

,medefima  ; perciò  fe  la  fezion  del  canal  orizzontale  s’  intenda 
fatta  fimile,  eguale,  ed  egualmente  polla  fotto  di  una  tale  altez- 
,Z3  viya  , come  un  lume  nel  luogo  : perchè  il  moto  intero  in 
ambedue  le  modificazioni  orizzontali  dipende  ( Lib.  7 §«4(5,  c 
feg.  ) dalla  gravitazion  medefima;  in  confeguenza  niuna  diverfità 
ne  fegue  nelle  confluenze  ; per  cui  neceffariamente  1’  acqua  per 
le  lezioni  de’canali  orizzontali  nel  modo  (leffo  fluir  dee  , che 
da.  vafi,o  dalle  conformazioni  orizzontali  cc.  . Che  E.  da  D. 

Tom.lIL  H §134- 


58  Lìb.VIL  IJUtuyonì 

§.  i :j4.  A V V E R T. 

Diciamo  in  Architettura  idraulica  conformazioni  orizzonta- 
li tutti  que’ ricettacoli  o recipienti,  ne’quali  le  acq^ue  dentro  di 
efli  radunate,  vi  fi  mantengono  in  equilibrio  fotto  conofciutc  al- 
tezze eguali, e Tempre  colanti.  In  quello  fiato  fé  immagineremo 
un  canale  orizzontale  , o qualunque  altra  fimile  modificazione 
piena  di  acqua , e una  fezione  in  e(Ta  ; quelle  conformazioni  fon 
le  medelime  che  quelle  de’ vali  confiderate  di  fimili  forme  , con 
de’  lumi  fimili  ed  eguali  alle  fezioni  , fotto  di  una  comune  al- 
tezza viva  egualmente  polli  ; datalchè  eflendo  la  preffione  in 
tutte  la  medefimaj  in  confeguenza  delie  cofe  dimofirate  dal  Ga- 
lilei^ òz\  Torricelli  y dal  Guglteltnini  y àz\  IVolfio  y e da  altri,  ficco- 
me  fpiegammo  ne’  precedenti  Libri  ; niuna  variazione  fenfibile 
vi  fi  può  avvifare  ► 

135.  COROLL.  Tav.i\.Ftg,iig. 

Quindi  è manifefio  { §»  preced.  ) , che  fe  immaginiamo  il 
canale  orizzontale  XB  , e Ja  fezione  CPAB  per  dove  1’  acqua 
re  fluifea;  in  qualunque  de’ punti  C,D,L,E,B  dell’  altezza  viva 
jBC  ( Lib.  3 49  , e feguenti  ) evvi  la  fteffa  velocità,  che 

l’acqua  acquiftar  puote  per  le  altezze  foprappofte  CD  , CL  , 
CE,  CB;  cioè  a dire  , che  l’acqua  in  B ha  la  fieffa  velocità 
che  acquifiar  potrebbe  cadendo  per  l’altezza  CB  j l’acqua  in  E, 
quella  medefima , come  per  CE  ; quella  in  L , come  cadente 
per  CL  ; e cosi  delle  altre  » 

§.  1^6.  • G O R O L L, 

E perchè  ( Lib.  i 301  ) cadendo  i corpi  per  gl’ inter- 
valli non  fuormifura  grandi  , in  un  mezzo  privo  di  cìrcoftanti 
fenfibili  refifienze,  vi  difeendono  col  moto  uniformemente  acce- 
lerato; perciò  i quadrati  delle*  velocità  in  B,E,L,D  faranno  co- 
me le  rette  di  preflione  BC,  EC,  LC,  DC  ; ovvero  le  veloci- 
tà mcdefime  BH , EG,  LK,  DF  faranno  in  ragion  fudduplica- 
fa  delie  rette  di  preflione  BC , EC>  LC,  DC,  ec. 

§.  137.  C O R O L L. 

Datalchè  fe  attorno  dell’altezza  viva , offia  dell’  altezza  ret- 
ta-di  prcfiione  BC  della  fezione  ABGP  di  qualunque  canale 

«riz- 
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orfeiontale  farà  adattata  la  fèmiparabola  CFGH  ; per  le  cofc 
più  volte  fpiegatc  ( Lib.  i §.  3 17  ed  altrove  ),  le  femiordina- 
te  BH  , EG , LK  , DF  efpiimeranno  le  velocità  delle  acque 
fluenti  da’  punti  B,  E,  L,  D,  ec.  dell’  altezza  BG3  ed  in  confe- 
guenza  ( §.  preced.  ) ì loro  quadrati  fono  in  ragion  delle 
afeifle  , e le  velocità  iftefle  fono  in  ragion  delle  radici  delle 
altezze , o delle  afeiffe  medefime , 

§.138.  C O R O L L.  Fig.  Jlejfa. 

Se  dunque  nel  fine  dell’altezza  retta  in  B,  farà  determina» 
ta  la  velocità  maflima  BH , efpreffa  dalla  maffima  ordinata  BH; 
lo  fpazio  femiparabolico  BCKH  ( Lib.  7 §.  79  , e 80  ) è il 
piano  delle  velocità  , che  efibifce  la  quantità  dell’  acqua  fluente, 
e che  per  la  fezione  BG  nel  tempo  medefimo  difeorre  con  tutte 
le  velocità  immaginabili  da  C,  F,K,G,  H. 

§.139.  C O R O L L. 

Se  porremo  qualunque  orizzontale  conformazione  turata 
nell’  efito  , e per  1’  altezza  retta  BC  un  qualche  lume  E , per 
cui  l’acqua  dalla  forma  ne  fluifea  ; la  quantità  dell’  acqua  che 
ne  difeorrerà,  per  le  cofe  dìmoftrate  ( Lib.  7 §•  9S  ) » eguaglia 
la  fuperficie  del  lume  moltiplicata  colla  velocità  , confiderafa 
produrfi  dal  centro  della  velocità  del  lume  , infino  ad  interfe- 
4:are  l’applicata  fèmiparabola  CFH, 

§.  140.  G O R O L L. 

Dunque  nelle  conformazioni  orizzontali  ( Lib.  7 §.  pO  ; 
pi,  ec.  ) l’acqua  fluente  dalle  fezioni  per  gli  luoghi  della  per- 
pendicolare di  preffione  BC  , nel  tempo  fteflb  che  difeorre  per 
B , da  B ad  H , eguaglia  il  rettangolo  fatto  dalla  velocità  BH 
nelle  due  terze  parti  dell’  altezza  retta  BC  ; o pure , per  le  dot- 
trine geometriche  , eguaglia  1’  altezza  retta  BC  nelle  due  terze 
parti  dello  fpazio  della  velocità  maflima,  BH;  ed  in  confeguen- 
za  la  quantità  dell’  acqua  corrente  dalla  fezione  BC  è in  ragion 
comporta  della  velocità  maflima  , e delle  due  terze  parti  dell’ 
altezza  retta  di  preflionej  c così  in  ogni  difamina. 


H z 
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§.  14T.  A V V E R T. 

Colle  fpjegate  generali  dottrine  , e pratiche  prefiggonf»  le  co» 
fe  tutte,  che  neceffariamente  (i  appartengono  alle  milure  delle  ac- 
que fluenti  da’ canali  orizzontali,  e da  qualQvogliano  altre  oriz- 
zontali modificazioni , e forme  . In  oltre  cogli  fleffì  elementi  , 
ed  efercizj  fi  determinano  le  cognizioni  fifiche  delle  mifure  delle 
acque  difcorrenti  da’ lumi  podi  a’ lati,  ed  a’  fondi  de’ vafi,  o re- 
cipienti orizzontali  , ficcome  inflno  ad  ora  fogliamo  praticare* 
per  cui  diciamo. 

T42.  P R O P O S.  Tav.ii.  Fì^.izo. 

Ndle  fe7:Joìii  ddl(^  acque  correnti  dagli  alvei  oriz- 
zontali , lo  fpazio  della  velocità  me^^ppina  è a quello 
della  velocità  majjìma  , come  2:3. 

La  quantità  dell’  acqua  feorrente  dalla  fezione  BC  in  un 
determinato  tempo  ( Lib.  7 §•  138  ) eguaglia  la  femiparabola 
CKH  : e perchè  la  femiparabola  flefla  ( Lib.  7 §•  ) egua- 

glia il  rettangolo  CI  fatto  dalle  due  terze  parti  di  BH  molti- 
plicate con  BC  donde  il  lato  BI  è ^ di  BH  efprimente  la 
yejocità  mafllma  , e l’altro  BC  l’ altezza  di  preffìone  ; perciò 
la  flefla  quantità  di  acqua  fluifee  per  la  lezione  BC  eguale  al 
rettangolo  IG  , che  le  per  ogni  punto  di  elfa  ne  fluifle  col- 
la velocità  medefima  B[  . Quindi  effendo,  p-’r  le  cofe  dìmoftratCy 
la  BI  eguale  alla  velocità  mezzana  della  fezione  BC  * e la  flef- 
la eguagliar  le  due  terze  parti  della  BH  ^ in  confeguenza  BI  ; 
BH  = I . I = 2 : 3 . Che  E . da  D . » 

143.  C O R O L L. 

Sicché  in  qualunque  fezione  di  acqua  fluente  da  ogni  alveo 
orizzontale  : fempre  che  porremmo  dato,  lo  fpazio  della  ve- 
locità mezzana  • ricercheremo  quello  della  velocità  màflima  coll 
efercizio  della  regola  de’ tre,  e col  calcolo  de’  loro  quadrati  ^ e 
radicali;  cioè  a dire,  come  2.:  3 così  il  quadrato  della  poTla 
velocità  mezzana  al  quadrato  della  velocità  maflima;  il  cui  ra- 
dicale ne  determina  la  quantità  : c all’  oppofito  pofla  la  velocità 
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mafllma , avremo  la  mezzana  della  fezione  idefla  col  farfi  , come 
^ : 2 così  il  quadrato  della  velocità  mafllma  a quello  della 
mezzana;  il  cui  radicale  ne  prefigge  la  quantità. 

144.  C O R O L L. 

E da  tutto  ciò  è maniferro  , che  a mifura  fi  agumenterà 
l’altezza  viva  BC  in  X ( Lìb.  3 §.  27  ) , fi  agumenta  ancora 
la  fezione  ; ed  in  confeguenza  la  velocità  mafiìma  da  BH  in  N,c 
la  mezzana  da  BI  in  M;  e all' oppofito , ficcome  l’altezza  viva 
farà  sbafiTata  da  C in  O , minorandofi  la  fezione  GB  in  OB  ; fi 
minoreranno  la  velocità  maflìma  BH  in  BQ  , e mezzana  BI 
in  BR. 

14J.  C O R O L L. 

^ Dunque  , per  le  cofe  d'mojìrate  , fe  dalla  maflìma  ordinata 
BH,  efprimente  la  velocità  maflfima  della  fezione  BC  colla  fe- 
miparabola  CKHB  , fe  ne  tolga  la  BI  = | di  BH  , e fopra 
della  BI  coflruilcafi  il  rettangolo  CBIV  ; il  lato  IV  s’interfe- 
cherà  colla  curva  femiparabolica  in  K ; daddove  menata  la  per- 
pendicolare fulTafle  BC  , il  punto  della  interfecazione  L è il 
centro  della  velocità  della  fezione;  e così  in  ogni  altro  cafo. 

I4t;.  C O R O L L. 

Che  fe  faremo  ( Lib.  7 §•  ) j come  il  quadrato  dello 

fpazìo  BH  ; per  cui  ne  fcorre  1’  acqua  dalla  fezione  BC  colla 
velocità  maflìma  in  un  dato  tempo  ; al  quadrato  dello  fpazio 
LK  = BI  ; per  cui  1’  acqua  colla  velocità  mezzana  nel  tempo 
fteflb  ne  fìuifce  ; così  1’  altezza  viva  della  fezione  BC  al  quarto 
proporzionale;  in  confeguenza  riman  prefifla  la  rimanente  altez- 
za viva  CL  ; in  dove  ò il  punto  L della  velocità  mezzana  del- 
la fezione;  e lo  fteflb  ricercheremo,  fe  fi  farà  come  la  velocità 
maflìma  alla  mezzana  , così  il  radicale  di  BC  , al  radicale  di 
CL  ; il  cui  quadrato  prefigge  il  valor  medefimo,  e ci  determi- 
na il  punto  L,  dei  centro  . Lo  fteflb  avremo  in  ogni  altra 
pofizione . 


§.  147.  C O R O L L. 

Datalchè  o moltiplicandoli  la  velocità  mezzana  per  la  fa'» 
perfide  delia  fezione  intera  , nelle  conformazioni  orizzoa- 

ta- 
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tali  » o pur'  moltiplicando  due  terze  parti  della  velocità  maf- 
lima  per  la  fezione  medefima  • in  ogni  calo  il  prodotto  è la 
quantità  dell’acqua  corrente  per  la  fezione  data  , nel  tempo  me» 
defitno . 

§.  148.  A V V E R T. 

Quella  dottrina  fondata  fulle  fperienze,e  fulle  dlmollrazio- 
ni  l’efercitiamo  ancora,  ma  colle  debite  cautele,  nelle  difamine 
delle  quantità  delle  acque  fluenti  da’  lumi  in  qualunque  modo 
adattati  , e polli  alle  conformazioni  orizzontali  di  ogni  forma* 
ficcome  a fuo  luogo  brevemente  diremo,  e qui  ragioniamo, 

§.149.  C O R O L L.  Tav.\l.Fig,\^l. 

Dalle  cofe  dimoflrate  neceffariamente  ne  fegue  , che  fe 
qualunque  fezione  ACD  delle  avvifate  conformazioni  1’  im. 
magineremo  divifa  in  minime  dillinte  , e feparate  ; e per 
ognuna  di  effe  giufla  1’  altezza  viva  q G fluirne  feparate  quanti- 
tà di  acqua;  ognuna  nel  tempo  fteffo  fcaricherà  una  quantità  di 
acqua  ( 147  preced.  ) eguale  al  fatto  dalla  bafe  fuperficiale 

q d della  minima  per  le  corrifpondenti  velocità  d Y y d G j 
d H , d l ciafcuna  a ciafcuna  ne’  proprj  luoghi  ; computate 
dal  centro  della  velocità  di  ogni  fezione  minima  dq  infino  alla 
curva  femiparabolica  CFGHK  , applicata  a feconda  delle  fpie- 
gate  dottrine  all’intera  altezza  viva  qC  della  fezione. 

§.150.  C O R O L L. 

E da  ciò  è manifefto  nelle  conformazioni  orizzontali  , che 
ficcome  in  un  tempo  dato  la  bafe  della  prima  minima  dq^  da 
fotto  del  livello  ftagnante,  moltiplicata  colla  combinata  velocità 
iniziale  ^F,ad  effa  corrifpondente  (§. preced.) , prefigge  la  quantità 
fifica  dell’  acqua  fluente  iniziale  • come  quantità  prima  per  l’unità  d q’ 
così  nel  tempo  fteffo  la  bafe  dq  dell’  ultima  minima  contigua 
al  fondo  orizzontale  , moltiplicata  con  la  velocità  ^ I ad  ef- 
fa corrifpondente  , prefigge  la  quantità  fifica  dell’  acqua  fluen- 
te terminale,  come  quantità  maffima  per  l’unità  medefima  . E 
lo  fteffo  ne  fegue  per  tutte  Je  altre  minime  fuppofte  dalla  ini- 
ziale alla  terminale  C^,  e per  tutta  la  data  fezione  A^;confi- 
derando  però  ciafcuna  minima  ne’ corrifpondenti  luoghi  dell’altez- 
za viva  come  terminale , relativamente  , nel  porto  luogo . 

§.151. 
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151.  C O R O L L. 

Se  dunque  ( Lib.  3 d8  , e feg.  ) gli  fpazj  delle  velocì- 
là  nelle  fezioni  delle  conformazioni  orizzontali  fono  fra  di  efli 
in  ragion  fudduplicata  delle  altezze  rette  foprappofte  ; o i qua- 
drati delle  velocità  medefime  fono  in  ragion  delle  afcifle  , o fien 
delle  ftelfe  altezze  vive  ; in  confeguenza  delle  cofe  precedente- 
mente  dimoftrate  ; colla  quantità  X dell’acqua  iniziale  , fatto  dalia 
minima  iniziale  = i per  la  velocità  iniziale  al  centro  q corrì- 
fpondente,  ricercheremo  la  quantità,  dell’  acqua  terminale,  fatto 
dalla  minima  ftelfa  — i per  la  corrifpondente  velocità  finale; 
cioè  a dire,  col  farfi  , come  il  radicale  dell’unità  alla  data  ve- 
locità iniziale;  cosi  il  radicale  dell’  altezza  viva  alla  velocità 
terminata:  ovvero,  come  l’unità  all’altezza  viva;  così  il  quadra- 
to della  velocità  iniziale  al  quadrato  della  velocità  terminale  ,, 
il  cui  radicale,  in  ogni  cafo,  efibifce  la  corrifpondente  velocità 
terminale;  ed  in  fine  la  quantità  dell’  acqua  fluente  per  1’  ultima 
minima  , d q ec> 

152.  O S S E R V A Z. 

Sul  modo  di  poter  JìahìUrc  il  canone  perpetuo  della  cor-- 
rifpondente  velocità  iniziale  in  un  lume  di  un  oncia 
di  mifura  , tutta  JommerJa , e tangente  la  fuper- 
Jicie  del  livello  vero  delle  acque  flagnan^ 
ti  per  lo  /carico  di  una  quantità 
di  acqua , fondato  Julia  dijceja 
retta  .. 

Porte  le  ragionate  e dìmoftrate  cofe  , altro  non  rimane  3 
rtabilire,  per  la  pratica  di  operare  in  Idrometria , che  il  canone 
fondamentale  della  velocità  iniziale,  corrifpondente  al  centro  di 
velocità  della  minima  di  un’  oncia  , che  come  unità  dell’altezza 
viva  , oflia  dell’alrezza  di  preflione  , immaginammo  pofta  fom- 
merfa  , e tangente  Tertima  fuperficie  dell’acqua  radunata  in  qua- 
lunque conformazione  orizzontale;  onde  con  elTa  procedere  nel 
calcolo  alla  quali  certa  mifura  delle  acque  fluenti  per  le  date  fe- 


^4  LìbyiL  IJìUuxjonì 

zioni  , e lumi  fotto  qualfivoglia  figura , e luogo  difpofll 

153.  S P E R I M. 

A confeguir  dunque  quanto  determinato  avevamo  , pafTam- 
mo  a rivocare  il  fatto  agli  clementi  già  erpofti  nel  preced.  Gap. 
e §§  , e tenendo  prefente  lo  fperimento  di  CrI/liano  Ungenio  ^ 
( Lib.  I 307  ) feguitar  d’  appreflb  la  Natura  nelle  fue  co- 

ftanti  determinazioni  : per  cui  ficcome  nello  fperimento  fatto 
per  gli  canali  inclinati  ( Lib.  7 102  , e feguentì  ) la  ricer- 

ca dello  fpazio  della  velocità  media  in  un  minuto  fecondo  di 
tempo,  percorfo  dall’  atiqua  naturalmente  corrente , fu difaminato 
col  mezzo  del  galleggiante  ragionevole  , onde  ci  fu  prefiffo  il 
valore  in  mifure  comuni, e con  eflb  formofll  la  fcala  degli  fpazj 
veloci  • così  in  quello  la  quantità  dell’  acqua  naturalmente  fluen- 
te per  una  minima  fezione , difaminata  col  pefo  aflbluto  di  efla 
in  un  determinato  tempo  , ci  avrebbe  ben  acconciamente  ftabi» 
lito  il  neceffario  approflimato  canone  fondamentale  per  le  acque 
fluenti  dalle  conformazioni  orizzontali  • e con  la  fifica  quantità 
di  efla  ( Lib.  7 §•  137  applicando  la  neceflaria  femiparabola 
all’  altezza  viva  retta  , avere  nel  tempo  medefimo  ( Lib.  i 
qió  ) colla  fcala  delle  mafle,  quella  degli  fpazj  dovuti  alle  ve- 
locità ne’Juoghi  delle  deriv'azioni  ^ 

Or  ciò  permeflojCosì  la  difcorriamo . Se  l’acqua  fluente  in 
un  tal  tempo  dalla  minima  di  un’  oncia  ( o da  qualunque  altra 
minima  fenfibile  ) dell’  altezza  viva  inverfo  la  fuperficie  della 
conformazione  orizzontale  , mantenuta  fempre  ad  una  certa  , e 
collante  altezza  , venifle  diligentemente  , e puntualmente  raccol* 
ta , e pefata^  in  confeguenza  la  quantità  del  pefo  in  once,  dell’ 
acqua  raccolta,  ridotta  col  calcolo  alle  mifure  comuni  delle  no- 
flre  once  conformate  in  forma  di  un’  oncia  cuba,  ci  avrebbe  de- 
terminato ( Lib.  7 §.  28  , e fcg.  ) quel  certo  fpazio  fonda- 
mentale  della  corrifpondente  velocità  iniziale , col  quale  nel  dato 
tempo  r acqua  dalla  iniziai  fezione  i ne  potrà  dilcorrere  • e con 
eflo,  fenza  error  fenfibile,  prefiggere  la  quantità  prima  perpetua  per 
le  mifure  delle  acque  correnti  dalle  conformazioni  orizzontali . 


§.155. 
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§•  IS5- 

Con  quefle  cognizioni  pafìTammo  a formare  piìi,  e divcrfi  fpe^ 
rimcnti  : e perchè  alle  ripetizioni  , e moltiplicazioni  di  elfi  le 
quantità  delle  acque  raccolte  , e pefate  tornarono  quafi  Tempre 
agli  ftelS  numeri;  perciò  in  grazia  di  quelli  che  vorranno  ripe- 
terli qui  uno  ne  deferiviamo- 

%.  S P E R I M. 

iSulla  determinazione  delia  velocità  media  iniziale  co- 
me canone  idrometrico  fondamentale  della  quantità 
prima  opportunamente  necefjaria  alla  mijura 
pratica  delle  acque  Jluenti  dalle  confor- 
mazioni Jlagnanti^ 

Furon  fatti  due  vafi  comunicanti  comodi  ed  ampj,  il  pri- 
mo maggiore  dell’altro , che  fi  mantenne  Tempre  con  acqua  ab- 
bondaiite  , e talmente  , che  la  Tomminifirafle  con  opportunità, 
per  quanto  fu  polfibile , e fenza  di  minimo  fenfibile  acceleramen- 
to di  moto-,  ed  alterazione  di  altezza  dalla  prefiflTa  , e Tegnata  ; 
onde  nell’atto  dello  Iperimento  rimancTTe  collantemente  ftagnan- 
te , e in  quiete  nel  fecondo  recipiente  , infino  alla  {labilità  altez- 
za viva  di  once  nove . In  quello  fecondo  recipiente  , collrutto 
di  once  14  per  ogni  verfo,  vi  fi  prefifiero  ne’  lati  piu  eTattifli- 
mi  lumi  di  un’oncia  di  miTura  in  quadro;  il  primo  tutto  fom- 
melfo  ma  tangente  col  vertice  il  livello,  o dell’ equilibrio  ; il  fe- 
condo un  oncia  da  folto  del  livello  medefimo  ; il  terzo  once 
due,  e così  in  avanti  ; in  ognun  de’  quali  fuvvi  con  diligenza 
adattata  una  piccola  cateratta  tra  delle  convenevoli  impolle,  c 
furono  efattamente  rinferrate,  e ben  condizionate. 

§•  157-  . . 

Tenendo  tutt’i  lumi  chiufi , fi  riempirono  le  modificazioni, 
c dopo  aver  coll’apertura  del  primo,  e fucceffivamente  degli  al- 
tri rifeontrato  andar  tutto  a dovere  , le  rinferrammo  nuovamen- 
te, e difponemmo  la  macchina  del  tempo  al  fuo  luogo  . Quin- 
di llando  le  cofe  nello  (lato  , elfendofi  aperta  la  prima  piccola 
Tom.lll,  I ca- 
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cateratta  iniziale  , colla  quale  rimafe  aperto  il  primo  lume  , c 
dando  moto  alla  macchina  del  tempo,,  oflervammo  , che  mantc- 
nendofi  1’  acqua  alla  medefima  altezza  viva  di  once  g , nel  tem- 
po di  IO  minuti  fecondi  orarj  ne  corfe  dal  lume  una  quantità  , 
che  diligentemente  raccolta  in  altro  vafo,ed  indi  pefata  in  el'at- 
tiffima  bilancia, fu  ritrovata  di  gravità,  aflbluta  once  58  de’  no». 
Ari  pefi . 

§.  158. 

Ripetemmo  queflo  primo  fperimento-  per  plh  fiate  nel  mo-. 
do  fieflb  dando  le  cofe  egualmente  porte;  e fu  Tempre  offervato, 
che  nel  tempo  medefimo  le  quantità,  difcorfe  eran  di  pochiflìmo 
differenti  fra  di  effe;  cioè,  a dire,  or  fopra  , e or  fotto  delle 
fcandagliate  once  58  : datalchè  abbandonando  noi  ( ficcome  al- 
trove dicemmo  ) le  differenze  al  meccanifmo  , e non  dubitan- 
do  più  avanti  dell’  approffimato  atto  fperimentale  per  la  pratica 
di  operare  ; paffammo  a dividerne  la  quantità  per  gli  minuti 
IO  fecondi,  per  cui  dal  calcolo  fi  ebbe  , che  l’  acqua  percorfa 
in  un  minuto  fecondo  orario  di  tempo  dalla  ftabilita  minima 
di  un’  oncia  = i , fenza  altra  preflìone,  che  per  T altezza  viva 
dell’oncia  medefima,  fu  di  pefo  affoluto  ( Lib.  i 12.8  ) on* 
ce  5 I circa,  che  fon  trappefi  174  circa. 

Qiiindi  effendo-fi  dimoftrato  con  altri  approffimati  fperlmen- 
ti  ( Lib.  I e feg.  ),ogni  oncia  cuba  di  mifura  di  ac- 

qua di  fiume  aver  coacervatamente  , ed  approffimatamente  il 
pefo  affoluto  di  trappefi  iz,  ed  acino  i circa  ; perciò  dal  cal- 
colo fi  ebbe , che  gli  trappefi  174  coordinano  lo  fpazio  di  once  15 
circa  , che  fon  minuti  di  mifura  cuba  75  di  fpazio  alla  corrifpondente 
velocità  media  iniziale,  colla  quale  1’ acqua  difcorfa  per  la  intera  al- 
tezza di  preflìone  — i ne  eguagliava  la  quantità  : e perchè  tal  fatto 
lo  ritrovammo  di  moltiffimo  approflimato  allo  fperimento  dell 
Vgento-  ( Lib.  7 §•  87  ) , e la  differenza  la  rifondemmo  non 
meno  alla  qualità  dell’acqua  , e della  flagione  , che  a qualche 
inavvedutezza,  del  nortro  efercizio  ; perciò  togliendo  di  mezzo 
Ogni  efirazione,ed  ogni  nojofo  rotto  da’calcoli,  ( i quali  di  poco 
montano  nelle  pratiche  delle  azioni  diverfe  ) e per  render  facili  i 
computi  nelle  operazioni  idragogiche  , ftimammo  dire  il  canone  in 
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mìtìuti  74)  cJ’-e  fono  once  14,  e minuti  4 per  la  velocità  media 
iniziale,  corrifpondente  al  centro  della  minima  delle  acque  fluen- 
ti dì  egual  denfità  , da  ogni  modificazione  orizzontale  ; Tempre 
che  negli  atti  fia  1’  acqua  mantenuta  in  quiete  ad  una  coftantc 
"altezza  di  preffione  ; ficcome  in  avanti  vedremo-. 

160.  A V V E R T. 

Noi  per  dare  in  qualche  cofa  di  utile  univerfale  a benefi- 
cio degl’  Idrometrici  , avventuriamo  in  quefte  Iftituzioni  il  ri- 
cercato canone  fondamentale  , per  le  mifure  delle  acque  deriva- 
bili dalle  conformazioni  orizzontali  • ed  avvertiamo  gli  umanif- 
fimi  leggitori,  che  in  tutte  le  occafioni,  in  dove  l’abbiamo  efer- 
citato,  Tempre  la  riufcita  delle  operazioni  è fiata  lodevole  , e di 
■molto  approfllmata  al  vero*  del  refio  ognun  Teguiti  quello,  che- 
più  torna  al  fuo  conto . 

§.  lói.  Continuazione  delio  /perimento  . 

Seguitammo  lo  fperimento  in  avanti  per  le  altre  once  fom» 
mefle  alla  prima  , e dopo  di  averlo  anche  più  volte  ripetuto  , 
rimanemmo  convinti  , che  con  poca  differenza  la  ragion  delle 
acque  difcorfe  , e raccolte  corrifpondevano  alla  ragion  delle  al- 
tezze di  preffione  dal  livello  fiagnante , mantenuto  Tempre  fermo 
nel  primo  luogo  , infino  alle  bafi  delle  minime  = i , pofie  a 
fcaricarne  le  quantità  naturali  nel  determinato  tempo  di  un  mi- 
nuto fecondo  * ed  ancorché  altri  fperimenti  aveflimo  fatti  in  avanti, 
mantenendo  al  più  poffìbile  l’ acqua  Tempre  nello  fiato  medefimo 
( cofa  che  per  altro  fu  difficiHflima , e di  poco  efatta),pur  ben 
ci  accorgemmo , che  a un  di  preflb  le  variazioni  non  eran  nota- 
bilmente differenti  dal  calcolo , che  precedentemente  dimoftram- 
mo;  le  quali  furon  fimilmente  notate,  e forfi  con  diligenza, dal 
^Guglielmìni  ^ in  dove  rimandiamo  gli  ameniffimi  curiofi  ; mentre 
noi  pofio  il  canone,  per  lo  dippiù,  feguitiamo  il  calcolo. 
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\6i.  P R O P O S.  Tax',\l.F^g.\^^. 

Data  qualunque  fezione  di  acqua  fluente  da'  canati 
orizzontali;  fi  domanda  in  mljure  comuni  la  quantità  d'a 
cjjà  corrente  in  un  minuto  fecondo , 

Ponghramo , per  efemplo  , una  tal  fezione  CB  di-  acqua 
fluente  da  qualunque  adunamento  orizzontale  CADE  , di  bafc 
once  48  , e di  altezza  viva  CB  once  iz  ; e porto  il  canone 
HG  fondamentale  f Lib.  7 159  ) della  velocità  media  ini- 

ziale in  once  14,  e minuti  4,  che  fon  minuti  74;  fi  ponga 
applicata  all’altezza  retta  CB  di  prelTione  = 1,2  la  femiparabo* 
k BGOF  * ed'  in  coafeguenza  delle  cofe  dimortrate  avremo 
( Lib.  7 137  ) , come  1’  unità  BI  alla  altezza  retta  CB  = 

iz  , così  il  quadrato  del  canone  fondamentale  HG  al  quarto 
proporzionale  LM  ed  avremo'  il  quadrato  della  media  velocità^ 
terminale  ; il  cui  radicale  LM  ne  efprime  il  valore  in  minuti 
cubi  z5<5  circa  , e in  once  51,  e minuti  i circa.  Ciò  efeguito, 
( Lib.  7 §•  143  ) ti  faccia  come  4:  z così  la  media  velocità 
terminale  LM  al  quarto  numero,  ed  avremo-  nel  prodotto  radi- 
cale once  41  , e minuti  4,  circa  per  lo  fpazio  della  velocità  me- 
dia NO  della  fezione  data*  che  moltipiicandofi  per  la  fuperficrc 
della  fezione  ( in  once  48  X iz  = 57<5  ) , ci  darà  la  quan- 
tità della  domandata  acqua  in  once  cube  14070  7 circa  . Che 
E . da  F 

j.  163.  E/ercizio  del  calcolo.. 

Come  i:  i z ::  547^5  : ^57iz*  il  cui  radicale  25^  7 cir- 
ca eguaglia  lo  fpazio  in  minuti  della  velocità  media  terminale. 
Come  3:2  ::  6$qiz:  131424;  il  cui  radicale  Z09  7 circa  in 
minuti  è lo  fpazio>  della  velocità  media  della  fezione  data  . 
Indi  riducanfi  i minuti  in  once,  e fono  once  41  7 circa;  qua- 
li moltiplicate  per  la  fezione  , ( cioè  48  X iz  = 57Ò  , 57^  X41  7 ) — 
14070  7 circa>once  cube  di  acqua  fluente  nel  dato- tempo.  Che 
E . da  F . 
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i6^.  P R O P O S.  Tav.i.  Fig.iìz-, 

Dato  qualunque  recipiente  orizzontale  con  acqua  ri- 
tenuta ad  una  tale  altezza  ; e pojìo  un  lume  di  un  oncia 
quadrato  da  fotta  del  livello  /lagnante  per  una  tale  aU 
te^za  dì  prejjìone  , e jia  per  efemplo  once  ii  ; Ji  do- 
manda la  quantità  deli'  acqua  difcorrente  dal  lume  ^ in 
mìfure  cube , nel  tempo  di  un  minuto  fecondo  orario , 

Premeflb  il  canone  fondamentale  , la  data  ragion  delle  al- 
tezze di  preflione  , e le  fpiegate  dottrine  r fi  faccia  ( §;  idi 
preced.  ) come  l’unità  BI  alla  data  altezza  CB  = iz  j cosi  il 
quadrato  del  canone  , oflia  della  velocità  media  iniziale  HG 
in  minuti  74  al  quarto  proporzionale  LM  * ; il  cui  radicale  ef- 
preffo  dalla  ordinata  LM-  eguaglia  ( Lib.  7 149  , e 150  ) 

lo  fpazio  della>  velocità’  media  del  dato  , e porto  lume  LG  . 
Quindi  moltiplicata  querta  ( Lib.  7 ) per  la  fezion  del 

lume , farà  prodotto  in  once  cube  , coll'  ufo  del  calcolo  precedente^ 
la  quantità  dell’  acqua  difcorrente  in  un  minuto  fecondo  orario 
dal  dato  lume  quadrato . Che  £ . da  E . 

§.  id5.  C O R O L L. 

Dunqpe  in  tutt’  i lumi  di  diverfa  figura  , fien  paralcllo- 
grammi , fien  circolari  , ec.  in  cui  le  altezze  de’ fori  fono  egua- 
li. all’altezza  della  data  minima  di  un’  oncia'  di  mifura  j colla  ri- 
cerca , gìft/ìa  le  dottrine  geometriche  y della  fuperficie  del  lume  y 
moltiplicata  per  la  velocità  di  elfo  nel  proprio  luogo  cal- 
colata ( 1^4  preced.  ) ; fi  ha  la  quantità  dell’acqua  fluente 

Jiel  tempo  determinato  di-  un  minuto  fecondo , ^ 
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§.  i66.  P R O P O S.  Tav.u.Fig,\i^, 

Data  qualunque  modijìcazione  orizzontale  , hi  dove 
V acqua  Jìiane  JoJìenuta  ad  un  altezza  cojìante  AB  ^ e 
pojìo  un  lume  BC  di  qualunque  figura  , ed  altezza  ; per 
ejemplo  quadrato  , di  once  tre  di  altezza  , e al  di  /otto 
del  livello  fìagnante  AB  per  once  ii  fi  domanda  la 
quantità  dell' acqua  dijcorrente  per  ejjo  in  un  minuto 
condo  orario . 

Supponiamo  il  lume  AH  fimìle,  ed  eguale  al  dato  , pollo 
tangente  col  vertice  T ellima  fuperficie  dell’  acqua  equilibrata 
AE  • e in  quella  pofizione  non  avremo  altra  altezza  di  prelTio- 
ne  che  quella  del  lume  medefimo  AH  , per  cui  1’  altezza  viva 
di  elTo  eguaglia  le  date  once  3 * ed  in  confeguenza  la  prima  di 
quelle  AG,  per  le  cofe  dimoflrate  , ( Lib.  7 §•  15^  ) è la  mi- 
nima, a cui  corrifponde  ( §.159  preced.  ) il  canone  fondamen- 
tale giufla  la  fperienza . 

Premefla  la  ragion  di  i : 3 , giufla  la  pofizione  AH  , colf 
efercizio  della  propofizion  precedente  fi  faccia  , come  1’  unirà 
AG  alle  once  3 AH  di  altezza  della  fuppofla  fezione  • così 
( Lib.  7 §.  151  ) il  quadrato  della  media  velocità  iniziale 
GF  * al  quadrato  della  velocità  media  terminale  HI  ’ , il  di 
cui  radicale  HI  ne  efprime  lo  fpazio  . 

Indi  ( Lib.  7 143  ) diremo  come  3:2,  cosi  il  qua- 

drato della  media  velocità  terminale  Hlj  come  fopra  ricercato* 
al  quarto  termine  , che  il  fuo  radicale  efprime  lo  fpazio  LM 
della  velocità  media  del  fuppofto  lume  AH-, 

E finalmente  eflendo  la  ragion  delle  altezze  come  i : 4 j 
cioè  a dire  , come  1’  altezza  AH  del  fuppofto  lume  = 3 , all’ 
altezza  AB  delle  date  once  12  di  prefTione  intera*  cosi  il  qua- 
drato della  ricercata  velocità  media  LM  del  fuppofho  lume  al 
quarto  proporzionale;  ed  avremo  nel  fuo  radicale  NO  lo  fpazio 
della  velocità  media  corrifpondente  al  dato  lume  BC  di  altezza 
once  3 ; ed  in  confeguenza  delle  cofe  più  volte  dette  , moltipli- 
cata la  fuperficie  della  fezion  del  dato  lume  per  la  rinvenita 
fua  velocità  media  ; nel  prodotto  avremo  la  domandata  quantità 
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di  acqua  corrente  per  effo  nel  dato  tempo  di  un  minuto  fecon- 
do orario . Che  E . da  F . 

r 

167.  KJcrcizio  del  calcolo. 

Prima  operazione;  come  i:  q ::  547 <5;  i^j428  il  cui  ra« 
dicale  128  " circa  eguaglia  lo  fpazio  della  media  velocità  ter- 
minale in  minuti 

Seconda  operazione;  come  3:  2 : 1(^428:  10952  , il  di 
cui  radicale  in  minuti  104  eguaglia  lo  fpazio  della  velocità 
media  del  fuppoflo  lume  . 

Terza  operazione;  come  i : 4 10952:  43808  ; il  cui 

radicale  209  -i—  è la  velocità  media  in  minuti,  corrifpondente 
al  dato  lume;  che  ridotta  in  once  cube,  fono  once  41  , e mi- 
nuti 4 circa  .. 

Quarta  operazione  ; e finalmente  eflendo  la  fezione  del  da- 
to lume  quadrata;  perciò  3x3=9;  e 9x41  * avremo  la  do- 
mandata quantità  dell’  acqua  corrente  dal  dato  lume  in  un  mi- 
nuto fecondo  orario  in  once  cube  370  circa.  Che  E.  da  F<> 

lós:  P R O P o S. 

Data  qualunque  quantità  di  acqua’  corrente  in  uh 
minuto  fecondo-  in  palmi  , once  , 0 minuti  di  mi  fare  , 
per  una  tal  fezione  veloce  di  qualfivoglia  modificazione  ^ 
e fia  per  efemplo  di  once  cube  468684;  fe  ne  doman* 
da  la  rijoluzìone  in  pefi  comuni  delle  nojìre  once , libbre'^, 
rotoli  j e cantari .. 

Dalla  fperienza.  abbiamo  , che  ogni  oncia  cuba  di  acqua  ha 
di  pelo  coacervato  trappefi  12.  circa  : e perchè  giufta  lo  flatuto 
( Lib.  I §,128  } trappefi  30  compongono  una  libbra  ; once  33 
7 compongono  un  rotolo;  e rotoli  100  un  cantaro;  perciò, giu- 
fta le  regole  aritmetiche,  la  data  acqua,  è di  pefo  once  187473 
ed  acini  12,  che  fono  libbre*  15^22,  once  9,  ed  acini  12;  ro- 
toli 5Ò24  circa;  e cantari  5^?, e rotoli  24.  Che  E,  da  F. 


7* 
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i6g.  P R O P O S. 

Data  la  quantità  medefma  di  acqua  , difaminata 
in  peji  comuni  ; fc  ne  domanda  la  rifoluztone  nelle  for- 
me  delle  nofire  mifure  comuni  de'  liquidi,^  per  coftumanza 
ricevute , di  caraffe  , barili , fome  , botti , e carri  . 

Per  lo  lìatuto  le  noftre  forme  di  mifure  comuni  de’Iiquidi  fo- 
no le  caraffe  ; ogni  feffata  di  effe  fi  contengono  in  un  barile* 
due  barili  fanno  la  foma  * fei  foma  una  botte  * e due  botti  un 
carro ^ dunque  giuda  la  fperienza  effendo  una  caraffa  di  acqua  di 
fiume  di  pefo  affoluto  once  2(5,  e trappefi  15  in  confeguenza 
le  date  once  di  acqua,  di  pefo  once  187473  , prefiggono  caraffe 
7074  77;  barili  118;  fome  59;  botti  9,  e barili  S ; e carri 
4,  botte  una  e barili  5.  Che  E.  da  F. 

170.  A V V E R T. 

Un  indefinito  numero  di  Problemi  fi  cifolvono  colle  cofe 
fin  qui  dette  , e fpiegate . Noi  configliando  la  brevità,  in  quede 
Idituzioni  ci  contentammo  de’  precedenti  generali  efercizj  , e 
delle  dimodrazioni  in  tal  modo  fatte  per  1’  avviamento  degli 
ornatiflimi  Studiofi  alle  rifoluzioni  univerfali  j le  quali  effendo 
dipendenti  dalle  cofe  fin  qui  fpiegate  , non  fi  farebbe  fatto  altro 
nel  cumolarli  , che  fotto  diverfi  afpetti  ripetere  , con  noja,  le 
cofe  già  dette* 

%.  i7i._ 

E finalmente  avvertiamo , che  in  qualunque  cafo  di  dover- 
fi  difaminare.  , o pur  determinare  l’acqua  fluente  in  minuti  fe- 
condi ( che  è la  regolarità  nelle  azioni  ) da  qualunque  lume  , 
o fezione , difpoda  , o da  difporfi  a qualfivoglia  modifizionc 
orizzontale  * flando  l’acqua  coflantemente  alla  deffa  determinata 
altezza  retta  foprappoda*  col  metodo  da  noi  fcritto  , e co’cano- 
ni  perpetui  nc  avremo  l’effetto  pratico,  approffimatiflimo  al  ve- 
ro ; con  cui  non  faran  lefi  i concedenti  , e’  conceffionarj  nelle 
didribuzioni , affegnazioni  , e derivazioni  delle  acque  da’ canali  , 
c da’  cadelli , ec.  j e quedo  è quel  tutto  al  più  , che  puoi  far  fi 

in 


Di  Architettura  Idraulica* 

in  Architettura  idraulica  ad  utilità  univerfale  delle  focietà  , de’ 
concittadini , e del  commerz,io . 


C A P.  IVc 

Delle  bocche  derivatorie  napolitane  5 
colle  quali  fi  affegnano,  e concedo- 
no le  acque  nella  Città  noftra 
agli  ufi  politici  del  Pubblico, 
e de’  Privati , e della  pra- 
tica di  mifurarne  con  ap- 
proffimata  certezza  le 
quantità  derivabili 
a feconda  delle 
concelTioni. 

• §.  172.  D E F I N I Z. 

Bocche  derivatorie  diconfi  que’lumi  circolari  dì  cono* 
fciute  fupeificie  , che  nella  Città  noftra  furono  ftabiliti 
con  autorità  pubblica  , e dal  coftume  fofienuti  ; col 
mezzo  delle  quali  fi  derivavano  , e fi  derivano  le 
acque  modificate  negli  acquidotti , e ne’  caftelli  di  di- 
fìribuzìone  ; e da’  medefimi  agli  oggetti  politici  del 
Pubblico  , e de’  Privati , 

173.  A V V E R T. 

Da’  volgari  del  nollro  Popolo  , fe  tali  bocche  derivatorie 
hanno  il  perimetro  forato  in  metalli  , così  con  autorità  pubbli- 
Tom.III.  K ca 
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ca  formato,  e nel  luogo  della  derivazione  porto,  diconfi  Bronza» 
ture c le  acq^ue  fluenti  da  effe,  %A'ci^ue  bronzate,. 

174- 

Evvi  fra  di  noi  il  Tribunal  pubblico  degli  Edili  , che 
Tolgarmente  nominafi  il  Tribunale  della  Fortìficaxjone  , ,A.qua  , 
e Mattonata^  a cui  è addoffata  la  cura,  e il  maneggio  delle  ac- 
que, delle  ftrade,  e di  altra  ec.  ; avanti  del  quale  in  oggi  eco- 
nomicamente fi  conofcono,  e difaminano  le  cofe  tutte  apparte- 
nenti alle  conceflioni  de’  luoghi  pubblici  , alle  cortruzioni  delle 
fomme  crurte  delle  pubbliche  rtrade,  e alle  condotte  , divifioni , 
e aflegnazioni  delle  acque  addette  , non  meno  alla  bevanda  de’ 
nollri  Concittadini  , e all’  ufo  di  alcuni  mulini  porti  ne’  luoghi 
baffi  dell’antica  Città,  che  per  diverfe  fontane  giuocofe  efirten- 
ti  ne’  luoghi  baffi  , ed  alti  di  sì  fplendidiffima  capitale  del  Re- 
gno. QLierto  Tribunale  , che  in  oggi  fi  compóne  di  Deputati 
dall’Ordine,,  e Popolo  di  Napoli,  ad  amminiìrtrar  fiffatte  cofe, 
col  mezzo  di  molti  mal  proveduti  fubalterni,è  una  fvifata  im- 
magine di  quell’  antichifflmo  Maertrato  delle  acque  , che  ne 
tempi  famofi  della  Repubblica  foprantendeva  alle  cofe  rtefle*  al- 
lorché le  acque  pubbliche  derivavanfi  da  quelle  del  fiumicel 
Sebbeto . Noi  offcrvammo  (a)  che  ne’  tempi  de’  Romani  j di 
molto  portcriori  a quelli  dell’ antichiffima  Democrazia  napolita- 
na,  e ne’  tempi  baffi  ancora;  le  derivazioni  delle  acque  pubbli- 
che, che  faceanfi  dall’acquidotto  di  Claudio  , col  mezzo  di  un  rifa- 
putiffìmo  cartello  di  dirtribuzione  (b) , e coll’  ufo  di  gran  quan- 
tità di  acquidotti  diramati  per  la  Città  , i quali  fi  differoFor- 
f?if  , e in  oggi  diconfi  Formali'^  datalchè  , giuda  la  lezione  de 
più  accurati  Storici  , abbiamo  che  i membri  di  tal  Maertrato 
degli  Edili  in  tali  tempi  diceanfi  (c)  Curatori  delle  forme  , o, 
«iurta  il  detto  del  Cafjìodoro  y Conti  delle  forme  , ma  univerfal- 
raente  Edili  delle  forme  ; Cccome  avvifiamo  nel  rifcontro^  della 
lapide  fcpolcrale  da  noi  rapportata  (d)  nella  Topograna  di  Na- 
poli * 

§•175- 

(a)  Carletti  Topograf.  df  Nap^  Not.  15.  fogl.  3°  > ^ 
fogl.  (b)  Carletti  Topografi  Not.  180.  fogl.260.  (c)  No- 

vella 17.  di  Giurtiniano,  (d)  Carletti  Topograf.  fogl.  337- 


75 


Di  Architettura  Idraulica . 

§.175.  OSSERVA  Z. 

Sulle  bocche  derivatorie  della  Città  di  ÌSfapeU  non 
meno  antiche^  che  moderne^ 

Ne’  tempi  antichiffimi  di  Palepoli , ed  indi  di  Napoli  an= 
fica  eranvi  prefifTe  alcune  bocche  derivatorie  di  forma  circolare, 
tratte  non  meno  dalla  figura  geroglifica  del  Dio  tutelare  della 
Città,  che  dalle  nofire  antichiflime  monete;  ed  ebbero  mai  Tem- 
pre, per  una  collante  ampiezza  per  le  erogazioni  politiche. 

Altre  ne  furon  introdotte  in  appreflb  ; e finalmente  diverfe  al- 
tre di  quafi  fimil  fatta  fe  ne  ftabilirono  ne’  tempi  de’  Governi 
monarchici  ; ficcome  in  avanti  oflerveremo  : ma  perchè  col  cor-  ' 
rer  de’  Secoli  nelle  derivazioni  dalle  forme  pubbliche  eranfi  in- 
trodotti diverfi  abufi  , più  ufurpazioni  , o varj  difordini  , cu- 
mulati  dalle  ingiuriofe  procedure  degl’  impiegati  dal  Maeftrato 
alle  ripartizioni  delle  acque  concedute;  perciò  ne’  fecoli  XVI, 
e XVII,  cioè  a dire  negli  anni  1570,  it5o4,  e lòio  fi  diede 
luogo  a molte  provide  ordinazioni  , che  rileggiamo  in  una  no- 
ftra  legge  pubblica  (a);  in  dove  avvifafi  , che  le  bocche  deriva- 
torie per  fiatuto  prefilfe , dal  1570  in  avanti  doveflero  apporli 
ne’  luoghi  delle  derivazioni  con  autorità  pubblica  , e figillatc 
col  pubblico  figillo  ; notandone  con  puntual  rigi  Uro  le  quantità 
aflegnate , o concedute,  ne’  libri  pubblici  del  Tribunale  degli 
Edili . 

Fu  in  oltre  faviamente  determinato  , che  le  derivazioni 
dagli  acquidotti  per  le  fontane  , mulini  , ec.  non  fi  potelfer» 
in  altro  modo  derivare  , che  per  due  tubi  di  bronzo  incaftrati 
in  una  pietra  di  marmo  , polla  nel  grolTo  di  palmi  4 della  fab- 
bricazion  del  muro  dell’  acquidotto  ; e quindi  fu  conchiufo  nel- 
la legge,  che  tutt’i  partecipanti  delle  acque  pubbliche  denunziar 
dovelfero  fra  giorni  otto  lo  (lato  delle  loro  derivazioni  non  uni- 
forme  allo  llatuto  ; affinchè  il  Tribunale  degli  Edili  fra  di  un 
mefe  difpollo  ne  avefie  le  legittime  derivazioni  nella  ordinata 
maniera  . Grandi  providenze  politiche  ; ma  non  fono  in  ofler- 
vanza , 

K ì 

(a)  Pram.  r.  de  aquis,  & aqua:du£l.  §.  n j e 12. 
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Le  bocche  derivatorie , che  per  dritto  convenzionale  furono 
ftabilite  nella  Città  noftra  , alcune  fono  antichiflime  ; altre  fu- 
ron  fjflemate  ne’tempi  di  mezzo;  altre  ne’ tempi  baffi;  ed  altre 
nelle  età  da  noi  non  molto  lontane,  e con  quelle  in  oggi,  fi  af- 
fegnano  le  acque  pubbliche  a’  di.verfi  oggetti  , ufi,  e comodi  . 
L’epoca  delle  prime  è affolutamente  fconofciuta , ma  fappiamo  da 
non  poche  memorie  pubbliche  , e dalla  tradizione  piucchè  collante,, 
che  ne’  tempi  della  Democrazia  napolitana  non  eflendovi  altr’ac- 
qua  corrente  che  quella  del  Sebeto  ; difcendente  (a)  dal  colle  , 
in  dove  in  oggi  è pofla  la  Chiefa  de’  SS.  Severino,  e Soffio  ; 
dall’ andamento  di  elfa  fe  ne  clfervavano  derivati  varj  acquidotti 
per  gli  luoghi  baffi  della  Città  vecchia  , agli  ufi  delle  pubbliche 
fontane  , e de’  privati  col  mezzo  delle  bocche  derivatorie  , una 
maggiore  nominata  la  Palma  ( Tav.  g.  Fig.  124  ) di  diame- 
tro corrifpondente  alla  terza  parte  del  palmo  napolitano;  e l'al- 
tra minore  nominata  il  Cavallo  ( Fig.  125  ) ; lume  uniforme 
di  figura  ad  un’ antichiffima  noftra  moneta  , cosi  detta  (b)  in 
memoria  del  cavallo  coloffale  geroglifico  di  Napoli  facro  a 
Nettuno;  divinità  che  fupponevano  fìgnoreggiar  fulle  acque  , e 
che  fu  il  carattere  fimbolico  del  Dio  tutelare  della  Città  no» 
Ara  in  quegli  antichiffimi  tempi .. 

Ne’  tempi  di  Napoli  antica  fi  videro  fiabilite  altre  bocche 

derivatorie  aeli  ufi  del  Pubblico,  e de’ Privati  , per  la  diftribu- 

zione  delle  acque  claudie  , fluenti  dalle  forme  col  mezzo  dell’ 
additato  caflello  di  diflribuzione , eretto  alla  falda  orientale  del 
monte  Ermeo  , nell’andamento  romano  ; e quelle  furono  ( Fig., 
12Ó,  127,  12.8  ) \'  Ermellino  ^ il  Tornefe  , ed  il  Tari  , colle 

corrilpondenti  parti  minime;  ma  ne  ignoriamo  del  pari  f epoca 

dello  ftabilimento  5,  e il  fiflema  del  meccanifmo. 

178. 

E’  coflante  dalla  floria  de’  noflri  fatti , che  nel  XIV  Seca- 
lo regnando  Rcbtrto  angioino  foffe  flabilita  la  bocca  derivatoria 

del 

(a)  Carletti  Topografi  Not.  47.  fogfi  d5,  (h)  Carletti  Topo- 

grafi Not.  liO.  fbgl.  16S. 
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del  Cayìt»D  ( che  in  oggi  fi  dice  vecchio  ) colle  fue  partì  di 
metà  , tevx.0  > quarto  , e ottavo  nella  capacità  fuperficiale  • 

( Fig.  ) e allora  fu  , che  quefV  ultima  minima  principiofli 
a nominare  tra  de’ volgari,  cinquina^  o Penna.  La  forma 

derivatoria  del  Carlino  di  Roberto  fu  per  ftatuto  circolare  , e 
fu  diviia  nel  diametro  in  minime  otto  , che  fi  differo  punti 
dello  Statuto  , a cui  fi  riferivano  col  calcolo  le  corrifpondenti 
parti , 


XT  , 

Nel  XV.  Secolo  regnando  ^ifonfo  aragonefe  fu  ftabilita  la 
bocca  circolare  derivatoria  AtVÌ  %Alfonfìno  ^ colle  fue  partì  di  me. 
là,  ter'!^  y e quarto  di  fuperficie  ( Fig.  iqo  ) : e perchè  que^^ 
fio  lume  fu  piu  ampio  del  Carlino  dt  Roberto  j il  fuo  diametro 
rimafe  partito  in  nove  minime , offien  in  nove  antichi  punti  ^ 

i8o. 

Ne’ tempi  non- di  molto  da  noi  lontani  ( da  diverfi  de’no» 
fìri  Storici  creduto  in  quelli  di  Carlo  V.  ) fu  con  nuovo  ftatuto 
prefiffa  la  bocca  derivatoria  circolare  del  Carlino  e me-s^xp  nuovo, 
c del  Carlino  nuovo  colle  corrifpondenti  parti  nella  fuperficie  di 
metà,  ter^o-y  quarto  , e ottavo-^  quale  minima  fu,  giufta  l’antico 
ceftume  , nominata  me^Xt*'  cinquina  nuova , o Penna  nuova  per  di« 
ftinguerli  da  quelli  di  Roberto  ,xhe  fi  differo  vecchi  ( Fig.  131). 
In  quefta  determinazione  avvifiamo  eflerfi  rappiccinite  le  antiche 
bocche  circolari  devivatorie ^per  cui  il  diametro  del  Carlino  nua» 
vo  fu  eguale  alla  lunghezza  di  un’  oncia  delle  noftre  mifure  , e 
limafe  in  fette  minime,  o punti  antichi  divifo. 


i8r. 

Non  oftante  le  diverfe  introdotte  forme  derivatorie,  pur  fu 
mai^  Tempre  foftenuta  la  bocca  della  Palma  ( che  per  corruzione 
fi  dice  Palla)  nelle  grandi  erogazioni  ,e  conceflìoni  delle  noftre 
acque  * la  quale  effendo  anche  circolare  , il  fuo  diametro  corrì- 
f^pondente  al  terzo  della  lunghezza  del  palmo  napolitano  , divifo 
in  once  quattro  : datalchè  effendo  il  Carlino  nuovo  oncia  una  di 
diametro  • in  confeguenza  il  diametro  della  Palma  contiene  quat- 
tra  diametri  dei  Carlino  nuovo,  ed  è divifo  in  2S  punti  antichi. 

§.182.- 
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Quefle  fon  le  bocche  o lumi  derivatorj  antichifTimi  , anti- 
chi , e moderni  che  abbiamo  nella  Città  noftra  , per  derivar  le 
acque  pubbliche  a’varj  ufi  ‘ oltre  de’  quali  non  evvi  altro  per 
ftatuto  infin  oggi  , a determinar  le  afifegnazionì , e le  conceflio- 
ni  ; le  quali  tutte  nelle  occafioni  fi  rapportano  alla  minima  ot- 
tava ; cioè  a dire,  alla  Penna  nuova  che  ha  di  diametro  punti  2 
77 , e di  fuperficie  punti  4 7 . 

§.  183.  A V V E R T. 

Polle  dunque  le  additazioni  delle  bocche  derivatoric  , colle 
quali  furono  alfegnate,  ed  in  oggi  fi  aflegnano  , e governano  le 
nollre  acque  pubbliche,  (limammo  regolare  in  quelle  Illituzioni 
combinarne  le  feguenti  tavole  idrometriche  de’  diametri  , delle 
capacità,  e de’ rapporti  fra  di  loro,  colle  velocità  medie  inizia- 
li , in  mifure  di  punti  per  lo  llatuto  prefilTi , a feconda  degli 
fperimenti  fatti  , e del  canone  perpetuo^  già  detto  ; onde  faci- 
lifìfimamente  ogni  Pratico  polfa  colle  cognizioni  delle  dimollrate, 
c fpiegate  cofe  ne’  precedenti  Cap. , rifolvere  ogni  problema  , o 
cafo  nelle  varie  circollanze  j e così  determinare  una  certa  quan- 
tità fifica  del  corpo  erogato  dalle  conformazioni  orizzontali  nel 
determinato  tempo  di  un  minuto  fecondo  orario  per  le  diverfe 
loro  ampiezze,  in  qualunque  pofizione , fotto  date  altezze  vive; 
affin  di  accorciare  una  infinità  di  propofizioni , che  necelfariamen- 
te  avrebbefi  dovuto  in  quello  Cap.  coordinare , e fpiegare  - 
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184.  Tavola  h 

Diametri  , e capacità  faperjiciali  dalle  bocche  de- 
rivaiorie  circolari  napolitane  , Jiccome  fi  rif contrano  ne- 
gli antichi  regifiri  , confervati  nel  noftro  Tribunale  de- 
gli Edili. 


, Denominazioni.  1 

Diametri  in 
once  NapoL 

Diametri  in  I 
punti  diCoftum.  1 

Superf.  de’  lumi 
in  punti  quadr. 

Palma  , 0 Palla  j 
Cavallo  . . . . 1 
Armellino  .... 
Tornefe  .... 

Tari 

Cari,  di  Roberto 
Alfonfino  . . . 
Carlino  nuovo 
Carlino  e mezzo 
Penna  vecchia 
i Penna  nuova . 

once  Napol.4 

....  0 
....  0 

....  0 

3 

. . . • Jv 

I 

• . . . 17 

.... 
....  I 

» 

....  I-; 

....  0 
....  0 

Punti  . . z8 





IO 

8 

7 

9 



SuperfI  óió 
. . . • 3°t| 
• • • • 35 

21 -fi 

7Sf 

50^ 

Ó3  ri 

....38^: 

. . . . 03  t: 

....  óf 

4v 

§.185.  Tavola 

Capacità  fuperficiali  de  lumi  dcrivatorj  che  fi 
contengono  nella  Palma . 


La  Palma, a Palla, ha  di  capacità  punti  quadrati  óió  ’ e contiene 


Cavalli  . . . 

20—- 

Alfonfini  .... 

6 0 

• 9 i » 

Armellini  .... 

I7T7T 

Carlini  nuovi  . . 

16 

'J'orndi  ..... 

28-^1 

Carlino  e mezzo 

g±S. 
7 8 9 

Tari 

7 iTT 

Penne  vecchie  . . 

98 

Carlini  di  Roberto 

I 2-"jL- 

4 

Penne  nuove  . . 

X I 4 

12677 

I 86. 
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§.  i8é.  Tavola  111, 

Parti  del  Cavallo  , loro  diametri  ^ e capacità 
in  punti  fuperficiali . 


Il  Cavallo  è di  diametro  punti  e di  capacità  punti  30-j-j 


La  fua  metà, di  diam.punti  4-^ 

Il  terzo punti  3 7 

Il  quarto punti  3 7 


di  capacità  punti  . . . 1573- 

punti  104-4 




Contiene  il  Cavallo  peone  vecchie  4-|- , e nuove  6 ^7 


§.  187.  Tavola  IV. 

Parti  dell  Armellino , loro  diametri  , e capacità 
in  punti  JupcrJiciali . 


I L’Armellino  è di  diametro  punti  , e di  capacità  punti  3 $ 7T 


La  fua  metà, di  diam.punti  4*7 
Il  terzo  .....  punti  37 
11  quarto  ....  punti  3 — 

di  capacità  punti  . . 17  7 

. . . . punti  117-7- 

. . . . punti  8 74 

Contiene  TArraellino  penne  vecchie  e nuove  7 4|- 

(Ì.18S. 
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§.  i88.  Tavola  V. 

Parti  del  Tornefe , loro  diametri  , c capacità 
in  punti  fuper fidali  . 


j II  Tornefe  è di  diametro  punti  5-^  , e di  capacità  punti  21  77  | 

La  fua  metà,  di  diam.pun.3  ] di  capacità  punti  . . io  77 

Il  terzo  ....  punti  3777  [ ...  punti  . . 7 74t 

, II  quarto  ....  punti  2.  77  j ...  punti  . • S 77 

Contiene  il  Tornefe  penne  vecchie  3 77*  e nuove  4 

1 

i 

t 

189.  Tavola' VI. 

Parti  del  Carlino  di  Roberto  , loro  diametri , 
e capacità  in  punti  fuperjiciali  • 

e . . . - - - 

4 

1 II  Carlino  vecchio  è di  diam.  punti  8 , e di  capacità  punti  5O7  , 

La  fua  metà, di  diam.punti  54-7 

Il  terzo punti  47 

Il  quarto  ....  punti  4 
L’ott.oflìa  la  penn.vecch.  27 

di  capacità  . punti  ..  25  7 
. . . . punti  . . i<547 

. . . . punti  . . 12  7 

. . . . punti  . . 6 

Contiene  il  Carlino  di  Roberto  penne  vecchie  8 ■ e nuove  lOjj  I: 


§.  ipo.  A V V E R T. 

Il  Tari,  e il  Carlino  e mezzo  nuovo  non  hanno,  per  Io 
fìatuto,  parti  determinate  all’  erogazioni  delle  ac^ue  pubbliche. 


§.jpi. 


Tom. III. 


L 
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§.  19  I.  Tavola  VII. 

Parti  ddl'  Alfonfino  , loro  diametri  , c capa- 
cità in  punti  fuperficiali. 


1 L’Alfonfinoè  di  diametro  punti  9 , edi  capacità  punti  (53  77  Ì 

1 La  fua  metà, di  diam.puo.  6\ 

1 di  capacità  punti  . . 31  77  | 

1 11  terzo  ....  punti  57 

J ...  punti  . . 21  77  1 

1 II  quarto  . . , punti  47 

1 . . . punti  . . 15  1 

j Contiene  l’Alfonfino  penne 

vecchie  g4-  • e nuove  i?  77  | 

1 

1 

5.  192.  Tavola  VI  IL 
Parti  del  Carlino  nuovo,  lorc  diametri^  e ca- 
pacità in  punti  JupcrJìciaU . 


— : — : : — — - 1 

Il  Carlino  nuovo  è di  diametro  punti  7 , e di  capacità  punti  38  7 | 

La  fua.metàjdi  diam.  pua.3  cir.  | di  capacità  punti  . . . ip  7 f 
Il  terzo  ....  punti  4 cir.  | . < , punti  ...  12  -f  | 

Il  quarto  . . punti  37  7^'i»'-  | ...  punti  ...  9 7 1 

L’ottav.offia  la  penn.nuov.  277  | ...  punti  . . 477  | 

Contiene  il  Carlino  nuovo  penne  vecchie  S'i'l  » c nuove  7 77  | 

I . I 


%.  193.  A V V E R T. 

L’ufo  delle  fin  qui  polle  Tavole  ognun  da  fe  Io  difcerne 
negli  atti  di  dover  comparare  le  fcritte  bocche  derivatorie  per 
le  loro  femplici  capacità  fuperficiali  ; onde  noi  in  grazia  della 
brevità  prefiflaci , palfiamo  a formarne  delle  altre  , che  riguar- 
da* 
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dano  le  capacità  cubiche  delle  acque  fluenti^  in  un  minuto  fe- 
condo orario  da’  lumi  primarj  , immaginati  difporfi  tangenti  l’e- 
ftima  fuperficie  delle  acque  ritenute  in  equilibrio  , o Itagnanti, 
in  qualunque  modificazione  orizzontale;  per  avvalerfene  co’  cor- 
rifpondenti  calcoli , come  quantità  prime , ne’  cafi  di  erogar  le 
acque  co’  lumi  medefimi  , fotto  qualunque  altezza  viva  conce- 
duti . 


§.  194.  Tavola  IX. 

Calcolata  Julle  dimojlraziom  fatte  ne*  162  ^ 
165,  ec,  Lih.  7. 


Superficie  de  lumi  primarj  ; velocità  medie  inizia^ 
li  che  corrifpondono  d loro  centri  di  velocità  y e quan^ 
tità  di  acque  per  ejji  difcorrenti  in  un  minuto  feconda 
orario . • 


Nomi 

Superf.in  pun.  j 

Velocità  med.iniz. 

Quant.  di  acqua 

Palma , 0 Palla 

Sezione  616 

Spaz.  pun.  ^o6~■ 

pun.c.  1273067 

Cavallo  .... 

Sez.  . 30  7- 

circa  punti  987 

pun.cub.  20187 

Armellino  . . 

Sez.  . 35  7T 

cìr.  punti  10O7 

pun.cub.  36127 

Tome  le  . . . 

Sez.  . ai  77 

cir.  punti  8p7 

pun.cub.  ipS4r 

Tari 

Sez.  . 78  7 

cir.  punti  1237 

pun.cub.  9684 

Carlin.di  Rober. 

Sez.  . so  7 

cir.  punti  110^ 

pun.cub.  5544 

Alfonfmo  . . . 

Sez.  . Ó3  I7 

cir.  punti  117 

pun.cub.  7446 

Carlino  nuovo 

Sez.  . 38  i 

cir.  punti  103  7 

pun.cub.  3pyoj 

Carlino  e mezzo 

Sez.  . 6^  I7 

cir.  punti  117 

pun.cub.  7446 

Penna  nuova  . . 

Sez.  . 4 j 

cir.  punti  75  \ 

pun.cub.  38777 
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§.  195.  Tavola  X. 

Calcolata  a norma  dello  /perimento  Lib.'j,  {.159. 

Quantità  cubiche  in  punti  di  cojìumanza  napolitana 
delle  penne  nuove  di  acqua ^ in  un  minuto  fecondo  fiden- 
te da  lumi  primari  y fiabiliti  tangenti  Vefìima  fuperjicic 
delle  acque  equilibrate  ; per  avvalerfene  col  calcolo  nel- 
le mijure  di  quantità  , e ne  valori  corrijpondenti  alle 
aj/egn azioni^  e concejfioni ; avvertendo/^  che  effe  fono  di 
molto  approjimate  al  vero  colle  frizioni  al  più  pojibile 
a computar/  . 


Lumi  primarj  I Penne  nuove  che  fi  contengo* 

! no  in  ognuno  di  effi . 


La  Palma,  o Palla  fluente  in 
un  minuto  fecondo,  porta  col 
vertice  tangente  1’  acqua  rta- 
gnante,  fcarica  penne  nuove 
II  Cavallo  penn.  nuo.  . . . 

L’  Armellino  penn.  nuo.  . . 

II  Tornefe  penn.  nuo.  , . . 

Il  Tari  penn.  nuo 

Il  Carlino  di  Roberto  pen.nuo. 
L’  Alfonfino  penn.  nuo.  . . 

Il  Carlino  nuovo  penn.  nuo. 
Il  Carlino  e mezzo  penn.nup. 


N°  . . . . 328,6  punti  38  j 

N» s . p.  . . . 83  7 

N® 9 . p.  . . 126  7 

......5  • p*  • • • ^ P *T 

N® 2S  • P 9 

N® 14  . p.  . 12^ 

N® 19  . p.  . . 93 

N° IO  . p.  * . 100 

N® 19  . p. ...  93 


§.  195.  A V V E R T. 

Avvertano  gl’  Idragogi  nortri  , che  mifurano  e aflegnano  , 
co’dirtinti  lumi  circolari  le  acque  pubbliche,  che  ficcome  la  lor 
pofizione  dall’ orizzontale  in  baffo  farà  diverfa  per  l’altezza  viva 

fem- 
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Tempre  coflante  , così,  per  le  fpiegate  dottrine  , accrefconfi  le  quan- 
tità delle  penne  nuove  fluenti  da  eflì  nel  tempo  medefimo  , fi 
prefiggono  in  ognuno  , ( a mifura  delle  capacità  delle  fezioni  , 
e delle  velocità  medie  corrifpondenti  a’iuoghi  di  pofizioni  ) mag. 
gior  numero  di  penne  di  acqua  , che  nel  tempo  medefimo  nc 
farebbe  fcaricata  , fe  il  lume  non  avefle  lopra  di  fe  la  determi- 
nata altezza  di  prefTione  * ficcome  vedremo  nelle  feguenti  Propo- 
fizioni  generali  . 

197.  P R O P O S. 

Sì  pon^a  doverli  concedere  una  quantità  di  acqua 
perennemente  fluente  dalla  bocca  derivatoria  di  una  pen- 
na nuova  , da  adattarjì  col  fuo  termine  inferiore  , once 
4 di  mifura  da  folto  V e (Urna  fuperficie  de  It  acqua  rite- 
nuta flagnante  in  un  tal  cafìello  di  diflribazione  ; fi  do, 
manda  la  quantità  dell'  acqua  in  punti  cubi  di  flatuto  ; 
e la  quantità  delle  penne  nuove  fluenti  , che  ne  faran- 
no /caricate  in  un  minuto  fecondo  orario. 


Dalle  cofe  dette  ( Lib.  7 §.  184  , ) abbiamo,  ogni 

penna  nuova  di  diametro  punti  di  altezza  2 77  > e la  fua  ve- 
locità mezzana  iniziale  ( Lib.  7 1^4  ) di  fpazio  lungo  pun- 
ti 75  : e perchè  ( 17Ó  , 184  preced.  ) ogni  oncia  di  no- 

fìra  mifura  nella  difamina  delle  acque  derivabili  riman  , per  co, 
fìvman-^a  , divifa  in  punti  7 ; perciò  le  date  once  4 di  altezza 
dall’ eftima  fuperficie  dell’ equilibro al  termine  della  futura  fe- 
zione  fon  punti  28. 

Immaginiamo  un  fimile  ed  egual  lum-e  di  una  penna  nuova, 
(•  Lib.  7 1Ò4  ) coflituito  da  fbtro  dell’equilibrio  dell’  acqua 

ritenuta  , e tangente  la  collante  altezza  viva  , ed  ivi  avremo 
una  fezion  circolare  di  diametro  , c'oè  di  altezza  punti  2 \\  , 
a cui,  per  le  cofe  dìmojlrate  ^ corril’pondendo  la  velocità  mezzana 
iniziale  di  punti  75  in  confeguenza  colla  regola  de’tre  dire- 
nio , come  l’unità  = 2 ^7  all’  altezza  data  in  punti  28  , così 
il  quadrato  della  velocità  mezzana  iniziale  al  quarto  pro- 
porzionale, il  cui  radicale  è la  velocità  media  della  penna  nuo- 
va , che  fituar  deefi  alle  date  once  4;  cioè  a dire  , flando  la 
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ragione  come  8r  : fi  faccia  , come  8i:  ::  5700 

^5054  I7  , il  cui  radicale  fono  punti  25*  circa  per  lo  l'pazio 
della  velocità  mezzana  del  futuro  lume  ; la  quale  moltiplicata 
( 16$  preced.  ) per  la  fezion  circolare  in  punti  4 7 ( §. 

194  preced.  ) ne  è prodotta  la  quantità  della  domandata  acqua 
in  punti  cubi  1223  7 in  un  minuto  fecondo,  che  compongono 
penne  nuove  fluenti  perpetue  tre  , e punti  i6z  nel  tempo 
fteflb . Che  E . da  F . 

§.  ip8.  C O R O L L. 

Quindi  è manifefto  ciocché  avvertimmo  ( preced.  ), 

che  ficcome  il  lume  di  una  penna  nuova  pollo  tangente  l’acqua, 
mantenuta  ad  una  collante  altezza  viva  ftagnante  , ne  fcarica 
maifempre  una  fola  penna  di  acqua  fluente  in  un  minuto  fccon* 
do  erario,  nel  fuo  ricercato  valore  * così,  per  le  co/e  /piegate  , 
pollo  il  lume  medefimo  in  qualunque  luogo  dell’  altezza  viva 
della  Conformazione  orizzontale  dall’equilibrio  al  fondo , fi  accre- 
feono  le  quantità  fluenti  a proporzione  dello  altezze  nel  tempo 
fleflb  * per  cui  alle  once  4 ( preced.  ) non  già  una  penna 
nuova  fluente  è l’acqua  che  fi  fcarica  in  un  fecondo  orario;  ma 
ben  penne  3 , e punti  1^2  7 cubi  ne  fluifeono  nel  tempo  me- 
defimo;  alle  quali  corrifponder  dee  la  concefiione,  e la  liima  in 
danaro. 

rpp.  P R O P O S, 

Se  in  qualunque  cajìello  di  diflribuzione  , in  dove 
flavi  mantenuta  V acqua  ad  una  prejijfa  altezza , conven* 
ga  fabilirf  un  lume  del  quarto  di  Carlino  di  Roberto  , 
tangente  f ejìima  JuperJicie  Jìagnante;  fi  domanda  lo  fpa- 
zio  della  velocità  media  corrifpondente  alla  fezion  del 
dato  lume;  la  quantità,  in  punti  di  fiatato  , di  acqua 
in  un  minuto  fecondo  orario,  fluente  da  ejfa ; e la  quan- 
tità .delle  penne  nuove  che  ne  fcarica  nel  tempo  fiejfo  , 

Il  lume  del  quarto  di  Carlino  di  Roberto  ( §.  189  pre* 
ccd.  ) ha  di  diametro  punti  4 , e la  penna  nuova  ( 192 

pr«> 
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preced.  ) ha  di  diametro  punti  2 -ff  ; dunque  fe  fupponiamo  il 
lume  della  penna  nuova  porto  tangente  l’ertima  fuperficie  ftagnan- 
te  ( §•  1^5  preced.  ) , lo  fpazio  della  velocità  mezzana  di  efla 
fi  è punti  7S  7 • Or  ciò  premeffo,  efTendo  la  ragione  di  z 
a 4 come  81  : 128,  fi  faccia  come  81  a 128  così  il  Quadrato 
di  75  al  quarto  proporzionale  ; il  cui  radicale  efibifce  lo  fpa^ 
zio  del.'a  velocità  media  terminale  nel  fupporto  lume,  in  punti 
P4  , 7J  circa.  Quindi  ( Lib.  7 145  ) fi  faccia  come  q;  2 

cosi  il  quadrato  della  ricercata  media  velocità  terminale  al  quar- 
to termine  • ed  avremo  nel  radicale  77  7 circa  per  la  doman- 
data velocità  media  del  propofto  lume  . Che  era  in  primo  da 
F.  In  oltre  per  le  cofe  dette  , e dimortrate  , moltiplicando  la 
fezinn  del  quarto  del  Tarlino  di  Roberto  ( ^.  189  preced.  ) 

12  7 per  la  ricercata  velocità  mezzana  — 77  7 » t’cl  prodotto 
avremo  la  quantità  della  domandata  acqua  in  punti  974  y.  Che 
era  in  fecondo  da  F . E finalmente  ( Prop.  preced.  ) cflendo 
una  penna  di  acqua  fluente  .nel  dato  tempo  = 387  7^  * divN 
dendo  l’un  per  l’ altro  , avremo  lo  fcarico  di  penne  nuove  2 , 
e punti  circa  di  acqua  perenne  dal  dato  lume  nel  tempo 
medefirao.  Che  era  in  ultimo  da  F. 


§.  200.  - P R O P O S. 

Se  al  iato  di  qualunque  vwdìjìc azione  orizzontale 
voglìafi  concedere  un  lume  derivatorio  per  lo  fcarico  di 
una  quantità  di  acqua  , e fa.  per  efemplo  un  Carlino 
nuovo  , poflo  ad  once  11  da  /otto  dell  altezza  viva  , 
così  coflantemente  ritenuta  in  equilibrio  ; fi  domanda  la 
quantità^  in  punti  di  cofìumanza  , dell'acqua  perpetuamen- 
te fluente  in  un.  minuto  fecondo  orario  ; e quanti  carlini^ 
e penne  nuove  il  conceduto  lume  ne  fcarica  nel  tempo 
medefmo . 

Concepiamo,  le  cofe  più  volte  dette  ^ la  bocca  del  car- 

lino nuovo  porto  tangente  Tertima  fuperficie  dell’acqua  rtagnan- 
te,  ed  avremo  ( Lib.  7 §.  ipz  , 1^4  ) la  fezione  di  altezza 
punti  la  fuperficie  punti  38  7;  c la  velocità  media  iniziale 

a fe 
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a le  corrirpondente  in  punti  103  : e perchè  le  date  once  ii 

dall’  eftima  fuperficie  in  baffo  ( §.  ijó  preced.  ) compongonfi 
di  punti  84  ; perciò  ftando  la  ragione  come  i : 12  , fi  faccia 
come  i:  12,  cosi  il  quadrato  di  103  ~ al  quarto  proporziona- 
le , il  cui  radicale  in  punti  351  ci  efibifce  lo  fpazio  della 

velocità  mezzana  del  carlino  nuovo  , che  dovrà  porfi  nel  dato 

luogo.  Quindi,  per  le  cofe  dette  ^ facendofi  37 351  7 y avre- 
mo punti  13518  77  di  acqua  fluente  in  un  minuto  fecondo; 
cd  in  confeguenza  dal  futuro  lume  del  carlino  nuovo  pollo  alle 
once  la  di  altezza  retta  di  gravitazione  , fe  ne  fcaricano  car- 
lini nuovi  3 , penne  4 , e punti  3<5o  circa  ; che  fono  pen- 

ne  nuove  34,  e punti  ^60  circa  nel  tempo  tnedefimo  . Che  E. 

da  F . 


§.  201.  A V V E R T. 

Le  fpiegate  pratiche  di  operare  fono  generali  in  ogni  cafo  di 
conceflioni , derivazioni , e affegnazioni  co’  diftinti  lumi  derivatori 
dalle  modificazioni  orizzontali , onde  dirigere  alla  quafi  certezza  le 
quantità  delle  acque  corrifpondenti  alle  diftribuzioni  , e ricavar- 
ne in  feguito  le  approflimate  ftime  de’valori , ed  effetti  alle  cau- 
fe  corrifpondenti  ; affinchè  non  fien  traditi  gl’intereffi  del  Pubblico, 
c de’Concittadini  da’poco  avveduti  noftr|  Idragogi  diflributori , e 
dpprezzatori . Noi  avreflimo  combinato  gran  numero  di  altri  pro- 
blemi , ma  la  lor  dipendenza  da  quanto  fpiegammo  nel  Lib.  3 
di  quelle  Hlituzioni , e dalla  fimiglianza  co’  combinati  , per  le 
diflinzioni  fattene  nelle  precedenti  Tavole  idrometriche,  ci  han 
determinato  a non  arrecar  giù  noja  agli  umaniffimi  Leggitori  , 
e paffar  a’ feguenti  neceffariffimi  avvertimenti. 

§.  202. 

Conviene  dunque  avvertire,  che  le  acque  da  derivarli  dalle 
modificazioni  orizzontali  , affolutamente  debbono  effer  Tempre 
ritenute  ad  una  collante  altezza  ; affinchè  in  ogni  tempo  fien 
gli  fcarichi  da’  lumi  derivatori  , polli  fotto  alle  date  altezze  dì 
gravitazione  , onde  eroghino  eguali  quantità  di  acque  alle  quan- 
tità concedute . 


§.203. 
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§;  2.03; 

Rimane  in  Architettura  idraulica  ftabilito  , che  le  acque 
correnti  per  gli  canali  inclinati  giunte  a*  luoghi  delle  conceffio- 
ui  , e derivaiioni  debbono  liberametite  , e con  fucceflione  fcari- 
carfi  nelle  conformazioni  orizzontali  , nelle  quali  reftar  vi  deb- 
bono foftenute  al  fegno  fenfibile  , porto  con  arte  idragogica  allo 
attorno  del  ricinto  del  cartello  di  dirtribuzione  ; affin  di  prefig- 
gere lo  fiato  eortante  dell’equilibrio  , e la  foprabbondante  da  querto 
derivarrt  per  altrove , con  tale  arte  , e meccanifmo  , che  non  fi 
«Iteri  nello  fiato  la  fuperficie  ftagnante  ; e quindi  da  fotto  dell* 
inalterabil  fegno  fien  difporte  le  bocche  derivatorie  , a norma 
delle  conceflioni  già  calcolate  , e combinate  , o per  gli  ufi  del 
Pubblico,  o per  que’ de’ Concittadini , o per  lo  Gommerzio . 

§.  204. 

Nelle  conceflioni  di  acque  co’lumi  derivatori  adattabili  a’iati 
de’canali  inclinati , non  fi  pongono  gli  orificj  giammai  talmente, 
che  l’atto  del  difcorrimento  non  rimanga  libero  da  qualunque  circo- 
rtanza  , e giammai  alle  bocche  medefime  vi  fi  adattano  le  can- 
nerie della  condotta  fotto  qualfivoglia  pofizione  , per  menarvi 
l’acqua  conceduta  altrove  ; eflendo  querta  pratica  non  meno  fcon- 
venevole  , ed  ìngiuriofa  al  concedente  , che  al  conceflionario  . Dob- 
biamo dunque  difporre  la  bocca  derivatoria  quafi  paralella  coll* 
ertima  fuperficie  fluente , nella  fua  piena  libertà  , e da  fotto  di 
cfla  , oltre  del  muro  , a qualche  competente  altezza  adattarvi 
un  recipiente  regolare  colla  derivazione  conceduta  ; affinchè  que- 
fto  riceva  le  acque  fcaricate,  quivi  fi  coftituifcano  quafi  rtagnan- 
ti  per  la  certa  conceflione  , e da  erto  le  medefime  lo  sfruttatore, 
a fuo  arbitrio , le  prenda , e conduca , a’  fuoi  ufi . 

§•  205. 

Se  le  conceflioni  negli  acquidotti  inclinati  faran  prefifle 
fotto  di  una  determinata  altezza  viva*  in  tali  cafi,  porta  la  boc- 
ca derivatoria  nel  luogo  conceduto,  l’acqua  fluente  dee  necefla- 
riamente  radunarfi  nel  recipiente,  cortrutto  oltre  del  muro,  o ri- 
pa del  canale  . Q^uerto  effer  dee  col  fondo  al  pari  del  luogo  del- 
la derivazione  , e di  altezza  eguale  all’  acquidotto  ; nel  muro 
del  recipente  fi  adatta  altra  bocca  derivatoria  puntualmente  egua- 
Tom.llL  M le 
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le  alla  conceduta,  ed  egualmente  polla,  Tempre  tangente  il  pre- 
fcritto  fondo  , che  in  ogni  cafo  eguagliar  dee  1*  altezza  dell’ac- 
qua foprappofla  della  conceflione  • 

§.  zo6. 

Nella  pratica  idragogica , per  le  azioni  che  fi  fperimentano 
in  tali  derivazioni  a’  varj  ufi  della  vita  Civile , e del  Commer- 
zio  , al  quafi  nulla  fi  rifolvono  le  frizioni  delle  bocche  deriva- 
torie ne’ rapporti  delle  minori  colle  maggiori;  onde  in  tutte  le 
operazioni  fimili  alle  cofe  dimoftrate,  nella  pratica  di  operare  , 
non  fi  dà  luogo  alcuno  a quelle  penetrazioni  de’  Filofofi  , perchè 
fon  quafi  incalcolabili  in  Idrometria. 


CAP.  V. 

Delle  dlvHionl  perpetue  delle  acque 
correnti  ; e de’  Partitori  idraulici 
che  fi  coftruifcono  negli  alvei 
de’  fiumi  5 per  menarle 
legalmente  all*  effetto. 

§.  207.  p E F I N I z. 

Dlviflone  perpetua  delle  acque  correnti  dicefi  quel 
partaggio  di  quantità  , perennemente  fluente  da  un 
canale  ad  utile,  e vantaggio  di  più  interelTati  parteci- 
panti di  effa  rotto  date  ragioni , col  mezzo  de’  parti- 
tori ftabili  ideati  , e pofti  con  fomma  medicazione  , 
e diligenza  negli  alvei  de’  fiumi . 
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Pr 

208.  D E F I N I Z. 

Partitori  idraulici  diconfi  quegli  edificj  di  fabbri- 
cazione, di  pietre  marmoree  da  taglio,  ec. , foifrutti, 
c coftrutti  nel  luogo  della  divifione  perpetua  ; affin- 
chè non  meno , col  mezzo  de’  partìmenti  intermeffi  , 
rimanga  cofiantemente  divifa  la  quantità  dell’  acqua 
perenne  per  le  fezioni  diverfe  agl’ intere  (Tati,  a fecon- 
da delle  ragioni  che  debbono  parteciparne  , ma  che 
COSI  divifa  feparatamente  ne  difcorra  a’  luoghi  inferio- 
ri per  gli  canali  diverfi  a’  particolari  ufi  coordinati. 

§.  10^.  OSSERVA  Z. 

Sopra  delle  contingenze  pojfibili  delle  divijìoni 
perpetue  delle  acque  correnti  co  partitori 
idraulici  , 

Non  fempre  tutte  le  acque  perenni  che  fi  conducono , o che 
condurre  fi  pofibno  da’ capi  perpetui,  col  mezzo  di  canali  incli- 
nati , fervir  debbono  , e pofibno  in  un  corpo  radunate  agli  ufi 
civili  di  un  Pubblico  , o di  un  fol  Cittadino  . In  molti  cafi 
abbiamo  , che  una  Comunità  avendo  condotta  un’  acqua  a fue 
fpefe  , la  divida  poi  con  altre,  o pur  tra’Concittadini , col  mez- 
zo de’  partitori  , per  le  quantità  domandate  concederfeli , o con 
annui  cenfi  , o co’  pagamenti  de’  corrifpondenti  valori . 

In  altri  cafi  vediamo  , che  più  perfone  afibeiandofi  con 
varie  ragioni  alla  condotta  di  una  qualche  quantità  di  acqua 
perenne  , giunta  quella  nel  luogo  corrifpondente  alle  cumulate 
circofianze  degl’  interefiati  della  proporzionai  partecipazione  , 
dcefi  necefiariamente  dividere  tra  de’  focj  fotto  le  ragioni  me- 
defime,  prima  prefifie  , per  cui  è di  pofitiva  opportunità  la  pofi- 
zione , e cofiruzione  del  partitore  idraulico,  a confeguirne  l’ef- 
fetto , e con  eflb  fucceffìvamente  mantenervi  le  azioni  , a nor- 
ma delle  difpofizioni  ^preferitte  delle  leggi  . 

In  altre  circofianze  fi  dà  ben  anche  , che  un  fol  privato 
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abbia  fofienufa  tutta  la  fpefa  della  conceffion  legittima  della  de- 
rivazione , e dell’opera  , e indi  ne  conceda  ad  altri  fotto  date 
ragioni  o tutto  il  corpo  fluente  , o parte  di  eflb  perennemente 
derivabile,  non  meno  a feconda  delle  leggi  della  Natura  , che 
con  mifure  certe  dallo  ftatuto  prefiffe  ; e in  quefH  cali  l’ effetto 
della  divilione,  conceflìone  , e affegnazione  perpetua  neceflaria- 
menfe  efige  la  coflruzione  del  partitore  , affinchè  col  mezzo 
de’  partimenti  intermeffi  fe  ne  confeguano  le  azioni  fucceffive  , 
giufla  le  convenzioni  . 

Qutfle  generali  contingenze,  poffibiU  a verlficarfi  tra  delle 
azioni  umane  , ben  furono  , per  dritto  delle  Genti  , con  Comma 
avvedutezza  governate  dalle  leggi  comuni,  per  cui  da  effe  rileg- 
giamo quelle  Cavie  provvidenze  , e quelle  ordinazioni  , che  ne 
prefiggono  gli  flati  , ed  i rapporti  colle  circoflanze  , che  in  que» 
fìo  Cap.  brevemente,  e generalmente  additeremo. 

§.2  10.  O S S E R V A Z. 

Sulla  pofìzioiie  neceJJ'arìa  de  Partitori  a mi  fu- 
ra delle  circojìanze  , del  Jìto  , del  luogo  , 
e dell'  effetto  . 

Se  immaginiamo  qualunque  corpo  di  acqua  perenne  AB  , 
condotto  in  un  canale  artificioCo,  e in  un  tal  luogo  CD  dover- 
fi  partire  a due,  o più  conCocj  con  ragioni  eguali  , o diverfe  ‘ 
egli  è coflante  ( §.  207  , 209  preced.  ) , che  la  divifione,  ed  i 
mezzi  per  eCeguirla  con  Cucceffione  perpetua  , corrifponder  debbo- 
no alla  natura  della  coCa  , che  deefi  dividere  , ed  a’  dati  della 
divifio^ne  ne’ rapporti  coll’effetto'  acciocché  a miCura  delle  circo- 
Oanze  ciaCcuno  intereffato  , col  fatto  , ne  confegua  la  divifionc 
perpetua  , e l’affegnazione  Cucceffiva  . Da  tutto  ciò  evidentemente 
ne  Cegue , che  dovendo  la  caufa  corriCpondere  all’effetto,  e que- 
fìo  a quella  j l’edificro  architettonico  idraulico  del  partitore  CD 
FF,  per  iftituxjone  ^ ( §.  208  preced.  ) occupar  dee  l’infera  lati- 
tudine del  canale  o dell’alveo  AB  , onde  l’acqua  unita  regolar- 
mente vi  fi  conformi  libera  da  ogni  fenfibile  oflacolo  , per  divi- 
derfi  in  effo  col  mezzo  de’  partimenti  intermeffi  GH  , a fla- 
bilirne  le  feparate  fezioni  veloci  , cosi  formate  nel  luogo  CG  , 
GD,  a ricevere  l’acqua  partita  nelle  date  ragioni  , e foftenerla 
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alPtffetto  fempre  eguale  al  tutto  AB.  In  oltre  ne  fegue  ancora, 
che  i partimenti  medefimi  GMH,  e le  fponde  CE  , DF  del  parti- 
tore effer  debbon  di  tanto  , giufla  , prolungate  , che  l’ac- 

qua, artificiofamente  partita,  nell’edificio  vi  acquifìi  il  modo,  e 
Jo  fiato  della-  proporzionale  confluenza  a’iuoghi  inferiori  ; cioè  a 
dire,  che  fenza  il  minimo  danno  de’confocj  l’acqua  fi  meni  ne’ 
particolari  canali  I,  e I talmente  Gflemata  , onde  ognun  di  effi  abbia 
la  fua  parte  corrifpondente  alla  ragione  acquiftata  , e rimanga 
così,  perennemente  utile  al  Tuo  fine . 

211.  C O R O L L. 

Dunque  ( 210  preced.  ) i partitori  CDEF,/?et 

ne  , debbono  dividere  il  corpo  fluente  per  qualunque  alveo  Got- 
to le  date  ragioni,  o mifure  ; e debbono  così  mantenerle  fempre 
fucccfllvamente  foggette  allQ  viciffitudini  della  Natura  operante  » 
Debbono,  per  co/ìruxione  ^ non  meno  effi,  che  i loro  parti- 
menti  GH  meditatamente  refiflere  alle  naturali  circofianze  de’ 
tempi , e alle  continue  azioni  de’momentì  del  fluido  difcorrente» 
E debbono,  per  pofie^tone  , dirigere  col  modo  CG  , EH  * 
HF,  DG  le  parti  divife  dell’  acqua  Tempre  nello  fiato  medefi- 
mo  ne’canali  diverfì  I,e  l de’partecipanti  ; onde  non  fegua  ofìèfa> 
a’ convenuti  interefli  di  ognuno  nel  fuo  dritto. 

§.  212.  P R O P O S.  Tav.^.Ftg.i^i. 

Ncjìumi^  0 canali  dentro  de  quali  debhonfi  coftruìrc 
i Partitori , ne  c affari  ameni  e per  un  dato  tratto  V andamento 
de'  primi  , dal  luogo  delia  partizione  in  /opra  , deeji 
architettare  tutto  dritto  , c regolato^  colle  fponde  rette 
fui  fondo  , come  un  regolatore  libero  da  ogni  tortuofità 
0 JenJìhile  jeabrezza  impediente  la  confluenza  luogale 
onde  r acqua  fi c come  fu  conformata  in  ejjo  ^ così  natural- 
mente libera  ne  giunga  al  partitore  . 

Egli  è diraoftrato  dalla  fperienza  ( Lib.  2 181  ) , che 

le  varie  tortuofità  , e fcabrezze  degli  Slvei  difpongono  le  acque 
fluenti  a muoverfi  con  direzioni  diverfe  dalla  retta  , col  mezzo 
delle  quali  il  modo,  e lo  fiato  fono  incerti  a prefiggerli , e dif- 
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ficililTiini  a foggettarli  alle  regolate  operazioni  architettoniche 
idrauliche*  cioè  a dire,  che  a mifura  delle  tortuofità  delle  fpon- 
de,  ed  inegualità  de’fondi  ( Lib.  z §.  ij6  e feguenti  ) le  mi- 
nime acquee  tra  di  effe  conformate  , ora  incidendo  , ed  ora  ri- 
flettendofi  , con  angoli  eguali,  alle  parti  oppofite , producono  in 
parti  diverfe  più  , e più  particolari  confluenze  luogali  * ed  in 
confeguenza  in  ognuna  di  effe  un  difcorrimento  centrale  Tempre 
difordinato,  in  diverfità  degli  altri  allo  attorno,  e tutti  varj  fra 
di  loro  ne’  rapporti  colle  quantità  pofitive  confluenti  nelle  acci- 
dentali pofizioni  . Quindi  è che  fe  a tante  irregolarità  luogali  , 
fenza  punto  correggerle  per  quanto  comportano  le  circoffanze  , vi 
fi  adatta  il  partitore  GF  : ancorché  le  divifionì  GG,  GD;  EH, 
HF  delle  date  ragioni  fi  faceffero  da  perita  mano  , e piucchè 
cfattiflime  nel  luogo  CD  ; le  confluenze  delle  parti  nel  modo  , 
e nello  flato  feguiteranno  le  rifoluzioni  delle  irregolarità  circo- 
ftanti  per  buon  tratto  nelle  conformazioni  GH  , GF  , per  cui 
rimarranno  le  divife  quantità  difcorrenti  dove  più,  e dove  me- 
no della  vera  partizione  , contra  ( Lib.  7 §.  207  ) del  fine 
della  iflituzione.  Or  ciò  porto,  fe  per  mantenere  all’effetto  fuc- 
cefllvo  la  pubblica  tranquillità  , i partitori  , per  Ifìituxione  , ( 

2 II.  preced.  ) divider  debbono  il  corpo  naturalmente  fluente 
nelle  date  ragioni,  e cosi  confervarlo  legalmente  perpetuo  al  fi- 
ne: perchè  debbono  erti  nel  modo,  e nello  flato  medefimo  rice- 
verlo; cioè  a dire  , che  l’acqua  vi  fi  introduca  interamente  li- 
bera da  ogni  accidental  variazione  , o circoflanza  di  alterazione 
de!  naturai  corriraento  , per  produrvi  l’effetto  alla  caufa  corri- 
fpondente  ; perciò  neceffariamente  l’andamento  del  fiume,  o del 
canale  per  buon  tratto  dal  partitore  in  fopra  effer  dee  con  ar- 
chitettura mantenuto  tutto  dritto , ed  uniforme  , e tutto  libero 
da  ogni  fenfibile  circoflanza , impediente  quell’  opportuno  difcor- 
rimento naturale  , Tempre  eguabile  , infino  all’  edificio  idraulico 
Che  E.  da  D. 

ziq.  SCOLIO. 

Que/ìo  regolato  fpa^io  di  andamento  delf  alveo  , che  per  buon 
tratto  deefì  fempre  foflenere  , come  un  puntual  regolatore  , dagli 
L/^ntichi  fu  prejeritto  circa  80  piedi  geometrici  , e da'  Moderni  fi 
Juol  prefiggere  attorno  a pai,  100.  Noi  però  guidati  dalla  fperìen^a 
tn  tanti  divers'  incontri  , crediamo  poterjì  praticare  infino  a palmi 
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150,  eJ  ancor  dippth  ne  grandi  fiumi  ; fempre  pero  a mi  fura  delle 
orcoftanxe  , alle  quali  delibano  in  tutt'  i (afi  corrifpondere  le  perite 
operazioni , 

§.  214.  P R O P O S. 

Il  fondo  generale  dell  intero  Partitore^  in  ogni  ca- 
fOy  effer  dee  diretto  per  ogni  verfo  dall  andamento  del 
fondo  del  canale  artfficiofo  ; onde^  dopo  efeguiti  i parti- 
menti  perpetui , l'acqua  per  le  fezioni  diverfe  vi  difcor- 
‘ra  colla  fimile  libertà  fuccejfiva  , che  difeorre  nel  tut^ 
to  del  canale  . 

Ci  manifefta  la  continua  fperienza  , che  fe  il  fondo  gene- 
rale del  partitore  non  feguita  quello  dell’  andamento  del  canale 
regolato , necelTariamente  ne  rlfultano  manifeftiffimi  affurdi  , dan« 
nofi  al  fine  della  iftituzione , ed  ingiuriofe  confeguenze  nella  par- 
tizion  fuccefliva  del  corpo  fluente  : dappoiché  fe  il  fondo  del 
canal  regolato  farà  pendente  con  gradi  limativi  di  velocità  , e 
quello  del  partitore , orizzontale  ; in  confeguenza  ( Lib.  6 
250  , e feg.  ) l’acqua  difeorrente , per  la  perdita  della  velocità 
fìimativa,  ne  farà  ingorgata  nella  fuperiore  a‘ danni  della  iftitu- 
zione,  e della  pofizione  nel  luogo:  fe  in  oltre  farà  il  fondo  del 
partitore  dippiu  inclinato,  che  quello  del  canale  artefatto;  l’ac* 
qua  velocitandofi  fempre  più  nelle  partizioni  , difeorrerà  , e fi 
fcaricherà  ( Lib.  6 254  , e feg.  ) con  attività  maggiore 

a’  danni  della  foftruzione  , e dell’  edificio  : e finalmente  fé  il 
fondo  generale  del  partitore  non  fia  per  ogni  verfo  diretto  , e 
fiabilito  con  quello  del  canale,  come  un  piano  continuato  ; per 
te  cofe  dìmoftrate  , ( 212  preced.  ) giammai  faran  giufie  le 

partizioni  a feconda  delle  date  ragioni  , per  cui  quantunque  le 
divifioni  fien  determinate  giufiamente  nell’ ingreffo  del  partitore, 
le  quantità  difeorrenti  per  le  fezioni  fopra  degli  andamenti  ine- 
guali del  canale  ,-c  dell’edificio  rifulteranno  inegualmente  velo- 
ci ; ed  in  confeguenza  le  acque  che  fcaricheranno  dalle  partizio- 
ni nel  tempo  medefimo  , punto  non  corrifponderanno  alle  dira- 
mine fatte  nel  canal  regolato.  Perciò  ( 210  preced.)  i fondi 

generali  de’  partitori  neceflariamente  debbono  efler  pofti  colla 

fief- 
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fleflTa  direzione,  e flato,  per  ogni  dove  , di  quello  del  fondo 
del  canale  artefatto,  dentro  del  quale  Tedificio  idraulico  fi  erge. 
Che  E . da  D . 

%.  215.  C O R O L L. 

Dalle  cofe  dette  è manifefto , che  i fondi  de’canali  diverfi, 
per  non  piccol  tratto  dal  luogo  del  partitore  in  baffo,  debbonfi 
coflituire  colla  fteffa  d ire  z ione , e (lato  , e tutti  egualmente  podi* 
affinchè  col  modo  eguale  , e collo  flato  uniforme  ciafcun  degli 
sfruttatori  confegua  la  quantità  dell’acqua  corrifpondente  al  fuo 
dritto  neU’acquiftata  ragione. 

§.  2ii5.  C O R O L L. 

Sicché  elaffo  il  partitore,  ficcome  ciafcuno  sfruttatore  potrà 
difporre  la  forma  , e la  direzione  del  fuo  particolar  canale  al 
fuo  più  opportuno  vantaggio  ; cosi  elaffa  1’  uniformità  del  fondo 
per  un  competente  tratto  ( zi 3 preced,  },  potrà  ancora  fifle- 
marne  il  declivio  a mifura  delle  circoflanze  , e del  fine  della 
condotta;  fenza  che  però  produca  ringorgo  , o follecitazione  ai 
moto  dell’  acqua  nel  partitore  . 

§.  217.  G O R O L L. 

Ogni  partecipante  nell’atto  di  condurfi  1’  acqua  di  fua  ra- 
gione al  determinato  fine  , non  può  nè  dee  ( ficcome  vedremo 
in  avanti  ) inferir  danno,  q pregiudizio  a’confocj  derivatori  fiot- 
to qualunque  afpetto  ; e perciò  ognun  di  effi  , con  avvedutezza, 
provveder  dee  al  libero  fcarico  delle  acque  in  qualunque  tempo, 
affinchè  per  lo  effetto  delle  ci  rcoflanze  , del  rigurgito , o di  altro  , 
non  rimanga  alterato , o impedito  lo  flato  dell’acqua  fluente  nella 
legale  fua  libertà  per  lo  partitore,  ed  oltre  di  elfo. 

§.218.  C O R O L L. 

E per  le  fleffe  ragioni  nelle  imboccature  de’partitori  perpe- 
tui non  fi  coflruifcono  chiaviche  , nè  vi  fi  adattano  cateratte 
fiotto  qualfivoglia  ricerca  ; ma  tutte  le  fezioni  fi  lafciano  fempre 
, aperte  , e libere  per  ogni  tempo  al  difcorrimento  naturale  del 
corpo  fluente, già  partito  colle  date  ragioni  ne’ canali  diverfi. 

ip. 
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Quindi  a confervar  lo  flato  legale  delle  acque  naturalmen- 
te fluenti , Tempre  libero  nelle  circoftanze  , Tempre  perenne  nel 
modo  uniforme,  e Tempre  ragionevole  nelle  partizioni  flabilite  , 
convien  porre  al  fondo  de’ partitoci,  nel  luogo  dell’ ingreflb  del- 
le acque,  le  neceflarie  foglie  * affinchè  col  teflimonio  perpetuo 
della  divifione  fucceffiva  rimanga  prefìflb,e  dimoftrato  il  modo, 
e lo  flato  della  naturai  confluenza  perenne  del  tutto  colle  parti, 
e delle  parti  nel  tutto . 

220.  OSSERVA  Z.  7’^iv.4.F?^.iq2,iqq. 

Sulla  pojìzìonc  , e coflrwzione  architettonica 
de'  Partitori  idraulici  perpetui. 

Ponghiamo  un  canale  artefatto  AB  , in  cui  nel  convenuta 
luogo  CD,  EF  per  la  partizione  dell’acqua  naturalmente  peren- 
ne debba  formarli  il  partitore  perpetuo . In  quello  fpazio  , pri- 
ma di  ogni  altro , vi  fi  fonda  con  fodiffima  fabbricazione  ( Lib. 
6 524,  e feg:  ) la  fuflruzion  fondamentale  GF  , di  larghez- 

za CD  eguale  a quella  del  canale  regolato  AB,  e di  lunghezza 
DF  circa  palmi  30  ( 21 1 preced.  ),  ed  anche  dippiù  a mi- 

fura  delle  circoflanze  . Al  termine  CD  dell’introito  dell’acqua 
nel  partitore  vi  fi  pone  ftabilmente  ( §.  219  preced.  ) , con 
fomma  accuratezza,  e meditazione  la  foglia  CLDL  ‘ e fe  pofll- 
bil  fia  fi  prefìgga  tutta  di  una.fol  pietra,  ben  compatta,  foda  , 
e terfa  ; di  larghezza  per  lo  meno  quanto  è la  bafe  CL  delle 
tette  de’ partimenti  intermeffi  GH  . L’eflima  fuperficie  del  fon- 
do fi  delinea  in  dirittura  colla  direzion  del  fondo  del  canale 
AB,  a cui  fucceffivamente  fegue  l’incamiciato  del  fondo  vìvo, 
offia  la  fomma  erutta  , di  ottime  pietre  marmoree  , fimilmente 
fpianate  , e levicate  * onde  1’  acqua  fopra  di  tal  piano  difeorrer 
vi  pofla  al  piu  pofllbile  nella  Tua  libertà  naturale  , fenza  del 
minimo  oftacolo  fenfibile,  prodotto  dalle  impedienti  circoftanze 
di  qualunque  natura.  Sopra  dell’ architettata  , e potta  foglia  CI. 
vi  fi  prefiggono  i punti  G,G,  G fsnfibili  delle  partizioni,  a fe- 
conda delle  date  ragioni  concedute  agli  sfruttatori  , e da  quetti 
punti  s’incamminano  le  direttrici  centrali  GH  , pa-  iflitn-^tone  , 
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paralelle  coll’ andamento  del  partitore;  onde  attorno  di  efle  fieri 
coflruiti  i partimenti  a prefiggere  le  fezioni  diverfe  CG  , EH 
per  tutta  la  lunghezza  del  partitore  CF  , oltre  del  quale 
ciafcun  fconfocio  vi  coordina  il  fuo  canale  1,1)1,  a feconda  de 
luoghi , per  dirigerlo  al  fine  corrifpondente . 

221. 

I partimenti  intermefli  neU'edificio  idraulico  ( ZIO  prc- 
ced.  ) aver  debbono  le  tefie  GM  , di  fodiflima  pietra  , le  cui 
figure  triangolari  acutangole  fien  di  molto  prolungate  fulla  lar- 
ghezza della  foglia  ; datalchè  riufcirà  regolare  fé  la  perpendicola- 
re MG  del  triangolo  equicrure  fia  alla  bafe  M come  5 : i , on- 
de l’acqua,  col  fuo  mezzo , dividafi  piucchè  regolarmente  nel  luo- 
go  deiringreffo  CD  , fenza  fenfibili  alterazioni  nella  luogal  con- 
fluenza . Il  rimanente  del  corpo  del  partimento  MH  fuol  farfi 
di  foda  fabbricazione  di  plinti  cotti  , ma  fopra  di  ogni  altra 
determinazione  , abbiamo^  che  quelli  formati  di  fode 

pietre  marmoree  ben  piane  , e terfe  efier  piu  opportunamente 
adatti  al  fine  della  divifione  , più  refluenti  a’ momenti  delle  ac- 
que di  molto  velocitate  nelle  partizioni,  e più  durevoli  per  lun- 
ghiflimo  tempo  ; e le  grolfezze  di  quefti  fon  fuffi  denti  di  once 
2 a 3 ne’  canali  regolati  con  piccoli  corpi  di  acque  ; ma  ne’ 
grandi  alvei  con  i corpi  di  acque  niaggiori  è opportuna  la  groffez- 
za  di  circa  un  palmo . 

222. 

Nell’altro  termine  del  partitore  EF  fi  dìfpongono  i canali 
diverfivi  I,  e I per  la  condotta  delle  divife  acque,  ed  ancorché  cia- 
fcuno  sfruttatore  ne  pofla  a fuo  arbitrio  flabilire  la  forma  , e l’an- 
damento a mifura  del  fine^  in  ogni  modo  però  dalle  cofe  di- 
mofirate  ( 215,  ^l6  preced.  ) è chiaro  , che  per  regola  le- 

galidraullca  ogni  canale  erogatori o , per  non  piccol  tratto  della 
lunghezza , dal  partitore  in  avanti , aver  dee  il  fondo  limile,  e fi- 
milmente  pollo  co^  quello  del  partitore  ifielfo  , oltre  del  quale 
ogni  confocio  lo  può  dirigere,  c collituire  a fuo  arbitrio. 
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223.  P R O P O S.  Tav.i!^.  Fìg.i^i, 

Dato  un  canale  artefatto  con  qualunque  JìimativcL 
pendenza , le  cui  acque  naturalmente  in  ogni  tempo  fluen- 
ti dehban  dividerfi  egualmente  a due  partecipanti  ; fi  do- 
manda determinare  fulla  foglia  del  Partitore  il  punto 
della  divifione  perenne;  e fui  fondo  di  ejjh  la  linea  cen- 
trale del  partimento . 


Ponghiamo  il  canale  artefatto  , già  regolato  ( 212  pre« 

ced.  ) ficcome  dicemmo  infino  al  partitore  , e ponghiamo  an- 
cora coftrutto  ( §.  214  preced.  ) il  fondo  colla  foglia  delTedifi- 
ciò  idraulico  CF  nel  luogo  opportuno  alla  divifione  , e condot- 
ta. Sia  per  efemplo  la  larghezza  del  regolatore  once  48,6  l’ac- 
qua corrente  di  altezza  viva  once  6 . Si  ricerchi  ( Lib.  7 §. 
132  e feg.  ) cogli  fperimenti , col  canone  fondamentale  , e col 
calcolo  Io  fpazio  della  media  velocità  della  fezione  nel  luogo 
CD  della  divifione  in  un  minuto  fecondo  orario  di  tempo  ( e 
quella  fia  per  elemj>Io  in  once  24):  e perchè  la  divifione  efler  dee 
in  due  eguali  parti , ognuna  delle  quali  al  tutto  ftà  come  1:2; 
perciò  le  quantità  delle  acque  divife  faranno  al  tutto  nella  fieffa 
ragione  . 

Immaginiamo  ( Lib.  7 §.  ór  , ^2  , Ò3  ) fifTe  le  tre  fezioni 
fluenti  , che  giuda  le  pofizioni  fono  di  bafe  diverfe  , di  altezze 
eguali,  e di  velocità  medie  uniformi;  la  prima  del  dato  canale 
regolato  nel  luogo  della  divifione  CD , da  cui  fi  fcarica  nel  dato 
tempo  una  quantità  di  acqua  , e le  altre  due  CG  , GD  fra  di  effe 
eguali  nel  luogo  medefimo  , che  fcaricar  debbono  nel  tempo  ftef- 
fo  l’acqua  medefima  egualmente  divifa  : in  tal  cafo  eflendo  le  fe- 
zioni nel  luogo  della  difeorrenza  CD  , e le  quantità  dividenti  iL 
tutto,  pev  ipote/ì  ^ al  tutto  come  2 : i ; in  confeguenza  ( Lib.  7 
§.  31  , e 58  ) le  quantità  iflefle  fi  fcaricheranno  nel  tempo  mede- 
fimo  colle  uniformi  velocità  medie,  in  ragion  delle  fezioni  : e 
perchè  fi  pofero  le  fezioni  di  bali  eguali  , ed  egualmente  alte  ,* 
perciò  ( Lib.  7 42  J le  quantità  medefinie  fono  in  ragion  del- 

le bafi  ; cioè  a dire,  come  2:1.  Quindi  ne  fegue  , che  ficcome 
ftà  la  ragion  di  2 : i ; così  trovafi  la  ragion  delle  quantità  delle 
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acqiie  fluenti  nel  dato  tempo  , c delle  bafi  delle  fezloni  veloci  J 
per  cui  avremo,  come  2:  i 48:  24  , che  ci  determina  la 
baie  di  ogni  fezione  particolare,  ed  il  punto  G del  partimento, 
dal  quale  ( Lib.  7 2ip  , c 220  ) incamminar  deefi  la  linea 
centrale  GH  Tempre  paralella  alla  larghezza  del  partitore  , infi- 
no al  termine  della  fua  lunghezza.  Che  E.  da  F. 

§.  224.  C O R O L L. 

Datalchè  ( 221  preced.  ) fe  attorno  alla  prefiffa  linea 

centrale  di  direzione  vi  farà  coordinata  la  groflezza  del  parti- 
mento  , e le  fponde  del  partitore  fi  regoleranno  nel  modo  fteflb; 
in  confeguenza  rimangon  prefiflTe  le  bali  delle  divifioni  , ed  i 
partimenti  che  le  dirigono  a feconda  delle  date  ragioni  ( 

223  preced.  ),  a benefizio  degl’ intereflati  sfruttatori. 

225.  P R O P O S. 

Dato  un  canale  che  mena  un  tal  corpo  di  acqua 
a luoghi  inferiori  , fe  vogliafi  perpetuamente  dividere  a 
quattro  partecipanti , i quali  ne  convengano  fra  di  effo- 
loro  ^ 0 col  concedente  ^ la  partizione  perenne  negli  fla- 
ti naturali , e talmente , che  il  primo  ne  abbia  con  atto 
fuccejfivo  cinque  dodi  cefi  me  parti  , il  fecondo  una  terza 
parte  , V altro  una  fefta  , e al  concedente  ne  rimanga 
una  dodicefìma  del  tutto  naturalmente  in  ogni  tempo  fluen- 
te ; fi  domanda  determinar  le  bafi  delle  fezioni  diverfe\ 
i punti  delle  parti-gjoni  perpetue  ; e le  quantità  delì  ac- 
qua corrifpondente  a ciafcheduno  giujla  le  date  ragioni . 

Ponghiamo  le  cofe  tutte  , ficcome  nella  precedente  Propof. 
dicemmo  , e la  quantità  dell’acqua  difaminata  nel  tempo  dato  in  once 
cube  dpi 2'  in  feguito  avremo, per  Juppofi^tone  ragioni  corri- 
fpondenti  agl’ intereffati  sfruttatori,  come  12:  5 ; come  3:1, 
come  6:  i , e finalmente  come  12:  i . Or  ciò  pollo  , per  le 
Cole  dìmojìrate  , ( zzq  preced.  ) coll’  efercizio  della  regola 

de’  tre  diremo  12:  5 ::  48:  20  , che  è la  bafe  della  prima 
divifione;  indi  3:  i 48:  16  , che  è la  bafe  della  feconda 
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divifione;  indi  <5  : i : : 48 : 8 , che  è la  bafe  della  terza  di 
vifione;  e finalmente  diremo  come  12:  i : : 48  : 4 , che  è la 
bafe  della  quarta  divifìone;le  quali  tutte  in  una  fomma  raccol- 
te, eguagliano  la  data  larghezza  intera  delle  once  48  . Quindi 
in  feguito  adattando  quelle  bafi  fulla  foglia  del.  partitore  CD 
nel  luogo  della  divifione , i punti  d’ interfecazione  G,  .G,  G pre- 
figgono i vertici  delle  felle  de’partimenti , ofiia  delle  divifìoni  , 
e tra  di  efli  le  fezioni  uniformemente  alte,  e veloci  j col  rn^z- 
20  delle  quali  ( Lib.  7 <5o  ) elfendo  il  corpo  intero  dell’ 

acqua  fluente  , per nel  dato  tempo  in  once  cube  <5piz, 
la  prima  partizione,  per  le  cofe  fpiegate,  ne  fcarica  once  2880, 
la  feconda  once  2304,  la  terza  once  1152,  e la  quarta  once  57^, 
nel  tempo  medefimo,  tutte  corrifpondenti  alle  date  ragioni,  che 
fommate  infieme  eguagliano  il  tutto  dato.  Che  E.  da  F. 

§.  %i6.  C O R O L L. 

Sicché  in  ogni  cafo  di  doverfi  dividere  in  un  determinato 
tempo  , e aflegnare  un  corpo  di  acqua  perennemente  fluente  in 
qualunque  llagione , per  qualfivoglia  canale  a piti  interelfati  con 
atto  perpetuo;  colle  regole  generali  fopra  dimoftrate  , fe  ne  ot- 
tiene r effetto  ; e col  mezzo  di  effe  la  divifione  eguaglia  le  ra- 
gioni, colle  quali  i confocj  partecipar  debbono  delle  acque  tutte 
naturalmente  difeorrenti  per  l’ alveo  infino  al  partitore  ; indi 
col  mezzo  di  e(To  infino  a’  canali  ; e finalmente  per  gli  canali 
diverfivi  ai  luoghi  determinati . 

§.  227.  C O R O L L. 

Da  quanto  dicemmo  è chiaro  f 223  preced.  ) , che  l’ac- 
qua  tutta  introdotta  dalla  comun  fezione  del  canale^ in  quelle 
del  partitore,  già  riabilito  a norma  delle  date  ragioni  nel  luogo 
della  foglia  : liccome  elleno  fi  anderanno  riftringendo  tra  delle 
tefle  de’partimenti,  infino  ad  incontrare  , e continuare  le  totali 
groffezze  di  efli  • così  ( Lib.  71^.  Ó5  , e dó  ) anche  a propor- 
zione fi  accrefeeranno  le  loro  velocità  mezzane,  onde  nel  tempo 
medefimo  fcaricheranno  eguali  quantità  di  acque  giufla  le  date 
ragioni  ne’  canali  diverfivi  degli  sfruttatori  a’  loro  fini . 


1 O 2 


L'thyiL  Ijiìtuxjoni 


§.  2z8.  osserva  Z. 

Sulle  acque  perenni  che  foglionji  ripartire  non  me» 
no  a feconda  del  naturale  lor  difeorrimento  , 
che  colle  mifure  , o forme  prejiffe  dagli 
Jìatuti  . 

Le  acque  perenni  pofibnfi  perpetuamente  ripartire , concede- 
re , e affegnare  , non  meno  per  quelle  quantità  naturali  che  iti 
ogni  fìagione  difeorrer  poflbno  per  un  fiume,  o canale , ma  ben 
acconciamente  per  le  quantità  di  mifure  certe  in  once  comuni , 
o in  forme  derivatorie  a norma  delle  cofiumanze  diverfe  fra  le 
Comunità  ricevute . Per  le  prime  già  dimoftrammo  nelle  fcritte 
Propof.  generali  il  modo  di  menarle  all’  effetto  col  mezzo  de* 
partitori  idraulici  * ed  in  effe  i partecipanti  con  perpetuo  dritto 
fono  efpofti  al^  dapno  , e all’  utile  delle  quantità  naturalmente 
derivabili  dall’  alveo  regolato , per  cui  niuno  de’  confocj  , fotto 
qualunque  afpetto  , potrà  mai  alterarne  il  modo  , e lo  flato  da 
quello  convenuto , e prefifib  nel  tempo,  della  divifione , conceffio» 
ne.,  e affegnazione  ; ficcome  in  avanti  offerveremo. 

§.  22^. 

• Per  le  altre  poi  che  alTegnar  poffonfi , e foglionfi  con  mifure 
certe  di  palmi  cubi,  once  cube,  ec.  in  un  dato  tempo  ; quelle 
fi  ftabilifcono  talvolta  colle  lezioni  aperte  , e tal’altra  con  de’lu- 
mi  corrifpondenti  alle  acquillate  ragioni,  o ne’ lati,  o alle  tefte 
de’  canali  , e più  regolarmente  ne’  caftelli  di  diftribuzione  . Per 
effe  i concedenti  fon  perpetuamente  tenuti  mantenerne  la  ftelfa 
uniforme  derivazione  in  ogni  ftagione  a benefizio  de’conceflìona- 
rj , per  cui  tali  meno  giudiziofe  alfegnazioni  ( che  fon  1’  origi- 
ne , e il  fofiegno  d’  indefiniti  piati , e confumazioni  di  averi  de’ 
Popoli)  fi  prefiggono  colle  dottrine  , e pratiche  da  noi  fpiegate 
ne’  Gap.  2°  , e del  prefente  Libro  j alle  quali  , per  non  mol- 
tiplicar le  cofe  medefirne , rimandiamo  l’ ornatiflìmo  Leggitore  . 

2qo. 

Nell’atto  ftelTo  però  dobbiamo  riflettere  ( Lib.  7 §.202  ), 

che 
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che  fall  ooftcel^oni  di  acque  in-  mifure  certe  , perennemente  de- 
rivabili da’  Canali  artefatti  , non  dovrebbonfi  giammai  ftabilire 
fucceffivamente  fluenti  da’  canali  medefimi  ; ma  da’  recipienti  , 
o cartelli  dertinati  a ricever  prima  le  acque  perenni  del  canale  , 
per  ivi  ritenerle  conformate  a'd  una  coftante  altezza  continua 
per  ógni  rtag'ione,  e da  quefte  macchine,  in  feguitò  / fafìé  der,i- 
vare  rie’  lumi  delle  conCeflìoni , già  fperimentati , a fecónda  del- 
le ragioni  acquirtate  col  perpetuo  dritto;  onde  l’acqua  fu|)é'rfìua 
ne’  tempi-  di  abbondanza,  con  arte  architettonica  lì  rimetta  ;ncÀ 
luògo  opportuno  del  continuato  canale  a vantaggio  del  coVice. 
dente  , fenza  minima  lefione  del  conceflìonario . 

231.  A V V E R T. 

Varie  quiftioni  legalidrauliche  fi  fanno  , e far  fi  poffbno 
in  ambidue  i divifati  cafi  , che  variar  fogliono  il  modo  , e lo 
fiato  convenuti  negli  atti  delle  concefiioni  , e aflegnazioni  . 
Lungo  farebbe  il  dettaglio  di  effe  nelle  precife  diverfità  ; e ci 
contentiamo  foltanto  ad  iftruzione  qui  oflervarne  le  più  generali 
per  lo  avviamento  degli  Sfudiofi  . 

^.232.  OSSERVA  Z.  Legalìdraulica 
Sopra  del  modo  , e flato  de  canali  , e delle  acque 
che  per  efji  conduconfl  inflno  d Partitori  ; in 
dove  F acqua  perenne  mutando  la  polizia- 
ne , Jì  determina  in  modo  , e flato 
diverjo  per  lo  dritto  acqu  fla- 
to dd  partecipanti . 

Altrove  dicemmo  ( Lib.  2 §.  I2<?,  e feg.  ),  altra  efler  la 
fervitù  prediale  degli  acquidotti  , ed  altro  eflere  il  dritto  dì 
concedere,  e derivare  le  acque  per  erti  difeorrenti  a’  luoghi  In- 
feriori. La- prima  , cioè  il  poter  condurre  con  fiftema  legalidrau- 
lico  un  corpo  di  acqua  fluente  fopra  de’  terreni  alieni  , è per 
dritto  delle  Genti  ( Leg.  ii  §.  pyo  parte  D.  de  feyvhut.  ) di 
natura  indivifibile  : ma  il  fecondo  per  lo  dritto  medefimo  ( L. 
5.  Vìa  ufus  Jevvìtutum  D.  Ifi.  tit.  ) è di  natura  divifibile  , a 
cagion  che  può  dirfi  per  legge  di  Natura  maggiore  e minore 
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ofg'i  atti  diverfì  , non  men  naturali  in  ogni  ftaglone  , che  per 
le  partizioni  fotto  date  ragioni,  o mifure  tra  de’  conceflionarj , 
td  i concedenti . 

Quindi  ofTerviamo  nel  modo  di  concedere  , e divifamente 
affegnare  le  acque  correnti  perpetue  da  un  dato  canale  col  par- 
titore ( 2z8  prcced.  ):  che  fe  nel  contratto  tra  degl’  interef- 

fati,  e concedente  fu  ftabilito,  doverfi  generalmente  partire  fot- 
to date  ragioni , 1'  acqua  naturalmente  fluente  in  ogni  tempo  per  la 
canale,  0 fiume in  confeguenza  del  difpofto  nel  dritto  comune 
( L.8  In  concedendo  , e nelle  due  leggi  feguenti  D.  De  acqua 
pluvia  atcen.  ) , dopo  del  contratto  , il  concedente  medefimo  non 
può  nè  dee  , fenza  il  confentimento  de’  confocj  sfruttatori  , ad 
altri  concedere  fotto  qualfivoglia  titolo  1’  acqua  difcorrente 
da’  capì,  quantunque  abbondantiflima  , per  tutto  il  tratto  del 
canale  , o fiume  infino  al  partitore  . A cagion  che  la  nuova 
concefifione  introdurrebbe  nel  dritto  di  condurre  ( §.  232  pre- 
ced.  ) r acqua  naturalmente  fluente  un  nuovo  flato  nelle  azioni, 
e una  nuova  fervitù  , nociva  alle  prime  , cioè  , minorante  la 
quantità  naturale  dell’acqua  corrente  ne’  varj  tempi*  ed  in  con- 
feguenza di  danno  , e pregiudizio  allo  flabilito  col  patto  . E 
queflo  fi  è quello  , che  intender  volle  1’  Imperador  Giujiiniano 
nella  L.4.  *Aquam  C.  De  fervitut.  & aqua. 

r 

In  oltre  fe  fu  prefifla  la  divifione  in  quantità  di  mifure  cer- 
te ad  ogni  conceflionario  , per  cui  il  concedente  è tenuto  ( 
229  preced.  ) alla  perenne  confluenza  delle  ftabilite  quantità  : 
le  l’acqua  difcorrente  per  lo  canale  da’ fuoi  capi , farà  lufficien- 
te  per  tutt’  i partecipanti , e ne  foprabbondi  o ne’  capi  , o nell’ 
alveo*  in  tali  cafi  ( Lib.7  ^.232  ) per  eflere  il  corpo  dell’ac- 
qua  divifibile,  giufla  il  difpoflo  dal  dritto  comune  ( L.  2 7* 

^qu/eduM.  D.  De  fervit,  rufì.  pned.  ),  e L.4  Lucio  Tìtio  D.  De 
aqua  quotici.  & tsfìi-oa  ],  potrà  il  concedente  ad  altri  concedere 
la  loprabbondante , in  qualunque  modo  , che  ei  voglia  , fenza 
che  però  rimanga  punto  impedito,  o altrimenti  diflurbato  l’ufo 
delle  prime  conceflìoni  , giufla  le  aflègnate  quantità  perpetue  a 
nórma  dello  flatuto . 
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^.2^5.  C O R O L L. 

•E  da  ciò  è mamtefto , che  fé  qualunque  nuova  conccfllone, 
tìlivifione  , o affegnazione  promeira  dal  concedente  ad  altri  sfrut- 
tatori , lenza  l’ intervento  de’  poziori  , ( §.  234  preced.  ) rii’ul- 
tafie  col  modo  , o nello  ftato  nociva  alle  prime  ftabilite  • in 
confeguenza  non  deelene  , per  dritto  comune^  ( L.  14.  Per  quem 
D.  De  fervit.  rufl'tc.  pnedior.  , e L.  12  Per  fundurn  D.  ift.  tlt.  ) 
permettere  refeguimento : a cagion  che  farebbe  lo  ftefib,  che  ri- 
trarre le  non  direttamente,  almen  indirettamente  , le  prime  con- 
ceflìoni  ; cofa  che  come  lefiva  del  dritto,  non  fi  può,  nò  fi  deve 
deguire . 

C O RjOLL. 

E per  le  ragioni  medefime  , fc  't^'canale,  o il  fiume  dal  capo 
al  partitore  fia  comune  a piu  partecipanti  , ed  indi  nel  partito- 
re , e dopo  di  eflb  fia  in  piu  canali  feparatamente  condotta 
l’acqua  intera  al  vantaggio  di  ognuno  ; a niun  di  efìfi  è lecito 
nel  canale  , o nel  fiume  imporre  fervitù  di  forte  alcuna  avanti 
del  partitore  ; ne  concederne  derivazione  di  qualche  parte  dell’ 
acqua,  fenza  Tintelligenza,  e confentimento  de’confocj  : ed  allor- 
ché un  di  dii  di  foppiatto  vi  coflituifca  , o vi  abbia  cofiituito 
nuova  fervitù  * quefta  o fi  dee  aflblutamente  togliere  , o rima- 
ner dee  a’  danni  del  concedente,  fenza  del  minimo  pregiudizio 
degli  altri  sfruttatori. 

257.  C O R O ’L  L. 

Datalchè , nell’  atto  medefimo  che  farà  entrata  1’  acqua  ne- 
gli acquidotti  diverfìvi  degl’ intereflati  , per  ufarla  ciafcuno  colla 
ragion  convenuta  • fui  fatto  fteffo  il  corpo  fluente  con  pieno 
dritto  proprio  diventa  del  partecipante  , e può  quelli  legittima- 
mente  dal  fuo  particolare  acquidotto  ( L.  i §.  Illud  autem  D. 
De  aqua  quot.  C&*  aftiva  ) ad  altri  concederla,  fenza  pregiudizio 
però  nè  de’confocj  sfruttatori  nel  partitore  , nè  dello  flato  del 
canal  fuperiore. 


§'238. 
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238.  P R O P O S. 

he  divifiom  , e ajfcgnazioni  delle  ac^iue  perenni  , 
concedute  col  mezzo  de'  partitori  perpetui  , dehbonfi  efe~ 
guire  né  tempi  ejìivi  legai  idraulici  ^ affinchè  riefeano  cor^ 
rifpondeiiti  ai  premeditati  Jini  . 

Egli  è fuor  di  controverfia  , ciocché  rimati  colla  fperìenza 
continua  dinaoflrato  full’  accrefeimento  , e decrefeimento  delle 
acque  correnti,  che  in  ogni  tempo  dell’anno  civile,  o comune 
per  le  diverfe  circoflanze  de’  luoghi  , e delle  ftagioni  offervanfi 
non  meno  nello  ftato  di  rigore  , che  in  quello  di  fearfezza  , fra  de’qua- 
li  fi  ravvila  quello  coacervabile  , in  cui  regolar  debbotvfi  le  divifioni, 
e affegnazioni  delle  acque  correnti*  affinchè  benanche  nella  irre- 
golarità delle  contingenze  , e delle  circoftanze  le  partizioni  fien  & 
effe  corrifpondenti , fotto  le  leggi  m-edcfime,  colie  quali  gl’inte- 
reffati  con  dritto  acquiffarono  . Q^uefte  naturali  viciffirudini,  de- 
dotte dalle  leggi  dell’ordine  univerfale  , neceffiriamente  in  Ar- 
chitettura idraulica  ci  determinano  a diffinguere  nella  diverfiti 
degli  flati  due  univerfah  modi  , dal  dritto  comune  ben  acconcia- 
mente prefiffi  ( L.  1 Is  autem  D.  ns  quid  in  flumine  publtc.):, 
il  primo  nello  flato  di  naturai  rigore,  che  offerviamo  ne’ tempi 
d’inverno,  allorché  le  acque  ( Lib-  2 1(54,  ^<^5  ) con- 

tenute tra  delle  ripe  degli  alvei  ( mentre  formontando  le  ripe, 
quel  maffimo  rigore  eccedente  fi  è 1’  Inondazione  de’  terreni  ) • e 
il  fecondo  nello  flato  5i  naturai  fcarfezza  , che  vediamo  ne’tem- 
pi  tftivi , e piu  fenfibilmente  ne’ tempi  autunnali. 

Fra  di  quelli  dalla  Natura  , e dalle  leggi  medefime  abbia- 
mo, effer  il  piu  certo  flato  , e quafi  indubitabile  quello  , che 
nel  tempo  eflivo  ed  autunnale  dell’anno  Equinoziale  naturalmen- 
te l’acqi>a  corrente  ci  manifeflat  e perchè  le  divifioni,  e le  af- 
fegnazioni  delle  acque  naturalmente  fluenti  f Lib.y  ^ zop  ) fa** 
debbonfi  ne’tempi  opportuni , onde  la  caufa  rimanga  fempre  ragio- 
nevole coir  effetto  fucceffivo  per  1’  adempimento  del  fine  * che 
fono  i piu  certi , al  piu  poffibile  , per  le  naturali  contingenze, e circo- 
ffanze  ; perciò  rifeontrandofi  nc’tempi  efiivi  legali  le  più  naturali 
uniformità  ne’ difeorrimenti , in  quelli  per  ifperienza,  e per  leg- 
ge comune  fi  fanno  le  difamine,  le  divifioni  , e k.  afiegnazioni 

giu- 
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giufla  gl»  acquiftati  dritti.  Che  E . da  D. 

§.  237.  C O R O L L. 

Q.  indi  rimanendo  determinato  col  dritto  comune  ( L. 
prim.  (sjìatem  incipere  D.  De  aqua  quot.  & aftìva  ) , che  il 
tempo  legalidraulico  eftivo  computar  debbafi  dall’  equinozio  in- 
vernile all’equinozio  autunnale^  in  confeguenza  le  divifioni , e af- 
fegnazioni  delle  acque  perenni , col  mezzo  de’  partitori  perpetui, 
fi  el'eguono  ( Lib.  2.  §.  77  } in  quello  tempo  dell’  anno  EquU 
«oziale . 

%.  240.  G O R O L L. 

E combinando  le  cofe  medelime  colle  leggi  ( L,  l §.  Is 
autem  D.  iVt?  quid  in  flum.  pubi,  ) , avvifiamo  in  Architettura 
•idraulica,  che  dovendofi  conofcere,  difaminare  , e mifurare  un 
corpo  di  acqua  fluente  , per  indi  concederfi  , e aflegnarfi  agli 
sfruttatori  a feconda  delle  prefifle  ragioni  * tutti  quegli  fperi- 
menti  , ed  operazioni  idrauliche  che  precedono  alle  convenute 
derivazioni  , aflegnazioni  , e condotte,  col  mezzo  de’  partitori , 
debbonfi  formare  nell’  efià  precedente  a quella  della  divifione  , 
derivazione  , e affegnazione  , ec. 

241.  OSSERVA  Z. 

Sopra  de  rifacimenti , e purgazioni  de  partitori^  c 
de'  canali  artifciofi  prima  che  V acqua  entri 
nel  partitore  , e dopo  che  dal  medejìmo 
fia  entrata  negli  acquidottl  diverfi 
de'  partecipanti . 

Dal  dritto  comune  abbiamo  (L.i  purgandl  D.  De  rtvìs), 
c noi  con  Ulpiano  oflervammo  ( Lib.  2 , e feguenti  ) la 

differenza  legalidraulica , che  neceffariamentc  ritrovafi , tra  de’ ri- 
facimenti delle  parti  degli  alvei  de’flumi,  e rivi,  e tra  de*  pur- 
gamenti di  efli  dalle  temporanee  impedienti  Mrcoftanze  , on- 
de r acqua  confluente  con  fucc^lfione  polTafi  menar  libera  a’  luo- 
ghi inferiori.  Da  quello  dunquè,e  da  quanto  rimane  con  faviez- 
za  prefìlfo  nel  dritto  comune  , generalmente  argumentando , olTer- 

O a via- 
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viatno,  che  fe  ( L.  3 Unde  ho:  autem  D,  De  itiney.  aSuq, 
priva:,  ) 1 acqua  difcorrente  da  un  canale  fia  fiata  interamente  , 
nelle  fue  naturali  vicilfitudini  fotto  date  ragiani,  ad  altri  conce- 
duta , e affegnata  col  mezzo  del  partitore;  i rifacimenti  , e i 
purgamenti  del  canale,  dal  capo  al  partitore  , debbonfi  afToluta- 
jnente  regolare  colle  leggi  del  contratto  del  tempo  medefimo . Ma 
fe  non  fuvvi,con  patto,  riabilito  il  modo  di  menare  alTeffetto  i 
rifacimenti  , e i purgamenti  ; in  tal  cafo  il  dritto  di  rifare  giu- 
fta  la  prima  forma,  e di  purgare  gli  acquidotti  diverfr  , fi  ap- 
partiene agli  sfruttatori  dell’  acqua  conente  che  acquifiaronvi  le 
azioni  : datalchè  , per  le  coje  dimojìrate  , dal  partitore  in  avanti 
ogni  partecipante  è tenuto  al  'rifacimento,  e alla  purgazione  del 
proprio  acquidotto;  e tutti  in  comune  , a feconda  delle  ragioni 
colle  quali  sfruttano  le  acque  concedute  , alle  rifazioni  , e pui> 
gamenti  dell’  edificio  del  partitore  , e dei  canale  dal  partitore 
al  capo  . Se  però  non  li  trova  altrimenti  convenuto  col  conce- 
dente, e tra  de’ confocj  ; per  le  quali  cofe  (ripetiamo)  deefi  af- 
folutamente  fiare  alla  legge  del  contratto  del  tempo  delli  concef*- 
fione  , e partizione  ; ec.. 

§.  242.  CO  R'  O'  L L. 

Quindi  dalle  cofe  medefime  è manifefio , che  fe  talun  con- 
cedente dal  fuo  canale  ne  abbia  derivato  qualche  parte  del  cor- 
per.  fluente  , fotto  qualunque  afpetto  , al  vantaggio  di  altri  sfrutta- 
tori rimanendo  a benefizio  del  concedente  il  dippiù  del  corpo 
difcorrente  nelle  fue  naturali  viciflitudini  il  fuccoacelTionario , 
perchè  non  ha  parte  nella  prima  azione  , non  è tenuto  al  rifaci- 
mento, nè  alla  purgazione  del  canale  dal  capo  infino  al  partito- 
re , ma  ben  il  concedente  particolare  , che  nella  divifata  forma 
la  tale  acqua  fucconcedette . 

§.  24g^.  C O R O L L. 

Ed  ali’ incontra  entrata  l’acqua  nel  partitore  i conceffiona- 
r) , e concedente  fono  obbligati  a’ rifacimenti,  e alle  purgazioni  dell 
edificio,  ficcome  dicemmo  ; ma  nella  continuazion  degli  acqui- 
dotti  divei'fivt,  ciafeun  partecipante  è tenuto  alle  cofe  medefime 
nel  fuo  alveo,  nel  quale  vi  ha  l’intero  acquiflato  dritto  , lenza 
punto  alterare  il  modo,  e lo  flato  de’  medelimi  , e del  corpo 
naturalmente,  e liberamente  fluente , giufla  la  prima  conceflìone. 
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divifione,  e afìTegnazione  • affinchè  non  fia  inferito  il  mìnimo 
danno  al  canal  l'upsriore , allViificio  idraulico,  e alla  conforma- 
aione  dell’ acq^ja  intera,  e divifa  . 


C A P-  VI. 

Delle  divifioni  temporanee  delle  acque 
correnti,  e del  modo  di  regolarne 
le  partizioni  a benefizio  de- 
gli sfruttatori. 

§.  244.  A V V E R T. 

I*e  divifìonì  temporanee  delle  acque  correnti  altro  non  fo-' 
no,  o eflfer  fogliono  , che  diflribuzloni  di  un  corpo  di  acqua 
fluente  quotidiano,  o eflivo  in  quantità  di  tempi  periodici  • odia 
queir  affignazione  temporanea  di  una  quantità  difcorrente  certa , 
o incerta  di  acqua  per  lo  fpazio  di-  giorni  , ore , ec.  • affin  di 
avvalerfene  fotto  le  date  ragioni  quegl’  intereflati  , che  ne 
acquiflarono  colle  conceffioni  il  temporaneo  dritto  di  condur- 
le, e sfruttarle  . Quelle  regolari  alfegnazioni  temporanee , perchè  In 
più  modi  foglionfi  ftahilire  fra  de’  concedenti  , e conceffionarj  ‘ 
perciò  qui  generalmente  l’ olferviamo , per  indi  additarne  le  pra- 
tiche univerfali 

24^.  O S S E R V A Z. 

Sul  modo-  di  dividere  temporaneamente  le  acque 

correnti  ,■ 

In.  molti  cali  fuol  divlderft  in  ragion  di'  tempi  periodici 
un-  tal  eprpo' di-, acqua  naturalmente  corrente  pec  Un  canale  arti* 

• < wwqjg'l  C'i.o  ^ 6» 
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^iciofo  , t avvalerfenc  gli  sfruttatori  a feconda  delle  convenute 
ragioni , derivandolo  in  canali  aperti  j onde  interamente  ufare 
del  corpo  fluente  nel  corrimento  di  que’tempi,  già  colle  conven- 
zioni prefi 'fi . In  quefH  cafi  ; perchè  1’  intera  acqua  fenza  deter- 
minazione pofitiva  della  fua  quantità  , paffa  nell’intero  dominio  di 
ogni  sfruttatore,  a feconda  delle  ragioni  de’tempi  convenute  col 
concedente,  o pur  ftabilite  tra  de’ confocj  ; perciò  terminato  che 
larà  il  primo  corrimento  de’dati  fpazj  temporanei  , incominciar  ne 
dee  un  fecondo,  ed  indi  un  terzo  , e così,  in  avanti , o perpetua- 
mente  per  tutto  l’anno,  o ne’ tempi  eftivì  , o pur  per  un  dato 
fpazio  di  giorni , di  ore  , ec.  ; e quefte  tali  aflegnazioni  fervir 
fogliono,  o ad  animar  macchine  idrotecniche,  o ne’  tempi  citi- 
vi per  i’  agricoltura . 

§.  24<5. 

Si  danno  altri  cafi  in  Architettura  idraulica  , ne’  quali  un 
corpo  di  acqua  naturalmente  fluente  per  un  canale  artificiofo  a’ 
luoghi  inferiori , nel  tempo  medefimo  del  corrimento  intero  piu 
sfruttatori,  a feconda  delle  convenute  ragioni  , ne  derivino  le 
rate;  datalchè  ognun  di  elfi  neU’afto  medefimo  fi  avva- 
le per  lo  tempo  convenuto  di  quella  parte  dell’  acqua  natural- 
mente fluente,  che  gli  fu  conceduta.  In  quelli  cafi  non  già  l’in- 
tero corpo  difeorrente  paffa  nel  pieno  dominio  de’  partecipanti  , 
a feconda  delle  ragioni  de’ tempi  prefilfi  ne’ giri  temporanei,  ma 
le  parti  concedute  di  cfTo  , nell’  atto  medefimo  , gl’  intcreflati 
derivano  nella  ragione  di  giorni  , ore  , ec.  ; per  cui  anche  in 
quelle  aflegnazioni  è manifello , che  terminato  il  giro  del  primo 
tempo , fé  ne  ricomincia  un  fecondo  , e così  in  avanti  o ne* 
tempi,  o pur  per  un  dato  fpazio  di  giorni,  ec. 

E finalmente  in  altri  cafi  diverfi  fogllonfi  concedere  le  ac- 
que correnti  da’ canali  artefatti  in  quantità  certe  , e in  tempi 
pofitivi;  o per  animar  temporaneamente  mulini  ad  olio,  ed  altre 
macchine  di  ufo  temporaneo;  o per  innaffiar  praterìe,  ortaglie  , 
feminati  ellivi , o altro.  In  quelli,  e fìmili  cafi  le  partizioni , e 
aflegnazioni  regolari  fannofi  con  de’  lumi  quadrilateri  , o circo- 
lari, ne’ tali  luc^hi  jdell’ altezza  viva  delJa-fezÌon  fluente  dell’ac- 
qua , che  corre  per  l’ acquidotto  ; onde  colla  pofizione  opportuna 
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del  lume  mifurato,  e dalla  fpcrienza  confermafo  , fe  ne  fcarichi 
la  conceduta  quantità  temporanea  nel  corrimento  del  tempo  pe- 
liodico folto  le  diverfe  ragioni  convenuta. 

248.  OSSERVA  Z. 

Sul  modo  di  regolare  le  affegnazioni  temporanee 
delle  acque  naturalmente  correnti  da  canali 
artificiosi  , al  vantaggio  degli  sfrut-  ^ 

^ tutori  diverji  . 

Altrove  fu  generalmente  dimoflrato  ( Lib.  7 210  ), 

che  le  acque  correnti  ne’ canali  artificiofi  , affinchè  naturalmente 
confluifeano  a’iuoghi  inferiori , a produrre  un  qualche  vantaggio» 
fo  effetto,  effer  debbono  pienamente  libere  da  qualunque  oraco- 
lo, impediente  non  meno  quella  libertà  , per  legge  dell’  Ordine 
alla  fua  foflanza  prefiffa  , che  quella  regolare,  e corrifpondente  » 
dalla  Scienza  affegnatale,  per  adempierne  il  fine  . Quindi  è ma- 
nifefio  ne’ primi  cali  fopra  offervati  ( 245  preced.  ),  che  do- 

vendofi  a più  partecipanti  dividere  , e affegnare  un  corpo  intero 
di  acqua  naturalmente  difeorrente  per  un  tale  acquidotto  regolato, 
a feconda  delle  ragioni  de’ tempi  convenuti*  neceffariamente,  per 
non  efferfi  preferitta  la  quantità  del  volume  fluente  in  un  deter- 
minato tempo  , ad  ogni  partecipante  ne  fpetta  la  derivazione 
dell’intero  corpo  naturalmente  corrente  ( Lib.  7 212  , e fe» 

guenti  ) col  modo  fleffo  , e nello  flato  medefimo  di  libertà  , 
ne’  canali  privati  , che  nel  comun  canale  artificiofo  dalla  libera 
derivazione  vi  difeorre.  E da  ciò  ne  feguc  , che  le  derivazioni 
concedute  debbono  condurfi  col  mezzo  di  altri  fimili  canali  re- 
golati, Tempre  eguali,  ed  egualmente  polli  ( 215,  2it5  pre- 

ced. ) a’iuoghi  inferiori;  onde  ne  rifulti  l’effetto,  che  la  quan- 
tità dell’acqua  lleffa  paffi  interamente,  per  gji  giri  temporanei, 
agli  ufi  degli  sfruttatori , che  ne  acquiftarono  il  dritto  colle  na- 
turali derivazioni . 

249.  ' 

Quella  determinazione  legalidraqllca  efiga  in  Idragogia  , che 
sieir  andamento  del  comun  canale  regolato  fienvi  intel\ati  ne’ 

luo- 
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luoghi  opportuni  gli  acquidotri  privati  delle  particolari  derivazlo- 
jii  , tutti,  per  iflt tastone  ^ eguali  , limili  , ed  egualmente  pofti 
( 24S  preced.  ) come  il  canal  comune  * in  oltre  efige  ogni 

inteflatura  gl’incili  forniti  di  cateratte  , Tempre  fimili  , ed  egua- 
li  alla  lezione  di  quello,  confìderata  nel  luogo  della  derivazione* 
c finalmente,  che  le  foglie  ( Lib.  j ) derivatorlc  ftien 

perfettamente  ftabiiire,  e al  pari  colle  lineazioni  de’.fondi  de’canali. 

In  oltre  offerviamo , che  nel  medelimo  comun  canale  rego- 
lato, eppreflb  di  ogrri  particolar  derivazione,  vì  fi  adatta  la  ca- 
teratta regolatrice  cogli  ftipiti  incaflrati  nelle  fponde  di  efìTo,  on* 
de  l’acqua  naturalmente  fluente  per  Io  canale,  giunta  alla  cate- 
ratta regolatrice  , flando  quefla  chiufa  , e la  privata  aperta, 
fi  derivi  interamente  libera  nell’  acquidoso  particolare  per 
lo  fpazio  del  convenuto  tempo  ; datalchè  operando  nel  modo 
fieflb  in  tutte  le  derivazioni,  porte  Tuna  dopo  l’altra  , fi  meni 
avanti  Taflegnazione  ad  ogni  confocio , e così  rimangono  adem- 
piuti i prefifli  giri  del  convenuto  tempo  , giufta  T acquirtalo 
dritto . 


250. 

Negli  altri  cafi  ( 24(5  preced.  ) di  doverfi  temporanea- 

tnente  derivare  colle  date  ragioni  di  giorni  , ore  , ec.  le  parti 
concedute  dell’  acqua  naturalmente  corrente  per  lo  canale  artifi- 
^iofo,  nell’atto  medefimo  che  1’  intero  corpo  fi  mena  a’  luoghi 
•inferiori  : dobbiamo  ortervare  in  prima  le  ragioni  delle  acque 
concedute  , le  quali  effendo , per  efemplo  , come  3 : i \ 6:  r ; 
5 : I ec. , fondate  Tulle  conceffioni  di  derivarne  il  terzo  , il  fe- 
fio,  e il  quinto  del  corpo  naturalmente  fluente  j ad  erte  ragio- 
ni ragguagliar  debbonfi  ( Lib.  7 §.  225  , e feguenti  ) le  bart 
delle  lezioni  derivatorie , facendole  efeguire  tutte  fimili,ed  egual- 
mente porte  ne’luoghi,  con  quella  del  comun  canale  regolato  ne* 
luoghi  delle  inteftazionì  * indi  in  ogn’incile,  per  ijìitu^jone,  vi  fi 
adatta  ( 249  preced.  ) Ja  foglia  opportuna  , e la  cateratta  , 

c nel  canal  comune  con  egual  arte  vi  fi  difpone  la  caterafta  re- 
golatrice delle  derivazioni  temporanee  ‘ datalchè  colTcfercizio  di 
erte,  ficcome  dicemmo  , a feconda  delle  date  ragioni  de’  tempi 
convenuti  , ciafeun  partecipante  confegua  la  parte  aflegnata  pec 
lo  tempo  prenflb. 
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251. 

In  punto  all’  ultimo  generai  cafo  { §.  247  preced.  ) di 
doverfi  aflegnare  , c derivare  parti  di  acqua  in  quantità  di  mi- 
fare  certe  , quello  in  Architettura  idraulica  fotto  due  afpetti 
J’oflerviamo;  il  primo  nelle  determinazioni  di  quantità  pofitive 
di  palmi, once,  o altro  cubi,  onde  fìuifcano  effe  a feconda  del. 
le  ragioni  di  tempi,  cioè  di  giorni,  ore , cc.  a più  conccflìona- 
rj  ^ e il  fecondo  nelle  pofizioni  delle  quantità  fuperficiali  delle 
fezioni  derivatorie,  concedute,  e llabilitc  ne*  luoghi  diverlì  dell* 
andamento  del  canal  regolato  fotto  date  altezze,  fempre  che  pe- 
rò le  acque  fluenti  nel  canal  regolato  flien  colle  derivazioni  nel 
modo,  e nello  flato  opportunamente  uniformi  , c relativamente 
fimili  . Quelle  tali  affegnazioni  efeguir  foglionfi  con  de’  lumi 
adattabili  alle  fponde  de’ canali  regolati  , e fi  governano  per  le 
pofizioni,  c forme  colle  dottrine,  e pratiche  medefime  , da  noi 
fcritte  ne’  Gap.  ^ , e 4 di  quello  Libro  * per  cui  a quanto  ivi 
dicemmo,  rimandiamo  l’ornato  Leggitore.  Circa  poi  alle  deriva- 
zioni temporanee  col  le  dare  ragioni,  in  cui  debbono  i lumi  prefif- 
iì  mantenerfi  fluenti  a norma  del  convenuto  cogrintereffati^  egli 
è chiaro  , che  col  folo  aprirli  i lumi  per  Jo  convenuto  corri- 
mento  del  preferitto  tempo  , e col  ferrarfi  terminato  lo  fpazio 
del  tempo  dato,  fe  ne  ottietie  1’  effetto  a fecondifi  delle  date  ra- 
gioni . 

^ ^ 252. 

Da  tutto  ciò  è manìftfto  il  modo , e lo  flato  delle  deriva- 
zioni temporanee  agli  oggetti  politici  del  Pubblico,  e de’Priva-» 
ti  tra  delle  focietà  < che  feilumi  da’quali  erogar  deefi  una  quan- 
tità di  acqua  in  ràifure  pofitive  , per  un  tal  tempo  di  giorni  , 
ore,  ec. , lien  effi  formati  circolari,  e opportunamente  flabili  ne* 
luoghi  , co’  loro  epillomj  corrifpondenti  alla  conceffione  * e quin- 
di coH’aprirfi  le  chiavette  nel  dato  tempo,  ed  indi  ferrarfi  in 
fie , faran  le  acque  a benefizio  de’  concefiionarj  derivate  in  mi- 
fure  pofitive  per  gli  tempi  convenuti  . 

453.  A V V E R T. 

Con  gli  offervati  fcientifici  elementi  fi  formano  tutte  le 
temporanee  derivazioni  poflibili  , ed  univerfalmente  a effi  riferì- 

Tm.llL  p feonfi 
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^confi  tutt’i  cafi,  che  poffonfi  rìfolvere  in  quefta  parte  dell*  Idro- 
metria . Noi  nelle  prefenti  IfUtuzioni  configliando  la  brevità,  a 
fronte  .delle  tante  cofe  cjte  dir  fi  potrebbero  , ci  riduciamo  a 
fcrivcre  le  feguenti  Propof.  generali^  col  mezzo  delle  quali  ogni 
Studiolo  farà  in  iUrada  per  la  rifoluzione  di  qualunque  problema. 

ZS4-  P R O -P  O S. 

T)aio  qualunque  canale  artefatto  , in  cui  /’  acqua 
tutta  naturalmente  fluente  debba  ujfegnarfi  per  lo  giro  di 
giorni  trenta  a dieci  conceJJìónurj\  durante  il  tempo  efli- 
vo  ; fl  domanda  la  quantità  d(l,fempo  corrifpondente  ad 
ogni  sfruttatore  , 

Giuda  le  regole  aritmetiche,  dlvidafi  il  numero  degli  sfrut- 
tatori nella  quantità  del  tempo,  che  coordina  il  giro,  ed  avremo 
che  ciafeun  confocio  derivar  puote  nel  fuo  canale  ( §.  2,45^  , 
250  preced.  ) per  giorni  tre  tutta  racqUa  , liberamente  corrente 
per  lo  canal  comune;  ed  in  confeguenza  te-rminati  i primi  gior- 
ni tre  del  primo  partecipante  temporaneo  , fi  dà  luogo  alla  de- 
rivazione deir  acqua  medefima  nel  fecondo  privato  canale, e così 
de’ fimanenti  infino  a compiere  il  dato  giro  de’  giorni  trenta  ; 
datalcbè  elalfo  il  primo  giro  fe  ne  riprincipia  un  fecondo  , c 
così  fucceflìvamente  per  lo  intero  convenuto  tempo  ellivo  : c 
perchè  i tempi  ertivi  legalidraulici  ( Lib.  7 iiS  ) fi  compu- 
tano dall’equinozio  invernile  all’  equinozio  autunnale  , che  è 
lo  fpazio  di  giorni  i8ò  ; perciò  dividendo'  la  rata  del  giro  per 
l’additato  fpazio , ogni  sfruttatore  ( ^.  ^244^  preced.  ) ha  la  fua 
quantità  intera  di  tempo  in  eiorni  iSv'w’C  Ì4  c minuti  pri- 
mi  40.  Ch«  E.  da  F.’  . 
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§.  aJ5.  P R O P O S. 

Ponghiamo  un  canale  artefatto  , e in  ejfo  un  corpo 
di  acqua  naturalmente  nella  Jua  libertà  finente  , e pon- 
ghiamo ejfere  fiato  .conceduto  interamente  per  lo  fpazio 
di  giorni  po  a quattro  sfruttatori , con  legge  tale  , che 
le  derivazioni  debbano  farfi  a tutti  nel  giro  di  giorni 
15  , e che  il  primo  la  derivi  per  la  metà  del  tempo  ; 
il  fecondo  per  la  quarta  parte il  terzo  per  la  dodicefi- 
ma  parie  ; e il  quarto  per  la  fefia  parte  ; fi  domanda  la 
quantità  del  tempo  corrifpondente  ad  ognuno  .neh  dato 
ro  y e nel  .tutto  de' giorni  po  della  concezione 

Stien  le  cofe  tutte  ficcome  Topra  dicemmo  f 249  , 254 
preced.  ),  onde  ftabile  rimanga  il  modo  , -c  lo  flato  del  canai 
comune  artifiziofo  , € le  inteflature  uniformi  -delle  derivazioni 
particolari  . Porto  dunque  il  dato  dì  giorni  15  per  lo  giro  co- 
mune , e porta  la  quantità  del  tempo,  che  ciafeun  confocio  ab- 
bia acquirtato  nella  derivazione  , psr  pofhdone  avremo  , che  il 
giro  de’ giorni  15  coordinano  ore  comuni  3^0 , e le  determina- 
te quantità  de’  tempi  conceduti  faranno  , come  2:  i , 4 : t , 
II:  I,  6:  I ; colle  quali  ogni  partecipante  derivar  dee-tutta 
l’acqua  naturalmente  fluente  per  lo  eanal  comune! , nel  fuo  canal 
privato . ■ . • 

Per  le  cofe  dimortrate  ( §.'  254  preced.  ) fi  faccia  come 
le  ragioni  fra  di  effe  per  ognuno  degli  sfruttatori , Cosi  il  nume- 
ro delle  ore  qdo  del  giro  intero  al  quarto  proporzionale*  ed  avre- 
mo ne’generati  numeri,  che  al  primo,  colla  ragione  di  2:  i,fc 
gli  appartiene  l’intera  derivazione  dell’  acqua  data  per  ore  co- 
muni 180  * al  fecondo  per  ore  po*  al  terzo  per  dte  30  :j  e al 
quarto  per  ore  do,  le  quali  in  una  raccolte,  fortimano  le  date 
ore  3do:  e perchè  l’intera  conceflion  temporanea  fu  di  giorni  po, 
giufìa  tl  convenuto  ’^  pctcìb^  gìufla  le  regole  aritmetiche  dividendo  i 
giorni  15  nel  tempo  di  concefiTione  po,  avremo  giri  6\  e dell’ 
intero  tempo  medefimo  al  primo  intereffato  ne  fpetta  la  deriva- 
zione per  giorni  45  j al  fecondo  per  giorni  21  7 ; al  terzo  per 

P 2 '^gior- 
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giorni  7 •- j * al  quarto  per  giorni  15  , che  eguagliano  ì gior- 
ni go  della  conceflìone  ► Cbe  E , da  F. 

1^6.  C O R O L L. 

Dalle  fpiegate  cole  è chiaro  , ( fenza  punto  moltiplicar  al- 
tre propofizioni  ) che  fe  qualunque  pofleditor  di-  un  tal  corpo- 
di  acqua  fluente  per  un  acquidotto , conceda  temporaneamente  a 
più  partecipanti  diverfe  parti  di  quello  , fotto  certe  mifure,  in  da- 
ti tempi  , e nell’  atto  medefjmo  che  l’acqua  in  quantità  mag- 
giore dalle  erogazioni  difeorre  per  l’acquidotto  a’  luoghi  inferio- 
ri, per  lo  cui  modo,  e flato  ( Lib.  7 ^48  , e feguenti  ) 

Je  fezioni  erogatorie  fon  fimili  , e fimilmente  porte  con  quell* 
del  canal  regolato  j cioè  a dire  , che  abbiam  le  figure  medefi- 
me  , le  bafi  nelle  date  ragioni,  le  altezze  vive  eguali,  e le  ve- 
locità medie  uniformi  ; in  confeguenza  delle  cofe  dimoflrate  (§. 
preced.  ) fa?an  dilàminate  le  quantità  temporaneamente  conce- 
dute in  palmi,  once,  e minuti  comuni  colf  efercizio  della  Reg, 
de’tre,  dicendoli  ; come  ogni  ragione  diciafeun  partecipante  tro. 
vali  nello  flato-  , cosi  la  quantità  dell’  acqua  difeorrente  in  un 
dato,  tempo-  al  quarto  proporzionale*  ed  avremo  il  corpo  veloce 
dell’acqua  da  erogarfi  in  mifure  pofitive  ^ 

In  oltre  difamineremo  le  quantità  de’  tempi  convenuti  in 
ore,  giorni,  ec.  col  metodo  fleflo  : dappoiché  fe  diremo  , co- 
me le  ragioni  medellme  fon  fra  di  elfe  in  ciafeun  partecipante, 
cosi  trovali  la  quantità  del  tempo  del  giro  intero  al  quarto  pro- 
porzionale j ed  avremo  la  rata  di  tempo  , che  ad  ogn’  inte- 
relTato  fi  appartiene  per  la  derivazione  della  quantità  conceduta 
in  ogni  giro  ; e lo.  fleflo  in  altri  cafi ,,  ec^ 

§.  157.  C O R O L L- 

Datalchè  flando  le  fezloni  tutte  egualmente  veloci  , fotto 
le  date  ragioni  temporaneamente  concedute  in  quantità  polìtive, 
e flando  le  cofe  nel  modo,  e flato  lìccome  dicemmo  :fe  l’altez- 
za viva  comune  nell’atto  delle  derivazioni  non  eguaglialTe  quella 
già  flabilita  o promefla  nel  contratto , onde  perle  minori  fezioni 
limili,  minor  quantità  nel  convenuto  tempo  fe  ne  derivafle  , da 
quella  flabilita  colla  fuperficie  di  effe  uniformemente  veloci  ; 
in  tali  cafi,  permettendolo  le  circo/lan^e  , fi  potrà  l’acqua  fluente 
per  lo  canale  artifiziofo  ( col  coefentimento  di  tutti  gli  sfrutta- 

tOr 
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tori  ) elevarfi  alla  prefifla  comune  altezza  viva  per  confeguirfe- 
nc  r effetto  . Quefto  fpedicnte  fi  efercita  col  contrapporfi  al 
diiiorrimento  comune , nel  corrifpondente  luogo  , un  oftacolo  ; 
cioè  a dire,  un  pezzo  di  cateratta  tra  de’  fuoi  ftipiti  dal  fondo 
del  canale  in  fopra  j di  tale  altezza , tolta  dalla  Iperienza  , che 
ne  elevi  la  difcorrenza  infino  a quell’  altezza  viva  , che  fu  de- 
terminatrice  delle  fezioni  derivatorie  , fotto  le  date  ragioni  di 
quantità  concedute  per  lo  tempo  convenuto  . 

§.  258.  A V V E R T. 

In  cafo  contrario^  che  le  circofianze , il  fatto,  o la  difcor- 
danza  degl’  intereffati  impediffero  la  premefla  difpofizione  dell* 
oftacolo;  il  concedente,  perchè  aflegnò  parti  di  acqua  pofitivc 
derivabili  temporaneamente  , farà  fempre  tenuto  al  proporzionale 
rifacimento  della  minorazione  del  corpo  fluente  , e non  già  ad 
altro  che  pretender  poflano  i conceflionarj  ( purché  altrimenti 
non  fia  flato  convenuto  ) per  lo  dritto  di  derivazione  fotto  mi» 
fure  certe  dalle  fezioni  colle  date  ragioni  di  tempi.  Ed  all’ op- 
pofito  fe  le  conceffìoni  furon  convenute  non  già  in  quantità  dì 
mifure  pofitive  , ma  a feconda  delle  bifogna  de’  conceflionarj  : a 
cagion  che  1’  effetto  corrifponde  , ed  è proporzionale  alle  cau- 
le • il  concedente  in  tali  e fimili  cafi  di  alterazione  di  flato  dal 
convenuto  bifogno  , è Tempre  tenuto  al  proporzionale  tempora- 
neo rifarcimento  de’  danni  de’  non  prodotti  effetti  , mai  Tem- 
pre a proporzion  delle  caufe  , per  lo  non  ufo  feguito  ; per 
le  quali  cofe  ogni  fludiofo  Profeflbre  idraulico  dee  neceffa- 
riamentc  conofeere  d’  appreflò  ,,  ciocché  intendiamo  nella  L. 
6^  Pretta  rerum  D-  leg.  falcici.  , L.  unica  Cod.  De  fentent. 
L.  I , c L.  22.  St  fterìt.  cum  per  vendtt.  D.  De  oSlion.  empt. 
Cy  vewd. , ed  altrove  ancora  , alle  quali  rimandiamo  il  favio  Leggi- 
tore per  non  dilungarci  maggiormente 
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P R O P O S.  ^ 

S^id  da  qualunque  proprietario  temporaneamente  con^ 
.ceduta  l'acqua  intera  , naturalmente  corrente  dal  fuo  ca^ 
naie  regolato  Jotto  .date  ragioni  .a  più  sfruttatori  , ed 
elajfo  qualche  tempo  .^fe  dal  proprietario  medejimo  fi  acqui- 
fajfe  altra  quantità  di  acqua  , .introducendola  nel  canale 
iftejfo  , per  poi  derivarla  , o altrimenti  concederla  a fuo 
vantaggio , prima  di  giugnere  a'  lumi , incili  , o parti- 
tori .delle  conccjfioni  fatte  ; fi  domanda  il  fiflema  da 
ienerfi  per  liquidarne  la  quantità  agumentata  y e il  mo- 
do di  fepararla  fenza  della  minima  offcfa  de  primi  po- 
ziori concejfionarj . 

Supponiamo  giuda  le  fpericnze , e il  calcolo  ( Lib.  7 
123  ),  che  l’acqua  intera  naturalmente  fluente  per  lo  comun 
canale  regolato  , difaminata  in  un  minuto  fecondo  orario  ( Lit). 
7 §.238,  e feguenti  ) nell’ eftà  precedente  a quella  dello  ftabi- 
limento  della  nuova  erogazione,  fiafi  rinvenita  fluire  per  una  fe- 
zionc  di  bafe  once  7,  di  altezza  viva  once  4,  e colla  velocità 
mezzana  di  once  24;  che  prefigge  nel  dato  tempo  la  quantità 
di  palmi  .cubi  72;  e ponghiamo  che  i partecipanti  fien  tre  , c 
le  ragioni  diverfe  .della  lor  partecipazione  xome  2 : i , g : i , 

c 6\  I . 

Supponiamo  in  oltre  , che  il  concedente  abbia  acquidato 
una  quantità  di  acqua  fconofciuta e l’abbia  unita  al  fuo  primo 
volume  fluente;  per  cui  nel  nuovo  dato  formano  unite  altro 
bén  diverfo  corpo  fluente  nel  canal  medefimo  , -che  difami- 
nato  nel  tempo  fleflb  di  un  minuto  fecondo  orario  nel  luogo 
della  futura  derivazione  , fjafi  per  ef;mplo  rinvenito  in  quan- 
tità palmi  cubi  84  . 

•Ciò  podo  , fi  detragga  la  quantità  .obbligata  alle  prime 
conceflìoni  fotto  le  date  ragioni  dalla  nuova  mifura  difamina- 
ta in  palmi  cubi  84  ; ed  avremo  mella  differenza  palmi  cubi 
li  di  acqua  nuovamente  aggiunta  dal  proprietario  nel  canale.. 

Per 
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Per  k cofe  più  volte  dimoftrate  ( Lib.  7 iz^  ) fi  f^c. 
da,  come  il  primo  corpo  fluente  in  quantità  = yz  alla  dille, 
renza  in  quantità  = 12  , così  la  bafe  della  fezìone  del  primo 
corpo  fluente  =:  p al  quarto  proporzione  ^17?  che  è la  ba- 
fe  della  futura  fezione  nel  luogo  della  nuova  derivazione  j ed 
in  confeguenza  1’  acqua  dal  concedente  accrefciuta  fenza  Ja  mi- 
nima ofFela  de’  primi  poziori  sfruttatori  ^ che  acquiftarono  il 
dritto  fui  corpo  fluente  a feconda  dell’  eflà  precedente  • col 
mezzo  della  ricercata  fezione  ne  rimarrà  dal  tutto  feparata  . Che 
E . da  F.. 

zòo.  A V V E R T; 

Avvertiamo  però,  che  tutto  il  dimoftrato,  e fpiegato  nel- 
la precedente  Propofizione  fn  può  efeguire  in  que’  cafi  , che  il 
tutto  , e le  parti  , e le  parti  col  tutto  confervino  nel  determi- 
nato intero  tempo  delle  erogazioni’  un  ifleflb  modo  , ed  uno  fla- 
to medefimo  di  confluenze  luogali  ; in  cafi  contrarj  dlverfifican- 
dofi  le  circoflanze;  faran  mutate  ben  anche  le  Ipiega^e  cofe,  le 
quali  ne’ rapporti  colle  divcrfltà  , ed  a feconda  di  efle  fi  rifolve- 
ranno  colle  ragionate  dottrine  ,,  c pratiche  già  dette  ne’  Libri' 
precedenti 


§.  2^1.  C O R O L L. 

Quindi  ne  fegue  ( §.  257  preced.  ) , che  fe  dopo  formata’ 
la  nuova  derivazione  dell’acqua  , dal  concedente  agumentata  nel 
canal  medefimo  , durante  il  tempo  delle  convenute  derivazioni 
temporanee  per  qualunque  difetto  , o delle  inegualità  per  le  fta- 
gioni  , o per  altre  circoftanze  fi  minoraflTe  1’  altezza  viva  delle 
fezioni  fluenti  , onde  per  effe  nel  dato  tempo  di  un  minuto  fe- 
condo orario  non  fluifle  , ficcome  fluiva  nell’Eflà  precedente  per 
lo  canale  artefatto  , la  prim’acqua  naturalmente  conceduta  ai  tre 
partecipanti  , in  quantità  eguale  a’  palmi  72  in  un  minuto  fe- 
condo di  tempo  r in  tali  cafi  e fimili  il  concedente  dovendo 
mantenere  il  modo,  e lo  flato  naturale  , delle  prime  conceflio- 
Jii,  per  lo  dritto  dagl’ intereflati  acquiflato  ; o dovrà  chiudere  la 
nuova  derivazione  tutta  , onde  rimetterla  nello  flato  di  libertà 
naturale*  o rinferrarla  di  tanto  dal  fondo  in  fopra  , che  l’acqua 
rimanga  fluente  nel  canale  artefatto  , e nelle  fezioni  erogatorie 
in  queU’akezza  medefima,che  fu  nell’atto  delle  prime  concefllo- 
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m {labilità,'  « coll’ atto  dello  fperitnento  prefifla  , ifi  cui  fu  di* 
chiarato  la-fea— quantità  naturale  in  palmi  cubi  yz  nel  determi- 
nato-tempo. Ma  fe  vogliafi  mantenere  aperta  la  nuova  deriva- 
ziptie  a’  danni  de’  poziori  ; conviene  , che  il  Concedente  ri- 
faccia a proporzione  il  danno  a’  primi  Concefliìonarj  apportato, 
o che  potrà  1’  opera  manofatta  apportare . 

§.  z<5a.  A V V E R T, 

Le  concefììoni  , miiure  e alTegnazioni  temporanee  delle 
acque  correnti  fon  generalmente  governate  dalle  medefime  leggi, 
che  quelle  additate  nelle  divifioni  , e derivazioni  perpetue  j per 
cui  a quelle  rimandiamo  l’ornato  Leggitore.  Qui  foltanto  av- 
vertiamo, elTer  lecito  nelle  concefTioni  temporanee  a’  proprietarj 
delle  acque  correnti  per  gli  acquidotti  , in  fòrza  delle  citate 
LL.  z fi  tAquced,  D.  De  Jervit.  rvfl.  pr^d.  ^ e 4 Lu- 
cio Titio  D.  De  aqua  quot.  ^ aji.  poter  eglino  dal  medefuno 
canali,  nel  tempo  medefirao  , e nell’atto  fteflb  concedere,  e af- 
fegnare  temporaneamente  ad  altri  le  acque  fluenti  ; Tempre  che 
nell’  acquidotto  il  volume  corrente  trovali  nel  modo  , e nello 
flato  a tutti  gi’  interellati  fufficiente  , Tempre  .a  norma  del  con- 
venuto, 

l6^. 

In  oltre  avvertiamo  , che  giuda  il  difpodo  nella  L.  I. 
illud  tamen  D.  De  aqua  quot,  & aftiva^  entrata  l’acqua  concedu- 
ta , e temporaneamente  affegnata  o in  tnifure  pofitive  , o 
naturalmente  ad  ogni  sfruttatore  nel  proprio  fuo  canale  ; que- 
fli  ufandola  coll’intero  dritto  , in  ambidue  i cafi  può  ad  altri 
alTegnarla  a fuo  arbitrio,  durante  il  girone  il  tempo  della  coa- 
ceffione  a fuo  benefìzio  fatta, 

164.. 

Molte  , e diverfe  quidioni  legalidrauUche  fi  fanno  nelle 
conceflioni  , e derivazioni  temporanee  delie  acque  fluenti  , pe^ 
le  diverle  circodanze  che  accompagnar  fogliono  tali  azioni  , le 
^ali  forgono  dalla  natura  de’  patti  tra  de’ concedenti , e concef- 
fionarjj  cioè  a dire  , per  efemplo  , fe  1’  acqua  debba  derivarli 
nel  modo,  e dato  medefimo,  che  naturalmente  difeorre,  o può 
difeorrere  in  un  determinato  tempo  per  lo  canale  regolato  . Se 
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le  derivazioni  fien  concedute  in  quantità  'di  volume  fluente  in 
un  dato  tempo,  con  mifure  pofitlve  di  palmi  , once,  e minuti 
cubi,  o pur  in  botti,  barili,  e caraffe,  o pur  altrimenti.  Se  le 
erogazioni  fi  fuffero  prefifle  in  fezioni , o lumi  mifurati  pofitiva- 
^ mente  ne’  luog'hi  in  once  fuperficiali  , fenza  aver  riguardo  a un 
■ determinabile  tempo  per  la  preflezza  o follecìtazione  di  moto 
dell’acqua  che  vi  corre  ( cofa  per  altro  efercitata  dagl’  ignoran- 
ti; e da’faciticci  ambideftri  );  e finalmente  le  le  derivazioni  fi 
conveniffero  a feconda  delle  tali , o tali  bifogna  pofitive  de’  ter- 
reni , macchine  , o altro  degli  sfruttatori , per  cui  dalla  mifura 
de’ terreni  , col  ragguaglio  del  convenuto  ufo  temporaneo,  o dal 
calcolo  delle  neceffarie  forze,  col  confronto  della  caufa  , e dell* 
effetto  rirrarne  la  mifura  in  quantità  dell’  acqua  veloce  -oppor- 
tunamente neceffaria  alla  derivazione... 

% %6-$. 

A tutte  quefte  intereffanti  quiftioni  ne^  càfi  delle  circoflan- 
ze  divelle  j che  dagli  Architetti  idraulici,  coll’efercizio  delle  ge- 
nerali cole  già  fpiegate , opportunamente  fi  rifolvono  , le  favic 
leggi  comuni  han  prefiffo  avvedutilfime  determinazioni  , alle 
quali  per  non  più  dilungarci  rimandiamo  1’  ornato  Leggitore  ; 
affinchè  coll’intelligenza  delle  prudenti  rifpofle  de’  Giureconfulti 
clpreffe  nelle  LL.  35  fape  in  res  D.  de  contr.  empt.  ^ 

L.prim.  poji  menfur.  D.  de  perteuL  & commod.ret  vend.^h.l  D. 
de  a6ìion.  itiìpt.  & uend.^  h./iipttlat.zi.D.de  verb.óbligat.)  colle 
dottrine  , e colle  pratiche  infegnate  , poffano  operare  fenza  di 
minima  ingiuria  degl’  intereffati  . 


FINE  DEL  LIB.  VIL 


I 


\ 


/ 


12^ 


LIBRO  Vili. 


DELL’  INCORRERE  DE’  FIUMI  VARIA- 
BILI;  DEGLI  EFFETTI  CHE  PRODUCE 
A’ FONDI,  E ALLE  RIPE  ; E DEGLI 
EDIFICJ  IDRAGOGICI  CHE  VI  SI 
FANNO  A RENDER  LE  DISCOR- 
RENZE  OPPORTUNAMENTE 
ALVEATE . 


I.  INTRODUZIONE. 

NE’proprj  luoghi  dì  quelle  Iftituzioni  generali  (Lib.r  §.49  ) 
univerfalmente  additammo  la  natura  de’corpi  folidi,e  flui- 
di , per  quanto  manifellanfi  al  noftro  fenforio  . In  punto  a’primi 
organizzati  d’indefinito  novero  di  particelle  coefe,  furon  efli  ri- 
guardati lotto  di  un  tal  volume,  come  una  malfa  unita  e fola; 
per  cui  fpiegandone  le  leggi  de’ movimenti , olfervammo,  e di* 
moflrammo  non  poterli  un  folido  efercitar  nel  moto  femplioe  , 
ec.,  fe  tutte  le  componenti  molecole  del  figurato  volume  non  con- 
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ccj'ifcono  un’impeto  eguale  nel  rnuoverfi  , altrimenti  ( Lib.  r 
ipi,  212  , e feg.  ) per  legge  di  Natura  è pofifivamenfe  ne- 
teflario,  che  fi  fpezzino . Gli  Starici  accordano  a’folidi  un  cer- 
to punto  ( per  così,  dire  ) dentro,  o fuori  della  pelante  mole, 
a lecor.da  della  forma,  fotto  cui  è figurata,  che  denominano  cen- 
tro di  gravità  , in  dove  : a cagion  che  le  componenti  particelle 
vi  confiftono  di  eguali  momenti  all’  attorno  ; in  confeguen2.a 
ivi  li  equilibrano  eflì  nella  determinata  gravità;  o potenza  ine- 
rente , per  delcrivere  da  elfo  lo  fpazio  del  movimento,  e la  li- 
nea di  direzione  . 

I fecondi,  cioè,  nel  cafo  mflyc.,.ìe  acque, furon  definiti,  per 
ifperien^a  ^ ( Lib.  I 50  , e leg.  ) radunamenti  inconnefli  di 
monadi  folide  , rigide,  e sferiche,  dotare  di  fluidità  , ec.  ^ per 
cui  ogni  monada,  molecola  , o particella  per  legge  di  Natura 
è lempre  in  libertà  di  rnuoverfi  da  le  fola  , o colle  altre  a fe- 
conda delle  circoftanze  : e in  fatti  oflèrviamo  , ne’  cafi  diverfi, 
rnuoverfi  tali  particelle  con  celerità , e direzione  varia  dalle  con-^ 
tigue,  non  perchè  non  fia  un  corpo  grave,  onde  obbligato  a fe- 
guire  le  leggi  univerfali  della  gravità  circolcritta  , ma  perchè 
effendo'  nell’  Ordine  immenfo  un  radunamento  di  corpicciuoli 
fluidi  , fempi?e  inconnefli  , e tempre  in  libertà  di’  rnuoverfi  con- 
tingentemente ; in  copfeguenza  non  è.  tra  le  poflibili  cofe  afle- 
gnarvi  un  pofitivo  centro  di  gravità,  mentre  convien  riguardar- 
lo in  ogni  particella  feparatamente,. 

Può  darfi  però  , che  per  l’ effetto  di  varie  poflibill  clrco- 
fìanze , in  cafi  diverfi  accada,  che  un  corpo  di  acqua  feorrente, 
nel  menarli  in  una  determinata  forma  , abbia  rapporto  per  la 
fezion  di  queftà  col  centro  di  gravità  della  figura,  ma  quefl’at- 
to  , per  ifperiev'^a  , può  darfi  in  qualche  dato  tempo  accidental- 
mente, allorché  alcune  parti  de!  fluido'  in  moto  urtando  in  olla- 
coli  reliflenri  , fon  dalle  circoflanze  forzate  a leguiie  il  movi- 
mento delle  altre  contigue. 

Non' è punto  del  noflro  • 1 fl-ituto  cotifiderar  le  conflucrrze  , 
e-  le  refiflenze  delle  acque  in  aflratto  , e così  dar  luogo  a qui- 
flioni  lenza  fine  j ciuè  a dire  , fc'  gl’  inconnefli  elementi  fluidi 
fien  talmente  liberi  dall’azion  dell’Aria  atmosferica  , c talmente 
slegati  , che  o?n’  monada  fi  dillàcclii  dall’altra  fenza  veruna  refiflenza 
contigua:  datalchè,  rapportando  la  cofa  a!  calo  noflro  , rifeon- 
trar  fi.  poteffe,  le  difeorrendo  per  un  fondo  ineguale,  e fcabro., 

tja 
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fra  ruide’,  c indiritfe  fpondc  (ìen  impedite  fol  ^elle  molecole 
c^he  s’incontrano  negli  oracoli'  mentre  le  altre  leguitano  1’  ac- 
celerazione , o il  grado  di  quella  già  acquiftato  nel  giugnere  al 
moto  equabile  . In  Architettura  idraulica  corrvien  difaminar  le 
srque  concretaTTiente  , ne’  rapporti  colle  confluenze  naturali  dal 
noftro  fenlbrio  oflerwbili  ; onde  dedurne  colla  fperienza  le  ra^ 
gionevoli  difamine  delle  caufe  , e degli  effetti  , e tutte  le  rima* 
nenti  lafciarle  alle  penetrazioni  degl’idraulici  da  gabinetto. 


C A F.  L 

Delle  nozioni  fondamentali  del  cor-* 
rimento  de*  fiumi  negli  alvei  , 
dedotte  dalla  feienza  della«^ 
Natura 

Zi  OSSERVA  z: 

Sul  modo  naturale  con  cui  le  particelle  acquee  Jì 
ejercitano  nel'  muovàrji  a luoghi  inferiori . 

Dalla  cotinua- fperienza  fiamo  amtnaeffrati  dì  due  naturali 
azioni , colle  qu^li  le  molecole  , e particelle  di  acqua  fi  eferci- 
tano  nel  menarfi  da  luogo  a luogo.  La  prima  fi  è , che  le  mi- 
nime acquee  ( Lib. 8,  e feg«  ) hanno,  per  legge  ài 
ru  , una  cert’ aderenza  oflìa  attaccamento , con  cui  tengonfi  unite 
infieme  ( Lib.  2 288  , e feg-  ) più  monadi  in  una  moleco- 

la, e più  molecole  in  una  gocciola , ec.,  per  cui  nelle  poflibili 
contingenze,  e fi  unifeono , e colmeggiano  in  forma  di  quali  fe- 
misfere  . Tale  attività  manifeflafi  infino  alla  dimoflrazione  , in 
oflervare  , che  movendofi  una  particella  di  acqua,  quefla  non  fi 
mena  in  avanti  , fenza  che  fien  tirate  in  unione  le  moleco- 
le  contigue:  e all’oppofito  , fe  refterà  impedita  una  parte  del 
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fluido  difcorrente  ; in  confeguenza  vedremo  rimanerne  con  eff» 
impedito  il  movimento  alle  altre  particelle,  che  immediatamen- 
te le  fon  contigue  ; e così  ancora  in  avanti  proporzionalmente  » 
infino  alla  confumazion  dell’azione. 

La  feconda  ci  fi  manifefla  , oflervando  più, e più  particelle 
acquee  già  unite  in  difeorrimento  per  gli  luoghi  inferiori;  cioè  a 
dire,  che  qualunque  capo  di  acqua  menandofi  in  avanti  a ftabilirc 
qualunque  fiume;  il  corpo  fluente  nello  fpanderfi  fui  luogo , e nel 
continuarfi  per  lo  fpazio  a prefiggerne  l’alveo , per  legge  di 
tura  , lo  vediamo  diverfamente  tripartirfi  a feconda  delle  circo- 
ftanze  luogali  . (Quindi  ( Lib.  i i8r  , 182,  184  ) la  par- 
te di  mezzo  del  corrimento,  perchè  fi  muove  in  dirittura  , fem- 
pre  follecitata  dalle  precedenti,  e dalle  contigue  ; vi  prefigge  il  fi- 
lone del  fiume  più,  e più  veloce  delle  due  laterali  nel  confluvio, 
mentre  le  laterali  medefime  fcoftandofi  dall’  andamento  centrale, 
feorrono  inverfo  delle  fponde  , nel  cui  atto  difturbate  dalle  fuc- 
cedenti , e dalle  contigue,  rotano  inverfo  del  capo  . Da  quello 
movimento  quali  circolare  ( preceden.  ) ne  fegue  , giujìa  la 
/perien^a  , un  fucceflivo  incorporamento  col  filone  , per  cui  nel 
continuo  tangente  conflitto  giammai  le  particelle  acquee  conler- 
vano  lo  flato  di  prima,  e il  luogo  medefìmo , ma  fempre  ficco- 
me  la  parte  di  mezzo  tende  a difpanderfi  inverfo  le  fponde,  cosi 
je  laterali  tendono  a rotare,  ed  unirfi  colle  altre;  e quindi  con 
ale  alternativa  tendenza  ben  vediamo  , che  dall’  azione  , a 
^econda  delle  circoflanze  luogali  , i fiumi  che  corrono  in  dirit- 
fura  , in  alvei  di  materie  quafi  omogenee,  fempre  con  un  mo- 
^o  ifleffo  fi  menano  in  avanti  infino  al  termine  de' corrimenti  ; 
d in  diverfità  delle  circoflanze,  negli  alvei  tortuofi,  diverfamen- 
fi  muovono,  e confluviano. 

§.5.  C O R Ò L L. 

Da  ciò,  per  tfperien^a  , è chiaro  ne’difcorrimenti  de’fiuml  ,chefc 
le  particelle  acquee,  nel  menarfi  iri  avanti , incontrano  materie  di 
diverfo  genere  nella  compofizione  dell’alveo  ; l’acqua  corrente  fra 
le  differenti  condizioni  luogali  delle  ripe,  e fondo,  diverfamen- 
te vi  agifee  colla  fua  energìa  a fuperarne  le  refiflenze  difformi  , 
per  cui  cedendo  una  delle  laterali  parti  del  confluvio  alla  mag- 
giore attività  del  filone,  in  confeguenza  ( preced.  ) incorpo- 
randofi  la  più  debole  interamente  con  quello  , fi  dà  luogo  alle 

tor- 
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tortuofità  del  commento  a’  luoghi  inferiori . 

E quindi  è chiaro  ancora  , che  fe  incontranfi  i fiumi  in 
qualunque  oftacolo  , quello  produce  fenfibile  alterazione  alla 
quantità  del  moto  di  piu,  e piu  particelle  del  confluvio;  ed  in 
confeguenza  a render  gradatamente  minore  la  velocità  delle  vici- 
ne,  per  cui  è Tempre  maggiore  nel  modo  la  perdita  dell’attivi- 
tà delle  molecole  pih  approffimate  all’ oftacolo  , che  di  quelle 
pih  lontane  , infino  a che  terminata  la  forza  ; per  cui  la  per- 
dita fu  Tempre  più  infenfibile;  fi  rimettono  a feconda  delle  inal- 
terabili leggi  di  confervazìone  nel  primo  fiato  di  effe  , qualun- 
que egli  fia , o in  dirittura  tortuofo.  Or  ciò  pofto  , dimo- 
ftriamo . 

§.4.  P R O P O S. 

Confluendo  le  acque  negli  alvei  de  fiumi  a feconda 
di  una  tal  direzione , le  particelle  fluide  le  une  alle  aU 
tre  /accedono'^  e all'  incontro  degli' ojìacoli  in  qualunque 
maniera  pqfli  fui  fondo , e fulle  ripe , per  V effetto  degl' 
impedimenti  , mufajì  la  prima  direzione  in  altra  ; per 
cui  in  taluni  cafi^a  mifura  delle  circoflanze  ^ 0 orizzon-' 
talmente  inverfo  de'  lati  ; 0 dìfcendendo  inverfo  del  fon- 
do ; 0 afcendendo  inverfo  della  fuperficie  finente  , indi-’ 
nanjì  inverfo  di  taluna  di  effe  ^ 

Concepiamo  le  particelle  fluide  deir  acqua  ( §.  i , 2 pre- 
ced.  } continuamente  correnti  fopra  di  un  piano  inclinato  libe- 
ro di  ofiacoh  fenfibili,  egli  è certo,  per  le  cofe  dimoflrate  l-ib. 

30  , e feg.  ) che  fiante  la  di  lor  natura  folida , rigida’,  e 
sferica , vi  faran  cofiituite  a difcorrere  per  ifirati , le  une- fopra'' 
delle  altre  dal  fondo  alla  fuperficie . Quindi  movendofi  , in  qua- 
lunque dato  tempo  , le  molecole  del  primo  ffrato  inverfo  del 
fondo  j in  confeguenza  faran  elleno  le  prime  a menarfi  in 
avanti  a’ luoghi  inferiori  , a quefie  fuccedcran  le  feconde  , alle 
feconde  le  terze,  e cosi  in  avanti  ne!  primo  filato*  e neli’atro 
naedefimo,  colla  medefima  regolarità  naturale  ,.  le  altre  ancora 
degli  firati  fuperiori  fi  eferciteranno  infino  alla  fuperficie  fluente* 
c perchè  (-Lib.  i zqq  , e leg.  } i gravi  cadenti  dal  punto- 


della  quiete  in  moto  .uniformemente  accelerato  , > percorrono  gli 
fpaz)  joggetti  coir  ordine  de’numeri -dilpari  dall’ unità  in  .avanti; 
perciò  le  prime  particelle  acquee  , coprenti  dalla  quiete  in  baffo^ 
ncceflariamente  allontanar  debbonlì  dalle  altre  ^ello  flato  mcdefimc*, 
a feconda  delia  ferie  (le’difpar|i  i , 3i  5>  7j-9  » .qralui  que  Ha  o 
efTer  poffa  il  valore  del  primo  eleqiento  = i*  ed  in  copleguen- 
za  ( Lib.  I 343  , e fcg.  j rimanendo  fra  di  elfoloro  qiropor 
zionali  gli  fpaij , in  efìTi  per  l’effetto  del  proprio  pelo  delle  mi- 
nime fuperiori  , e per  la  mancanza  del  foflegno  delle  inferiori  - 
contingentemente  Succedono  le  particelle  del  fecondo  firato  ne’ 
luoghi  vacui  del  j^rinio  , cosi  quelle  del  terzo  rei  fecondo  , c 
primo , e cesi  finalmente  degli  altri  feguenti  in  una  fucuffìva  azio- 
ne fra  di  effe  , e nel  tutto  , infinochè  continua  quel  fucceflìvo 
corrimento  a’  luoghi  inferiori . 

5e  airoppcfito  immaginiamo^  che  nel  corrimento  aMuoghi 
inferiori  s’  incontrano,  le  particelle  fluide  in  un  qualche  oflacolo 
impediente  l’intera  libera  lor  confluenza;  le  ptime  molecole  a 
mifura  delle  circoflanzc  fon  contingentemente  obbligate  ad  arre- 
flarfi  ( Lib.  z 8 ),  ed  a ritardarfi  colle  contigue  , per  cui 
(4*  2.,  3 preced.  ),  glufla  fa  poilzione , c qualità  dell’impedi- 
mento : .fe  le  prime  particelle  dello  Arato  inferiore  faran  dalle 
fuperiori  follecitate  a menarfi  in  avanti  ; effe  ( Lib.  i ip3  , 

c Lib.  8 §.  z,  c feg.  ) mutano  la  direzione  , e fi  divergono 
orizzontalmente  in  una,  o in  altra  parte  inverfo  delle  ripe. 

In  oltre  fe  le  prime  fi  meneranno  equabilmente  inverfo 
dell’ oftacolo , e le  feconde  fuperiori  giunte  in  effo  , rimangono 
( Lib.  8 3 ) fluenti  fulle  prime,  e cos)  in  avanti;  il  corpo 

difeorrente  , per  U cofe  dimojìr^te  , muta  la  direzione  retta  , c 
non  potendo  elevare  , gtufta  la  fperie^^fi  , la  fupeifìcie  inclinata 
nel  luogo  , neceffariamecte  ffecfl  in  effo  accelerane  il  moto  , e 
abbaffandofi  la  fupenficie  mutar  la  direzione  inverfo  del  fondo  . 

E finalmente  fe  le  prime  particelle  fluide  del  primo  Arato 
ritroverandofi  ritardate,,  e le  feconde  del  fuperiore,  ed  anche  le 
altre  negli  altri  Arati  , ifi  ritroveranno  m.eno  ritardate  , o non 
ritardate;  neceffariamente  a mifura  delle  circoAanze  , p^r  te  cofe 
dette  , mutafi  la  direzione  inverfo  della  fuperficie  circonfei ente- 
mente  inclinata  ; ed  in  confegiienza  fon  elleno  fpinte  inverfo 
delle  ferie  fuperiori  gradatamente  , onde  l’acqua  fi  alza  nell’oAa- 
colo  refiAe.nte,  £ quindi  conAuendo  je  acque  de’fiu.mi  a feconda 
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di  una  tal  direzione;  le  particelle  fluide  le  une  alle  altre  facce-. 
donoj  e all’incontro  degli  oflacoli  o fui  fondo  , o Tulle  ripe  , 
nnifafi  la  prima  direzione  a feconda  delle  circoflanze  , o oriz- 
zontalmente inverfo  de’  lati  ; o difcendendo  inverfo  del  fondo  * 
o afcendendo  inverfo  la  fuperficie , ec.  Che  E . da  D . 

§,5.  C O R O L L. 

Dunque  fe  1’  oracolo  contrappofto  al  difcorri mento  di  un 
qualche  fiume  è per  pofizione  ifolato  in  parte  dell’alveo  ; o la 
relrfienza  è maggiore  dell’attività  del  corpo  fluente  • e il  corri ■> 
mento  a mifura  delle  circoftanze  muta  la  direzione  , inclinando- 
fi  in  un  de’ lati  contrariamente  pofli  , per  cui  ( Lib.  2 ij6, 
c feguenti  ) in  tali  cafi  le  fponde  degli  alvei  fono  elpofie  agli 
effetti  rovinofi  dell’ incorrimento  . 

Se  la  refifienza  è minore  ; in  tal  cafo  farà  dalla  forza 
agente  fuperata  nell’azione,  da  cui  fuol  addivenire,  che  la  dire- 
zione fi  infletta  inverfo  del  fondo , e dia  origine  , e profegui- 
mento  alle  fcavazioni  , e profondazioni  di  eflo. 

E fe  poi  l’oftacolo  per  pofizione  attraverfa  1’  alveo  , cd  è 
refiflenfe  nell’azione  : in  quefi’  altro  avvenimento  ( Lib.  5 
qiq  ) inclìnandofi  la  direzione  inverfo  della  circoferenza  • l’ac- 
qua nell’azione  fi  eleva  in  altezza  nel  luogo . Ma  fe  la  refifienza 
è minore  ( Lib.  5 , e feguenti  )•  a proporzione  ne  di- 

flrugge  l’oftacolo,  dando  luogo  a que’tanti  effetti,  che  in  avan- 
ti diremo, 

% 6.  C O R O L L. 

Datalche  premeffa  la  natura  fluida  delle  particelle  acquee 
fblide , rigide,  e sferiche,  e premeffe  le  dimofirate  cofe  , egli 
è evidente  , che  la  preffione  delle  molecole  fuperiori  , a milura 
delle  circoftanze,  poflbno  riftituire,  nell’atto,  alle  inferiori  tutta, 

0 parte  di  quell’attività,  che  le  fu  tolta  dall’oftacolo  • Tempre 
che  ( Lib.  I 548  , e fcg.  ) la  forza  di  gravità  di  effe  per 

1 acqmftara  altezza  fia  valevole  a produrne  Tefferro*  per  cui  in 
più,  e più  cafi  glioftacoli  medefimi  fon  le  caufe  efficienti  di  altri 
effetti  che  parimente  a fuo  luogo  ragioneremo. 

§.7.  C O R O L L. 

L’acqua  ( Lib.  1 170  , 171  ) dunque  paflando  dallo 

Tom  dlL  R fi  a- 
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ftato  di  quiete  a quclio  di  moto,  in  alvei  per  pofìzione  inclina® 
ti  in  qualunque  modo  lull’ orizzonte  vero  , acquila  ( Lib.  i 
§.  172.  ) necdla riamente  , nel  menarli  in  avanti,  gr<idi  (limativi 
di  velocità , (opri  di  quella  antecedentemente  concepufa-e  quin. 
di  ( Lib.  8 §.  4 ) per  le  grandi  reliflenze  che  incontra  j cioè 
a dire,  il  poto  declivio  de’ letti , l’inegualità  de’ fondi  , i rile- 
vati falli , gli  ammontamenti  delle  ghiaje  , gli  odacoli  laterali 
nelle  ripe,  la  tortuofità  degli  andamenti,  ed  altro  ; ben  pretto 
riducefi  all’equabilità,  confervando  nel  modo  , e nello  (lato  fol 
quella,  per  la  declività,  del  piano  antecedentemente  acquiftata .. 

§.  8.  C O R O L L. 

Sicché  fé  maggiore  farà  la  declività  del  letto  del  fiume ^ 
dopo  dell’equabilità  del  moto;  regolarmente  maggiore  conferve- 
rà  ancora  il  corpo  fluente  quell’attività,  che  antecedentemente  le 
fu  impreffa  . Quindi  ( §.  5 , c 6 preceda  ) ne’ fiumi,  e ne’ tor- 
renti che  difcendono  a’  luoghi  inferiori  con  precipitofe  cadute  , 
in  più  cafi  la  forza  incorrente  fuperando  la  reliftente  degli  otta- 
coli  contrappotti  , gli  atterra,  e dittrugge  : e in  altre  circottan- 
ze , gli  oftacoll  medefimi  architettonicamente  adattati  alla  difefa 
del  luogo,  fuperando  colla  forza  refiftente  rincorrente  nell’azio- 
ne; obbligano  il  difcorrimento  a.  mutar  .direzione  , cd  aprirfi  al- 
tre vie , in  dove  le  circottanze  faranno  meno  refittenti  . Ed  ec- 
co l’origine  degli  allagamenti,  delle  mutazioni  di  letto,  e del- 
le rovine  de’  terreni  contigui  a’  forzati  corrimenti,  fempvc  che 
fono  mal  proveduti  colle  circottanze  . 

COROLL.  ~ 

Da.  tutto  ir  ragionato  ne  fegue  , che  fuppotto  un  itteffo 
fiume,  o piu  fiumi  colTitteffo  pendìo,  e tra  del  modo, e circo- 
ttanze medefime,  neceffariamente  di  quanto  farà  maggiore  il  cor- 
po dell’  acqua  fluente  nello  flato  di  rigore  ,,  di  tanto  allora  la 
forza  farà  anche  maggiore;  per  cui  nelle  piene,©  mattine  pie- 
ne di  etti,  accrcfcefidofi  le  altezze  vive  , corrono  con  maggior 
velo:ità,  che  ne’ tempi  di  acque  batte  . E quella  è la  forgente 
di  altri  rovinofittìmi  effetti  neiràlveo  , e nelle  circoftanti  cam® 
pag ne . 
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§.  IO.  C O R O L L. 

Negli  alvei  de’fiumi , che  poffbnfi  architettonicamente  rap.’ 
piccinire  : perchè  la  maggior  altezza  viva  determina  , col  mo- 
do  ( §•  5 , e 9 preced.  ) , le  parti  impedite  di  effa,a  non  cede- 
re di  tanto  alla  refiftenza  degli  oftacoli  ^ in  confeguenza  quanto 
regolarmente  farà  minore  il  riftrignimento  dell’  alveo  , tanto 
maggiore  farà  l’attività  veloce  nel  menarfi  in  avanti,  E lo  ftef- 
fo  al  contrario,  allorché  l’altezza  viva  non  accrefce  la  velocità, 
mentre  il  corrimento  vadì  tuttavia  velocitando  • allora  di  quan- 
to regolarmente  maggiore  farà  la  larghezza  dell’  alveo  , di  tanto 
relativamente  fi  renderà  più  veloce  il  difeorrimento , 

ir.  O S S E R V A Z. 

Sulle  confluenze  de  fiumi  negli  alvei  incltnaii , per" 
gli  quali  le  a:^ioni  violenti  del  difeorrimento  ^ 
ne  cajl  diverji  , non  Jolo  dipendono  dalla 
declività  de' fondi , òhe  dall'  altezza 
viva  del  corpo  fluente  . 

Altrove  già  dlmofirammo  ( Lib.  2,  p,  e io  ),  che  le 
acque  feorrono  giuda  le  leggi  della  Natura  a’  luoghi  inferiori  , 
perchè  fon  corpi  fluidi  di  particelle  folide,  sferiche,  inconneffe, 
e pefanti  ^ ed  in  confeguenza  ficcome  la  fluidità  opera , che  ( 

3 preced.  ) ritardandofi  una  particella  del  fuo  radunanaento  di- 
feorrente  aU’incontro  di  un  qualche  odacolo  , rimangano  le  con- 
tigue proporzionatamente  meno  affette,  e le  altre  lontane,  fuo- 
ri della  sfera  di  attività,  fenza  efferne  ritardate**  così  dalla  flui- 
dità medelìma  fi  ha,  che  la  gravità  delle  particelle , tra  le  con- 
tigue per  ogni  verfo  ( Lib.  7 4(5  ) , cagioni  energìa  in  at- 

to di  menarli  da  luogo  a luogo  . Immaginiamo  , giuda  le  cofe 
dette  , un  corpo  di  acqua  corrente  con  qualche  altezza  viva  , 
egli  è dimodrato  , che  le  molecole  fuperiori  necefi'ariamenfe 
( Lib.  I ^4  e Lib.  8 §.  4 , ec.  ) avvolgonfi  difeendendo 
nel  luogo  dille  inferiori  e tra  di  effe  -,  dalla  lupetficie  in  baf. 
fo  * dunque  la  forza  colla  quale  le  fuperiori  cadono  tra  delle 
Inferiori , determinano  quede  a ricevere  uno  sforzo  ne’verd  , on- 

R z de 
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de  rmioverd  in  luoghi  differenti  , per  cui  nell’  atto  fi  produce 
quel  precifo  grado,  di  attività,  che  loro  avrebbe  impreffo  la  di- 
icefa  perpendicolare  dal  luogo  medefimo.  Quindi  fe  a quello  ta- 
le sforzo,  qualunque  egli  fia  , vi  uniremo  l’attività  per  lo  piano 
inclinato  ( Lib.  7 §.  4^  , e feg.  ) • ne  rifulta  effer  due  le 
caufe  attive  degli  (limabili  fpazj  veloci  del  corpo  fluido  in  at- 
to del  difeorrimento  ; cioè  a dire,  il  pendìo  del  fondo,  c l’ ali- 
tezza  viva  del  corpo  fluente,  fui  medefimo  fondo. 

12.  C O R O L L. 

Egli  è coflante  ( §.  2 preced.  ) , giufta  la  fperlen^a  , che 
continuandofi  i fiumi  nel  dilcorriraento  : fe  Tacquiftata  velocità, 
dopo  di  una  tal  difeefa,  rendefi  equabile  , ed  indi  nel  menarfì 
ancora  in  avanti,  s’ incontri  in  tali  impedimenti  , che  badino  a 
didruggere  una  parte  di  foa  attività  veloce’  queda  deefi  contin- 
gentemente diminuire,,  e il  fiume  alzarfi  di  fuperficie  dall’  oda- 
colo  in  dietro.  Ma  indi  oltrepaffati  gli  odacoli  : a cagion  che 
il  corpo  fluente  rimettefi  nella  qtiafi  libertà  ; ritorna  egli  ben 
opportunamente  a riaffumere  i perduti  gradi  di  attività  , infino 
a riacquidar  quello  , che  è dovuto  al  pendìo  del  letto  * femprc 
che  però  altri  impedimenti  non  incontranfi  nella  fucceffion  del 
movimento  a’ luoghi  inferiori. 

13.  C O R O L L. 

F.  da  quede  offervazioni , e difamine  neceCfariamenfe  feguTr 
ne  dee  , ciocché  la  fperienza  ci  manifeda  ne’  fiumi  difcorrenti 
fopra  letti  pietrofi,  ghiajofi  , e fimilì  ' che  non  odante ^bbian 
pendii  confiderabili  , pur  gli  vediamo  mai  fempre  in  un  conti- 
nuo acceleramento,  e ritardamento  nell’atto  medefimo  : ed  alT 
oppofito,  que’ che  corrono  fopra  de’ fondi  limofi,  fabbiofi  , e fi- 
mili  ; dimodranfi  con  maogiore  uniformità  di  moto  nel  monarfi 
in  avanti  a’ luoghi  inferiori.. 

§,  14.  A V V E R T. 

Tra  degr  impedimenti  che  contrappongonfi  alla  libertà  del» 
le  iCOnduenze  de’ fiumi  nelle  varie  pofizioni  , avvertiamo,  quello 
della  diminuzione  di  pjendenza  de’fondi  eìTer  più  confiderabile  in 
Architettura  idraulica  affronte  deoli  altri  ; a capion  che  per  effa 
fi  ritardano  ie  velocità  ac.quiffate  nel  corrimento  , le  quali  le 
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furono  equabili  , giammai  potranno  riacquiftarfi  , fe  non  fé  , o 
fi  rimetta  fui  primo  pendìo  , o fi  accrefea  il  corpo  fluente  , o 
fi  diminuifeano  a proporzione  le  circoftanze  refiftenti. 

C O R O L L. 

Da  quefle  cognizioni,  fondate  fulle  dottrine,  e fullé  ofler- 
vazioni  , opportunamente  rileviamo , che  le  fpiegate  due  concau- 
fe  ( §•  Il  preced.  ) operano  per  ragion  di  prevalenza  delTuna 
fuH’altra  , a feconda  del  modo,  e dello'  flatO';  datalchè  fe  ne’ca- 
fii  più  vale  nell’azione  l’ accelerazion  del  pendìo  , che  l’altezza 
viva  del  corpo  difeorrente  ; a quella  e non  a quefta  deefi  f ac- 
quitto  della  velocità  ; e lo  ftelfo  al  contrario,  a mifura  delle  cir- 
cottanze . 


C O R O L L. 

E perciò  in  un  medefimo  fiume  variabile  , ordinariamente, 
a mifura  delle  circottanze  impedienti  la  libertà  de’ confluvj  , ve. 
diamo,  per  ifpericn^a  , le  fpiegate  concaufe  aver  luogo  dittinto 
nel  tempo  medefimo;  dappoiché  in  una  tal  parte  dell’ andamen- 
to veloce  ben  oflerveremo  la  velocità  dipendere  dall’  altezza  vi-- 
va  ; e in  una  tal’ altra  dal  pendìo  del  fondo. 

^.17»  C O R O L L. 

Quindi  ne  fegue , che  preffo  delle  origini  de’ fiumi,  laddo- 
ve per  ordinario  gli  avvifiamo  difeorrere  fopra  de’  letti  confide- 
rabilmente  inclinati,  e di  bafliffìme  altezze  vive;  le  velocità  di 
etti  ( Lib.i  ^.222  , e feg.  ) Inno  agumentate  a difmifura  , deducendofi 
l’attività  più  dal  pendìo  dell’inclinato  fondo  , che  daU’alfezza  viva  ..  E 
nello  feottarfi  dalle  origini,  allorché  fi  è refa , nel  modo,infen- 
fibile  la  declività  dell’alveo;  allora  contrattando  gl’ impedimenti 
del  fondo  ,.  e delle  ripe  colla  velocità  acquittata  per  la  difeefa  : 
perchè  quetti  giungono  in  cafi  diverfi  ad  annientarla  ; perciò  al- 
lora ( Lib.  7 §.45  ) fòttentrando  l’altezza  viva  dell’ acqua  nell" 
azione  , quatta  produce  quella  velocità  , che  allo  fcarico  è op- 
portunamente. nccefifaria  ; ed  in  confeguenza  1’  attività  de’  m 
menti  in  tali  cafi  deefi  dedurre  più  dall’altezza  medefmia  ^ eie 
dai  pendìo  del, fondo. 
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i8.  . C O R O L l: 

E dalle  difamine  medefime  rileviamo , che  i fiumi  di  poca, 
declività,  per  io  rapporto  con  altre,  e di  egual  larghezza  fono 
di  tanto  più  veloci  nel  difcorrimento  , di  quanto  maggiore  fi  è 
l’altezza  viva  dell’acqua  confluente  ..  Ed  i fiumi  che  portano 
eguali  quantità  di  acque  , di  quanto  più  regolarmente  faranno 
rillretti , di  tanto  più  fono  veloci*  e di  quanto  eflì  faranno  più 
larghi , di  tanto  regolarmente  fono  meno  veloci , 


C A P.  IL  - 

» 

Della  fcienza  elementare  degl*incorrI- 
menti , e rifleffioni  delle  acque 
confluenti  negli  alvei  • 

ip.  D E F I N I z. 

Incorrìmento  delle  acque  confluenti  negli  alvei  dì- 
ciani  generalmente  quel  Modo  , con  cui  una  '"quantità 
di  effe  a feconda  di  una  tal  direzione  fì  mena  in 
avanti,  a^dar  di  cozzo  in  qualunque  luogo  dell’alveo 
per  produrvi  un  effetto. 

20.  X)  E F I N I Z. 

Se  tal  Modo  vien  determinato  a l'econda  di  una 
direzion  perpendicolare  fui  laogo  del  contatto  , diceff 
Incor rimento  diritto . E le  determinafi  a feconda  di  una 
direzione  obbliqua  fui  luogo  del  contatto , diced  Incor- 
rimento  indi  ritto  . 
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^.21.  D E F I N T Z. 

Vercuffìons  delle  acque  cofijluenti  negli'  alvei  è l’at- 
to, in  cui  dando  effe  di  cozzo,  o dirittamente,  o indi- 
rittamente  in  un  tal  corpo  , iìa  folido  , fìa  fluido  , 
lia  molle ,.  vi  produce  un  effetto  ». 

22.  C O R O L L. 

Gli  effetti  ( Lib.i  '^.203  ) generalmente  prodotti  dalla  per» 
cuffione  delle  acque  confluenti,  fopra  de’  corpi  di  varia  natura 
che  ne  compongono  gli  alvei  , neceflariamente  ( Lib.  8 4 , 

e feguenti  ),  feguitano  la  natura  , la  pofizione  , e lo  flato  di  ef- 
fi  ; dunque  a mifura  delle  circoftanze  generanfi  le  profondazioni 
de’  letti  , le  corrubonl  delle  fponde  , i depofiti  latenti  , ed  ogni 
altro , che  a fuo  luogo  diremo 

§.23.  definì  z. 

IKìJleJJìone  delle  acque  conjluenti  didam  quel  Mo- 
do, con  cui  la  quantità  delTacqua  incorrente,  dopo  l’at- 
to della  perculTìone  fopra  degli  oflacoli  , per  le  refi- 
fìenti  circoftanze  iuogali  neH’alveo,  con  altra  direzio- 
ne rifale  inveì fo  di  qualche  parte  , e s incammina  a 
produrre  altrove  un.  qualche  nuovo  effetto  . 

24.  C O R O L L. 

Datalchè  ( Lib.  i §.  203  ) non  potendo  l’acqua  incorren- 
te fuperac  nell’azione  la  refiflenza  dell’oftacolo  luogale  j qualun- 
que egli  fa  » o effer  poffa  • in  confeguenza  ( Lib.  8 2i  ) 
neceffariamente  deefi  riflettere*  per  altrove , a produrre  un  nuovo* 
effetto  Tempre  a mifura  delle  circoftanze;  e quindi  tra  delle  tanta 
fucceffive  azioni  di  nuovi  incorrimenti  e rifalite  , che  ne’ tor- 
tuofi  difeorrimenti  de’fìumi  offerviamo,  altri  nuovi  effetti,  fimil» 
mente , ne  feguono  » 


§.2J,. 
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§.25.  D E F I N I Z. 

Centro  della  percujjìone  diciamo  in  Architettura 
idraulica  quel  punto,  laddove  la  percolTa  è maggiore 
di  ogni  altra  circoftante,  falla  luperfìcic  0 luogo  bat- 
tuto dalle  confluenti  acque  . 

§.2(5.  definì  Z. 

Angolo  deir  incorrimento  , 0 dell'  incidenza  nelle 
acque  -correnti  è T inclinazion  della  fua  direzione  fal- 
la luperficie  o luogo  percofTo  , colla  quale  procede  il 
fluido  , o una  fua  parte  , nel  dar  di  cozzo  fopra  di 
un  tale  ofìacolo . 

§.27.  definì  z. 

Angolo  di  rifalita  ^ 0 di  rijle(Jtone  è la  inclinazione 
della  nuova  direzione  falla  medefima  fuperficie  o luo- 
go percofTo  , colla  quale  il  fluido,  dopo  della  percofTa 
full’  oftacolo  refiftente , procede  in  parte  diverfa . 

§.28.  definì  z. 

Piano  percojfo  è quello  fpazio  fuperficiale  delT 
oracolo  di  qualunque  ampiezza  , in  qualunque  modo 
contrappofto  all’  incorrimento  del  -fluido  percotente  . 

§.29.  D E F I N I Z. 

Le  acque  dilcorrenti  negli  oftacoli  nell’  atto  dell* 
incorrimento  diritto  , diconfi  percuotere  fui  piano  con- 
trappolo  colla  velocità  ajjoluta  . E nell’  incorrimento 
indiritto  diconfi  percuotere  colla  Velocità  rijpettiva  . 

§.30.  D E F I N I Z. 

Corpi  duri  diciamo  in  Architettura  idraulica  quel- 
li > 
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li  che  dall’  azione  della  percofTa  non  mutan  fenfibil- 
mente  la  lor  forma  ; e tali  fono  le  cofte  montuofe  , 
i grandilTìmi  falli  , le  fabbricazioni  , i legnami  fìtti 
nel  fondo  , ripe  , e limili . ^ 

§.31.  D E F I N I Z. 

Corpi  molli  diciam  quelli,  che  dall’  azione  della 
percolTa  perdono  la  prima  lor  figura  ; e tali  fono  gli 
ammontamenti  di  ghiaje  , di  fabbie , di  argille,  ed  al- 
tri fimiii  . 


§.32.  D E F I N I Z. 

Corpi  variabili  di  pojizionc  diconli  tutti  quelli  , 
che  dalla  percoffa  rimangono  , per  le  circollanze  , di- 
verfamente  polli  nel  luogo  , o ne’luoghi,  all’  attorno 
degl’  incorrimenti  ; e tali  fono  i falli  fciolti  dalle  ac- 
que fmolli  , 0 rotolati,  le  falTaje  libiate,  o penifolate, 
e limili . 

§.  33.  P R O P O S. 

una  quantità  di  acqua  uniformemente  continua  , 
c veloce  incorre  in  un  qualche  piano  con  una  medefima 
direzione  ; il  centro  della  percujfione  fui  piano  percojjb 
è quafi  lo  fieffo  , che  il  centro  di  gravità  della  fezione 
del  fidi  do  percotente . 

' Già  dimoflrammo  , il  momento  de’  corpi  fluidi  in  moto 
( Lib.  I 219  ^ efìer  compoflo  dalla  moltitudine  delle  mini- 
me di  materia  fluida  che  li  accollano,  e dalla  velocità  con  cui 
li  accollano  • dunque  moltiplicandofi  ( Lib.  i §.  225,6  feguen- 
ti  } la  fezione  di  tali  nialTule  egualmente  pelanti  per  la  veloci- 
tà dilaminata  per  un  tale  fpazio  in  un  determinato  tempo  , è 
lo  ftelfo  che  fommar  di  effe  gli  egualmente  moltiplici . Il  cen- 
tro di  gravità  ne’  corpi  ( Lib.  S i ) accordafl  efler  quel 
TomdLL  S pun- 
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■'  punto,  inforno  al  quale  vi  confiflono  le  componenti  parti  con 
eguali  momenti  ; in  confeguenza  fe  tutte  le  maflule  di  un’  iftef- 
la  acqua  fi  menano  in  avanti  con  un  moto  paralello  , e colla 
ftefia  velocità  a percuotere  un  corpo  duro  , molle  , o fluido  : 
perchè  , giu/ìa  la  juppofixjone  , tutte  le  parti  fono  in  un’  iflefla 
direzione,  egualmente  pefanti  , ed  egualmente  veloci  ^ perciò 
( cit.  in  fin.  ) in  tal  cafo  il  centro  di  percuflìone  fui  piano 
percoffo  ( Lib.  S 25  ) è quafi  il  medefimo  , che  il  centro 
della  gravità  della  fezione  dell’acqua  percotente  nel  luogo.  Che 
E.  da  D. 


:?4.  P R O P O S. 

Negli  atti  delle  perciijìonì^  operati  dalle  acque  ve- 
locemente  correnti  , dobbiamo  necejjariamente  confiderar- 
vi  la  denfitd  di  ejfe . 

Egli  è dimofiratt)  ( Lib.  i 7P  ) , che  i corpi  più  Henfi 
contengono  più  malfa  fotto  un  medefimo  volume  , che  i più  ra- 
ri ; e che  la  malfa  di  elfi  riman  conofeiuta  ( Lib.  i 55  ) 
dalla  difamina  del  pefo  , che  ci  prefigge  la  gravità  circoferitta  * 
dunque  più  quantità  di  malfa  infieme  unita  avviliamo  ne’  corpi 
flu’di  , giudicati  più  denfi  fotto  lo  flelfo  volume  (Lib.i  §-79)1 
che  ne’ rari  : e perchè  laddove  è più  malfa  urtante,  ivi  ( Lib. t 
85  ) maggiore  è 1’  azion  della  perculftone  ; perciò  nella 
perculfione  operata  dalle  acque  velocemente  correnti  dobbiamo 
porre  a calcolo  la  denfità  di  effe  alia  difamina  degli  effetti.  Che 
E.  da  D. 

§.35.  P R O P O S. 

In  ogni  atto  che  un  corpo  dì  acqua  incorra  in  un 
piano  ^ in  qualunque  modo  contrappojìo  al  dìjcorrimento\ 
maggiore  è la  forza  di  percuotere  , che  adopera  fe  muo- 
vejì  più  follecitamente , e minore  fe  muoveft  più  tarda - 

Egli  è collante  ( Lib.  i zoo  , e feg.  ),  che  la  forza 
colla  quale  le  acque  incorrono  lopra  degli  ollacoli  , per  darvi 
di  cozzo,  in  altro  non  conlille  , fe  non  fe  nello  sforzo  di  cac- 
ciar- 
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ciarfi  fuora  dell’  impegno  contratto  : e perchè  tali  forze  ( Lib. 
I 25P  ) tie’  corpi  di  maffe  eguali  fono  in  ragion  delle  velo- 
cità,- perciò  nelle  molecole  acquee  incorrenti  infieme  , maggiore 
è la  forza  di  poter  percuotere  fe  la  tale  acqua  fi  muova  più  fol, 
lecitamente,  che  fe  muovafi  più  tarda.  Che  E.  da  D. 

^6.  C O R O L L. 

Dunque  eflendo  i’  acqua  ( Lib.  8 §.  4 ) un  corpo  fluido  , 
queflo  in  menarfl  avanti  a percuotere  in  un  qualche  oracolo  re- 
fluente, ( Lib.  8 §19,  e feg.  ) continua  nell’azione,  infinochè 
tutta  la  quantità  fluente  vi  dia  di  cozzo  a produrvi  un  effetto. 

§.37.  C O R O L L. 

E da  ciò  ne  fegue,che  le  particelle  acquee  veloci  nell’azio- 
ne operano  l’impulfo  in  tutto  quel  tempo  , che  elleno  fon  copio- 
fe  nell’ incorrimento , e abbondevoli  fui  luogo  percoflb  ; onde  la 
percuflion  fucceflìva  ( LibV  2 §.  48 , 49  , 73  ) ben  dura  a fe- 
conda delle  circoflanze , infinochè  vi  efifte  1’  oftacolo  , o che  il 
corpo  incorrente  vi  agifee  nel  luogo , 

§.38.  C O R O L L. 

Quindi  univerfalmente  diciamo  , che  fe  in  un  tal  tempo 
nel  quale  fi  confuma  la  percufìione,  l’acqua  incorrente  fi  muo- 
ve con  velocità  maggiore;  perchè  ( Lib.  7 33  ) più  quanti- 

tà di  molecole  difeorre  per  la  fezion  veloce  • più  quantità  di 
mafla  col  corpo  percoflb  combatte  nell’azione,  che  fe  fi  movef- 
fe  con  velocità  minore;  ed  in  confeguenza  ( Lib.  8 §.  34  , c 
35)  nella  determinazion  della  quantità  del  fluido  percotente  avva- 
lerci dobbiamo  , e della  denfità  difaminabile  , e della  velocità 
fdmativa . 

39.  C O R O L L. 

Sicché  nella  percuffione  dobbiamo  neceflariamente  riguardar 
1 azione  fiotto  due  elementi  ; il  primo  in  determinare  la  molti- 
tudine di  mafia  incorrente  nel  corpo  percoflb;  e il  fecondo  in  de- 
terminare qual  grado  di  forza  dal  moto  riceve  , per  adempierne 
r effetto . 

^.40. 


S 2 


140 


Ltb.VlIL  IJlhwztom 


§.40.  G O R O L L. 

E perchè  la  percuflìone  operata  dalie  acque  difcorrentì  ne. 
gli  oRacoli  è fucceffiva  ( Lib.  8 4,  e 3Ó  ) , infino  a che 

le  incorrenti  mafiule  abbondano  nel  luogo  ; perciò  urtando  le 
acque  ne’ corpi  duri  , a mifura  della  pofìzione  de’  piani  diverfi 
di  elTi  alla  percuflìone  contrappofti  , ne  fegue  ( Lib.  8 , 

e 24  ) col  moto  fucceflìvo,  una  comparata  continuazion  fucceflì- 
va  ( Lib.  8 §.  2(5 , 27  , e 30  ) di  angoli  d’incidenza  , e di 
rifleflìone,  quafi  Tempre  ad  un’ ifiefifo  modo. 

4T.  C O R O L L. 

E per  le  flefle  ragioni,  fe  urta  ne’ corpi  molli,  o variabili 
di  pofizione  , ( Lib.  8 §.  31  , e 32  ),  dal  moto  fucceflìvo  delle 
acque  confluènti,  ne  fegue  una  continuata  variazione  de’  piani 
percoflì^  ed  in  confeguenza  , degli  angoli  degl’ incorrimepii  , e 
delle  rifalite  a feconda  del  modo  con  cui  per  le  circoflanzc 
luogali  le  acque  fi  determinano,  dalle  azioni,  a produrvi  gli  ef- 
fetti corrifpondenti . 

§.42.  O S S E R V A Z. 

Sulle  determinazioni  della  Natura  negl'  incor- 
ri menti  ^ e nelle  rifalite  da' corpi  molli  ^ e 
fdrucciol ovoli . 

Dalla  fperienza  continua  fiamo  ammaeflrati  degli  effetti  , 
prodotti  dalle  percuflìoni  delle  acque  confluenti  ne’ corpi  molli  , 
fdrucciolevoli , e variabili  di  pofizione*  dappoiché,  dall’azione, 
fciogliendofi  quefli  ammontamenti  ne’  varj  luoghi  degli  alvei  * 
rifolvonfi  in  mafie  minori  , c in  maffulc  dal  luogo  dei  contatto 
in  avanti  , e fon  elleno  con  un  prodigiofo  colluvio  di  molecole 
altrove  traportate  dall’atto  della  rifleflìone,  a formarne  altri  de- 
pofiti  nafcofii  fotto  varie  forme,  e figure  . (Quindi  ò che  rima- 
nendo ad  ogni  tratto  i volumi  degli  ofiacoli  fdrucciolevoli  , o 
annientati  nel  luogo,  o in  altri  riflabiliti  , e fott  altre  figure 
fermati  * in  confeguenza  , dalle  azioni  medefime  , ncceflariamen- 
te  ne  feguono  quelle  fucccfiìve  innumerabili  variazioni  degli  in- 
corrimenti , e delle  rifalite , che  ne’fiumi  oflerviarao;  e da  que- 
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He  Je  profondazioni , e i dilatamenti  degli  alvei  , e fu  de*  letti 
i dcpoliti  nafeofti  , e patenti  , che  con  Je  leggi  dell’Ordine  di 
confervazione  la  feienza  idraulica  prefigge. 

§.  4g.  C O R O L L. 

Quindi  diciamo,  che^fe  le  tali  acque  difeorrenti  incorrono 
fempre  dirittamente  , e fotto  un  ifteffo  angolo  d’  incidenza  nel 
luogo  del  contatto  due  piani  * le  acque  ( preced.  ) incorre* 
ranno  in  efli  nel  modo  ftefTo . 

§.44.  C O R O L L. 

Non  fempre  però  le  acque,  ancorché  incorrano  nel  modo  fteflb 
fopra  degli  oftacoll  , tuttavolta  percuotono  ne’  piani  contrapporti 
nel  modo  rtelTo  • a cagion  che  dobbiam  neceflariamente  riguar- 
dare nell’ azioni  , la  forza  del  corpo  che  combatte  a feconda 
della  direzione,  in  cui  , per  le  circoftanze  , fi  determina  per 
l’effetto:  ficcome  già  dicemmo. 

j O 

45.  G O R O L L. 

Datalchè  fe  immaginiamo  un  irteffo  corpo  (Lih.8§.4z)  dì 
acqua  difeorrente  colla  medefima  velocità  , nel  modo  irteffo  incorrere 
in  piani  eguali,  ed  egualmente  contrapporti;  in  tal  cafo  la  forza 
colla  quale  percuote,  giujìa  le  co f e dhnofìrate  ^ rifulta  in  ogni  mo- 
do eguale,  fenza  di  minima  diverfità . Ed  aU’oppofito,  in  qua- 
lunque diverfità  delle  porte  bali,  la  forza  percotente  rifulta  ine- 
guale nell’  azione*  e in  confeguenza  diverfi  fe  ne  rikontrano  gli 
effetti . 

§.  45.  A V V E R T. 

Dalla  continua  fperienza  fiamo  cortantemente  ammaertrati 
delle  tante  indefinite  diverfità  , operate  da’ fiumi  difeorrenti  fo- 
pra gli  ortacoli  di  diverfa-  natura  , e variamente  porti  agl’  in- 
corrimenti  con  direzione  , non  meno  per  le  circortanze  luogali , 
che  per  1’  attività  , e denfità  del  fluido  incorrente;  ma  ciò  non 
ortante  ftimammo  qui  convenevole  , a fondar  le  cognizioni  pu- 
re di  tali  forze  percotenti  dirittamente,  ed  indirittamente  , fe- 
guitar  quanto  dicemmo  nel  Libro  i Gap.  X. 


§•47* 
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' 47.  P R O P O S. 

Ndr  incorrere  , e nel  rijalire  delle  acque  ne' 
piani  percojfi  ; gli  angoli  d'  incidenza  eguagliano  quelli 
di  riJlefiQiie  . 

Immaginiamo  un  tal  corpo  di  acqua  , incorrente  colla 
direzione  DC  , a percuotere  nel  punto  C fui  piano  AB  , 
e indi  colla  forza  acquiftata  in  C,  rifalire  inverfo  E ; in  tal 
pofizione  gli  angoli  DCA  dell’ incorrimento , e BCE  della  rifa- 
lita  faranno  eguali . 

Producafi  dal  punto  D la  paralella  DE  al  plano  percoflb 
ABjda’punti  D,  e C fi  menino  le  perpendicolari  DG  fui  piano, 
e CH  fulla  paralella*  fi  faccia  HE  eguale  ad  HD,  c dal  pun- 
to E fi  meni  altra  perpendicolare  EF  fui  medefimo  piano  BA  * 
onde  da  quella  geometrica  preparazione  avrem  prefiflo  il  paralel- 
logrammo  rettangolo  EADB . 

Dalle  cofe  già  dimofirate  ( Lib.  i 348  , e feguenti  ) 
abbiamo  , che  la  forza  per  l’obbliqua  DC  equivale  alla  forza 
per  la  perpendicolare  DG  , ed  in  confeguenza  per  la  CH  , gìufta 
la  cofìturzjone  , datalchè  nello  ftrofeio  da  D in  G confumandofi 
foltanto  la  forza  per  DG , dopo  dello  flrofcio  vi  rimane  la  for- 
za per  DH  , eguale  alla  CG  : e perchè  colla  forza  acqui- 
fìata  in  C il  dato  corpo  riacquifta  , tolti  gli  ofiacoli  cir- 
coftanti  , la  prima  forza  eguale  alla  DG  , o fia  alla  CH  ; per- 
ciò la  data  acqua  incorrente  dopo  della  perculfione  in  C , colla 
forza  medefima  è fpinta  per  la  CE  equivalente  alla  CH , colla 
quale  fpingevafi  avanti  della  collifione  nel  punto  C . Quindi  nc 
fegue  che  colla  CE  farà  deferitto  un  moto  comporto  eguale  alla 
DC  nel  tempo  medefimo;  ed  in  confeguenza  , per  cojlruxjone  , 
eflendo  eguali  le  DH  , HE  alle  CG  , CF  nel  tempo  medefimo 
le  forze  per  effe  fon  parimente  eguali  : ma  perchè  ne’  triangoli 
DCH  , ECH  (a)  eguali  , gli  angoli  in  eflì  contenuti  fon  pari- 
mente eguali  ciafeuno  a ciafeuno;  perciò  (b)  gli  angoli  DCA  , 
ECB  d’incidenza,  e di  rifìeflione  ( Lib.  8 §.  aó  , e 27  ) fono 
eguali . Che  E . da  D . 

§.43. 

(a)  Eucl.  Lib.  I.  ptop.  4.  fb)  Eucl.  Lib.  I.  prop.  zp. 
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§.48.  P R O P O S. 

Se  un  medejìmo  corpo  di  acqua  Jluente  con  un* 
ijìejja  velocità  incorrerà  dirittamente  a percuotere  in 
piani  diverji  e B nel  modo  flejfo;  le  forze  pere ot enti 
fono  fra  di  ejje  come  i piani  percoji. 

Supponiamo,  per  efempio , il  piano  A = 2 , e il  piano 
B = I • per  efiere  il  primo  doppio  del  fecondo  , la  metà  del 
primo  eguaglia  il  tutto  del  fecondo,  onde  \ A 2 = B i,  e fra 
di  effi  fono  come  2 : i : e perchè,  giuda  la  fuppofizione,  ì dati 
piani  fon  percoflì  colla  medefima  forza  , e nel  modo  ftelTo 
( Lib.  8 45  );  perciò  in  anlbidue  i piani  quella  agifee,  co- 

me la  pofizione  di  2 : i ’ ed  in  confeguenza  le  forze  percotenti 
fono  fra  di  effe  in  ragion  de’  piani  percoflì . Che  E . da  D , 

§.  4P?.  C O R O L L. 

Quindi  è manifedo  poterfi  nel  modo  fteffo  ragionare  ancora 
le  forze  delie  acque  percotenti  ne’piani  contrappodi,  lotto  qualunque 
data  ragione  : e quindi  generalmente  deduciamo  , che  le  deffe 
acque  difeorrenti  colla  velocità  medefima  per  gli  alvei,  allorché 
incorrono  col  modo  ideffo  fopra  di  corpi  duri , fdrucciolevoli,  e 
molli,  ne’loro  piani  diverfi  egualmente  contrappodi  alla  percuf« 
fionc  ; le  forze  colle  quali  agifeono  nell’ atto,  fono  come  i pia- 
ni percoflì , 

i 

§.50.  P R O P O S.  ^ 

cP(f  in  un  alveo  le  acque  medejìme  vi  difeorronò 
con  diverfe  velocità  , e col  modo  flejjò  dirittamente 
incorrono  ne'  piani  eguali  ; le  forze  percotenti  fono  in 
ragion  delle  velocità  diverfe.  ■ ) 

Ponghiamo  due  eguali  piani  A,B,  ne’quali  incorranvi  le  a'c. 
que  in  un  ideffo  modo  ( Lib.  8 §.  4?  ) , o dirittamente,  © 

indirittamente , colle  velocità  in  ragion  doppia*  le  forze  perca» 
tenti  i piani  A , e B diciamo  effere  in  ragion  delle  velocità  ^ 
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cioè  a dire  , la  forza  percotentc  il  piano  A eflere  due  volte 
maggiore  della  percotente  il  piano  B. 

Se  un  corpo  di  acqua  medefima  ponghiamo  incorrere  con 
divèrfa  velocità  ne’ piani  A,  B , la  malfa  percotente  il  piano 
A è ( Lib.  8 38  ) alla  malfa  percotente  il  piano  B , come 

le  velocità  colle  quali  fi  muovono  negl’  incorrimenti  in  A , e 
in  B;  e perchè  le  acque  percotenti  le  riguardammo  come  corpi 
d’ineguali  malfe  ; datalchè  fe  le  malfe  faranno  ineguali  , le  for- 
ze { Lib.  I 383  ) fono  in  ragion  comporta  delle  malfe  , e 
delle  velocità*  perciò  sì  fattamente  , nel  dato  cafo,  rtando  le 
malfe  come  alle  velocità,  per  le  cofe  dimo/ìrate  , fono  in  ragion 
di  querte*  ed  in  confeguenza  la  forza  percotente  in  A , gmjìa 
le  regole  arimetìcks  , è due  volte  maggiore  delle  percotente  in 
B . Che  E . da  D . 

5r.  P R O P O S. 

una  medefim  acqua  con  velocità  divcrja  difeor- 
re  , e col  modo'' ifìejjo  dirittamente  incorre  negl' 'inegua- 
li piani  ; -le  forze  percotenti  fono  in  ragion  compojìa 
delle  ragioni  de' piani  diverji  ^ e delle  velocità. 

Ponghiamo  una  medefim’  acqua  colle  diverfe  velocità  C , c 
incorrere  col  modo  rtelfo  in  qualtivogliano  piani  A , B , dicia- 
mo , le  forze  percotenti  V , « , e fupponiamo  che  la  dat’  acqua 
colla  forza,  che  chiamiamo  /,  incorra  colla  velocità  C nel  pia- 
no B- 

Egli  è certo,  che  fe  l’acqua  data  incorrerà  ne’ piani  A,  B, 
ineguali  colla  rtelfa  velocità  C ; la  forza  V è alla  forza  / ( Lib. 
8 ^ 48  ) come  il  piano  A al  piano  B.  In  oltre  fe  l’irtefs’ ac- 
qua incorrerà  nel  piano  B colle  diverfe  velocità  C,  c,  in  que- 
lle diverfe  percuflioni  la  forza  f alla  forza  « ( Lib.  8 §.  50  ) 
è come  la  velocità  C alla  velocità  c.  Abbiamo  dunque  nel  ca- 
fo efporto  /V  : /m  : : A X C : B X f ; ed  in  confeguenza  giurta 
le  regole  aritmetiche  V;  AxCrBxc*  cioè  a dire,  le  for- 
ze percotenti  di  una  medefima  acqua  con  velocità  diverfa  di- 
fcorrcnte,  e col  modo  irtertb  incorrente  in  ineguali  piani,  fono 
in  ragion  comporta  delle  ragioni  de’ piani  div^erfi  A , e B , e 
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delle  velocità  C)  c.  Che  E.  da  D. 


§.52.  P R O P O S. 

Le  acque  di  denjìtà  diverfa  /correnti  con  la  mede-^ 
/ima  velocità  ^fe  incorreranno  dirittamente  /otto  gli  Jìe/ 
/ì  angoli  d'incidenza  né*  piani  ineguali  ; le  /orze  perco- 
tenti  /ono  in  ragion  compo/ìa  delle  ragioni  delle  den/tày 
e de  pani  diver/i  percoji , 

Incorrano  colla  medefima  velocità  , e col  modo  idelTo  due 
acque  di  denfità  diverfa  D,  e in  qualfivogliano  piani  A,  B, 
e nominiamo  le- forze  percotenti  f , « * per  le  cofe  dimoftrate 
( Lib.  8 34  ) avremo  y*:  M ::  D;  d.  Incorra  il  fluido  porto 

colla  denfità  D nel  piano  A ineguale  al  B , e la  forza  perco- 
tente  fi  dica  V * dal  fatto  avremo , per  le  cofe  dìmojìrate  ( Lib. 

8 §-48  ) V : / : ; A • B . Sarà  dunque  giurta  le  regole  arit- 

metiche fV:  fu  ::  A x D:  Bx<^*  ed  in  confeguenza  V:  » 
: : A X D : B x • cioè  a dire,  le  forze  percotenti  delle  fuppo- 
fte  acque  di  diverfa  denfità  , difeorrenti  colla  velocità  medefima, 
ed  incorrenti  col  modo  irteflb  in  piani  ineguali  , fono  in  ragioa 
comporta  de' piani , e delle  denfità.  Che  E.  da  D. 

§.53.  P R O P O S. 

Se  acque  di  varia  den/td  , /correnti  con  diver/a 

velocità  ^ /otto  gli  fle/fi  angoli  d'incidenza,  ne  piani  ine- 

guali B,  incorreranno  dirittamente  ; le  forze  percoten- 
ti fono  in  ragion  compojìa  delle  denjìtà  , de'  piani  per- 
coli , e delle  velocità  . 

Ponghiamo  due  eguali  piani  percofli  B,  B,  ne’quali  incorra 
una  tale  acqua  di  denfità  = d colle  diverfe  velocità  C,  c , e le 
forze  percotenti  fien  nominate  / ed  « • per  le  cofe  dimortratc 
{ Lib.  8 50  ) abbiamo  /:  u ::  C;  c.  Ciò  porto  , incorran 

le  lupporte  acque  colla  diverfa  denfità,  V> , d , e colla  velocità 
c negl’ineguali  piani  A , B , e le  forze  percotenti  , fi  dicano  V, 
/:  per  le  cofe  dimortratc  ( Lib,  8 52  ) abbiamo  V:  f:' 
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A X D : B X ; dunque,  gtufla  le.  regole  aritmetiche  /V:  fu 
: : AxDxC  : Bxfs/xc;  ed  in  conleguenza  V ; : AxDxC:  Bx</xc; 

cioè  a dire  y le  forze  percotenti  delle  fuppoffe  acque  di  varia 
denfità.  con  diverfa  velocità  , e nel  modo  ffcifo  incorrenti  ne’ 
piani  ineguali  A , B,  fono  in  ragion  comporta  delle  ragioni  de’ 
piani  percorti , delle  denfità  diverfe , e delle  velocità  varie.  Che 
E ..  da  D . 

§.  54.  P R O P O S.  Tav.^.rigA^^. 

Se  un  corpo  di  acqua  indiritt amente  dà'  dì  cozzo- 
m AB  , a feconda  degl'  incorrìmenti  paralelli  CA , DB; 
la  velocità  ajjoluta  del  fluido  pcrcotente  è alla  velocità 
rifpettiva  , come  il  feno  tutto  al  feiio  dell  angolo  dell, 
incidenza .. 

Ponghiamo  la  retta  CA  efporre  la  velocità  affoluta  , e dal 
punto  C menarfi  la  perpendicolare  CF  fulla  AB  ; in  tal  cafa 
la  velocità  per  AC  ( Lib.  r 548  ) (1  rifolve  nelle  laterali 
CF  , ed  FA,  che  infieme  , per  le  cofe  dìmojìrate  , equivagliono 
la  velocità  alfoluta  : e perchè  le  acque  nel  dar  di  cozzo  obbli- 
quamente  in  AB  , non  agifeono  a feconda  della  direzione 
AF  , ma  foltanto^  a feconda  della  perpendicolare  CF  , lun- 
gheflb  di  cui  al  moto  del  fluido  refirte  ; perciò  è chiaro , 
la  velocità  rifpettiva  ( Lib.  8 29  ) dovcrfi  efprimere  per 

la  retta  CF  . Quindi  fe  prenderemo  AC  per  lo  feno  tutto  , 
giujìa  le  regole  trigonometriche  , la  CF'  ne  è il  feno  dell’  angolo 
d’incidenza  CAF;  ed  in  confeguenza  ( Lib.  i 54?  },  eflen- 
do  la  velocità  artbluta  alla  rifpettiva  come  AC:  CF  , ne  fegue 
quella  a querta  come  il  feno  tutto  al  feno  dell’angolo  dcll’inci-. 
denza.-  Che  E.  da  D. 
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§.55.  P R O P O S.  Tav.^.FtgA-^’^. 

Se  un  corpo  dì  acqua  incorrente  a feconda  ddìa 
dtrezion  paralella  CA^  DB  ^ dà  di  cozzo  indirittamente 
fui  piano  percoJJo;la  majfa  del  fluido^  colla  quale  fi  efe~ 
gue  Vindi'iitta  percujjìone^  è alla  mafia  del  medefimo  ^ in- 
corrente colla  velocità  fìefia  , colla  quale  fi  efcguirebbe 
fui  piano  medefimo  la  percufiìon  diritta  , come  il  feno 
dell'  angolo  d incidenza  , al  feno  tutto . 

Ponghìamo  efprimerfi  il  plano  percoflb  per  la  linea  AB  , 
« producafi  la  retta  BE  dal  punto  B perpendicolare  fulla  AC  , 
Egli  è chiaro , che  nel  tempo  fteflb  non  anderà  in  avanti  mag- 
gior quantità  di  acqua  nella  AB,  che  nella  EB  a feconda  del 
pollo  modo  : datalchè  fe  la  BD  efprimerà  la  velocità  dell’ 
acqua  incorrente;  cioè  a dire  , fe  efprimerà  lo  fpazio  che  ella 
percorre  nel  tempufcolo  , che  la  percuflion  fi  efegue  ; la  malfa 
veloce  che  portali  in  AB,  a feconda  della  direzione  obbliqua,  è 
alla  malfa  veloce,  che  porterafli  nella  lledfa  AB,  a feconda  della 
direzion  perpendicolare  ( Lib.  i zip  , e Lib.  7 §•  P5  ) , 
.come  BExBD  : ABxBD;  ed  in  confeguenza  , gìufla  le  regole 
aritmetiche^  come  BE  : AB  . Quindi  fe  ponghìamo  AB  per  Io 
feno  tutto,  ne  fegue  BE  feno  dell’angolo  EAB  dell’incidenza; 
per  cui  la  malfa  dell’  acqua  , colla  quale  fi  efegue  in  AB 
la  perculTione  indiritta  , è alla  malfa  colla  quale  fi  efeguireb- 
be  la  diritta  fulla  mcdefima  AB  , come  il  feno  dell’  angoli 
d’incidenza  BE  al  feno  tutto  AB.  Che  £ da  D, 


§.35. 


T a 
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^6.  P R O P O S.  Tav.i^.Ftg.i^<^. 

• Un  corpo  di  acqua  incorrente  , fe  dà  di  cozzo  in- 
dirittamente  falla  AE  ; la  forza  indìrittamente  perco- 
tente  è a quella  , che  rijìejs  acqua  dirittamente  percuo- 
terebbe Julia  medejìma  AB  , in  ragion  del  feno  dell'  an- 
golo d'  incidenza  al  feno  tutto  ^ 

Fu  dimoflrato,  che  le  forze  dirittamente  , o indirittamen- 
te  percotenti  ne’  piani  contrapporti  all’  incorrinacnto  , fono  in 
ragion  comporta  della  moltitudine  delle  parti  fluide ,,  e della  ve- 
locità  ; cioè  a dire  , la  forza  diretta  elfcre  alla  forza  indiretta  , 
come  la  mafla  dell’  acqua  dirittamente  incorrente  in  AB,  alla 
jnafla  medefima,  indirettamente  incorrente  fulla  flefla  AB  ‘ o 
come  la  velocità  aflbluta  alla  velocità  rifpettiva  ; e perchè  non 
men  la  mafla  nella  percuflTion.  diritta  è alla  mafia  nella  percuf- 
flone  indiritta  , che  la  velocità  alToluta  è alla  rifpettiva  ( Lib. 
8 §.  54,  55  ),  come  il  feno  rutto  è al  feno  dell’angolo  dell’ 
incidenza;  perciò  a feconda  delle  cofe  dimortrate  ( Lib.  8 
53  ) la  forza  delle  acque  incorrenti,  dirittamente  è alla  forza 
'indiritta  in  ragion  dèi  feno  tutto  al  feno  dell’angolo  d’inciden» 
za^.  Che  E . da  D . 

§.  5,7.  C O R O L L. 

Da  ciò  è manifertojche  la  forza  percotente  di  un  corpo  di 
acqua,  indirittamente  incorrente  folto  l’angolo  d’  incidenza  nvi- 
nore  in  un  piano,  è fempre  minore;  e lotto  l’angolo  maggiore, 
è fempre  maggiore . 

§.  58.  C O R O L L. 

E ficcome  accrefeendofi  l’angolo  d’incidenza  dall’  unità  al 
retto,  la  forza  fi  accrefee  infino  alla  percuflion  diritta;  così  di- 
crelcendo  1’  angolo  , dicrefee  ben  anche  la  forza  , infino  a che 
coincidendo  la  direzione  AC  colla  AB  la  percuflion  fi  annienta 
e fi  diftrugge . 


Di'  jiuhitettUYa  Idraulica  », 


HP 

§.5^.  • A V V E R T. 

Le  fin  qui  fpiegate  dottrine  credemmo  fufficientl  al  noftro 
Ifiitufo,  per  preparare  gli  Studiofi  colle  opportune  cognizioni 
all’ intelligenza  delle  cole  Architettoniche  idrauliche,  che  ne’fe- 
guenti  Gap.  generalmente  diremo  5 mentre  tutte  le  altre  di  po« 
chUfimo  ufo  nelle  prefenti  combinazioni,  e che  furono  con  per-» 
Ipicacia  dimoftrate  dagl’infigni  Matematici,  polfonfi  rileggere  da' 
proprj  fcrittori  che  le  trattarono  . 


CAP-  IIL 

Degli  effetti  che  feguono  dairincom- 
mento , e dalla  rifalita  de’  fiumi 
ne’  corpi  adjacenti  e contigui 
a’difcorrimenti  fuccefilvi^ 
difaminati  tra  le  dot- 
trine 5 e le  fpe- 
rienze  ► 

SEZIONE  r. 

Mozioni  univerfali  che  fondano  la  produzione  degli 
effetti  dalle  caufe  naturali  , e dalle  cagionata 
dalla  mano  deli  Uomo  . 

§.  (5o.  definì  Z. 

Effetti  naturali  dd  fiumi  diconfi  generalmente 
tutti  gU  ogerati  dalla  violenza  delle  acc^ue  ,,  naturai* 

men- 
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mente  difeorrenti  negli  fìati  di  rigore  , ne’propr  j alvei, 
e fuora  di  ellì  . 

dr.  D E F I N I Z. 

Ejettì  caufalì  de  Jiumi  diconfì  tutti  gli  altri  fi- 
milmente  operati  dalla  violenza  delle  acque  incorren- 
ti, e riialite  nelle  opere,  e dalle  opere  architettoniche 
idrauliche,  fatte  a .mano  negli  alvei,  e nelle  parti  di 
effi  . 

d2.  C O R O L L. 

Dunque  ( Lib.  8 4 , e feg.  j tutti  gli  effetti  naturali 

de’ fiumi  operati  negli  alvei,  nelle  loro  parti  , e fuora  di  effi  * 
in  ogni  calo  di  rigore  ordinario,  ed  efiraordinario  naturali;  di- 
pendono ( Lib.  8 §.42  ) dalle  leggi  dell’Ordine  di  confervazio- 
ne , a feconda  delle  quali  fon  elfi  generati,  e prodotti  ; forman- 
done gli  flati  diverfi , .che  in  avanti  fpiegheremo - 

§.  6^.  C O R O L L. 

E tutti  gli  effetti  caufali  de’  fiumi  in  rigore  ( Lib.  8 §. 
5,  IO,  12  ) fon  prodotti  dalla  privazione  de’  liberi  difeorri- 
menti  naturali  delle  acque  per  gli  alvei  a’iuoghi  inferiori , Quin- 
di è chiaro,  che  fe  con  qualfi voglia  opera  architettonica  idrau- 
lica, o altro  qualunque  oftacolo  fatto  a mano  , la  Natura  farà 
forzata  dalla  caufa  eflranea  a non  feguir  liberamente  le  fue  co- 
flantiflime  leggi  ; il  fiume  in  quello  nuovo  flato  sforzafi  di  fu- 
perarlo  : e non  potendo  ( Lib.  8 §.  24  ) per  la  forza  refiflen- 
te  maggiore  della  percotente  ; neceffariamente  incorrerà  ne’  luo- 
ghi diverfi  ad  operar  colle  leggi  medefime  effetti  flraordinarj  , c 
per  lo  più  le  rovine  luogali . 

<54.  C O R O L L. 

Dunque  tutti  gli  effetti  operati  dalla  Natura  ( Lib.  8 §. 
) ne’fiumi  in  rigore , dobbiamo  fempre  ripeterli  dalle  coflan- 
tifllme  leggi  di  cenfervazione  , che  ne  fon  la  caufa  ( Lib.  i 
ló,  e Lib.  2 §.  4,)  : c perchè  gli  effetti  caufali  ( Lib.  8 
éi  j e ) riconofeono  per  caufa  operante  la  mano  dell’uomo, 

che 
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cRs  pcf  iftsbilirle  3 Ajs  utilità  V'i  tnodifics  , con  varie  ricerche  ^ 
la  libertà  luogale  , fenza  punto  annientarne-  le  leggi  della  Natu- 
ra; perciò  dalle  concaufe  medefime  , combinate  colle  leggi  dell’ 
Ordine  , fon  necelfariamente  governati  gli  effetti  fucceflivi  alla 
jnutazion  dello  flato  . Ed  ecco  come  tutti  gli  effetti  fon  peren- 
nemente generati  , e finiti  dalle  leggi  dell’  Ordine  di  conferva- 
zlone  - 

^.6$.  D E F I N I Z. 

Inondazione  dicefi  quell’  incorrimento  per  ogni  do- 
ve oltre  l’alveo  , che  fanno  i fiumi  nelle  malTime  ac- 
cidentali efci'efcenze,  Tulle  campagne  circoftanti  al  di- 
feorrimento  del  naturai  rigore  allorché  traripando  fi 
efierminano  naturalmente,  ne’  terreni  inferiori .. 

66.  A V V E R T. 

I fiumi , generalmente  , negli  flati  di  piene  difeorrono  carica-- 
tl  di  torbidezze  argillofe  , e limofe , in  molti  cafi  in  efli  intro- 
dotte da’ torrenti  che  vi  s’immettono  , e in  altri  non  pochi  di 
ghiaje,  rene  groffe  ,,  ed  altro  tolte  da’ luoghi  fuperiori  e dagli 
alvei  medefimi  e perciò  le  inondazioni’  dalle  alluvioni  , ec. 
diflinguonfi  in  Architettura  idraulica  e legalidraulica  dall’acqua, 
c dalle  materie  colluvianti  con  effa;,  giuda  lo  che  da’noftri  leii-- 
fi:  riman  decifo  .. 

§.  6j.  ^ C O R O L L. 

E perchè  le  inondazioni  ( Lib.  8 6$  ')  fono  accidental- 

mente naturali  infinochè  dura  il  traripamento  del  fiume  in  piena, 
ed  infinochè  fien  le  difparfe  acque  vifibili  fopra  de’  terreni  cir- 
coflanti  ; perciò  ( Lib.  8 §.  6z  ) governando  quelli  effetti  le 
leggi  di  Natura  , fenza  mutarfene  la  foflanza  ( Lib.  z §.  170 
c feguenti  ) per  dritto  delle  Genti  neceffario ^ terminata  1’  inonda- 
zi*ne  ritornano  le  inondate  campagne  nel  primo  loro  edere  ° 
ed  in  confeguenza  deli’ ideffo  primo- dritto  in' cui  erano  , ed  av 
cui  fi  appartenevano. 
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6Z.  D E F I N I Z. 

Bonificazion  naturale  dicefi  quel  depofito  nafcofio 
di  materie  limofe,  argillofe,  e renofe,  che  rimane  fo- 
piva  de’  terreni  temporaneamente  inondati  , da’  Fiumi 
caricati  di  torbidezze  ; allorché  dalle  inondazioni  ridu.- 
confi  difcorrenti  ne’  proprj  alvei  , 


%.  6g.  definì  Z. 

Ingombramento  naturale  dicefi  quel  depofito  fafToro, 
ghiajofo  , e di  rena  groffa,  che  rimane  ibpra  de’  ter- 
reni temporaneamente  inondati,  da’ fiumi  di  tali  ma- 
terie carichi  j allorché  fi  rendono  nuovamente  ne’proprj 
alvei , 

§.  70.  e O R O L L. 

Quindi  è manifefto  che  fe  tali  inondazioni  bonificanti  , • 
ingomberanti  ( Lib.  8 ój  ) non  mutano  le  pofizioni  , e le 
forme  de’  terreni  naturalmente  , e temporaneamente  inondati  * 
in  confeguenza  le  bonificazioni,  e gl’ingomberamenti  che  feguo- 
no  da  tali  contingenze  ( Lib.  8 68  , e óp  ) , naturalmente 

fi  fanno  di  que’  poderi  a’  quali  fi  appigliano  , per  cui  fon  ehi 
agumenti  reali,  coftituiti  per  inondazione. 


§.71.  D E F I N I Z. 

Forza  affondante  dicefi  quella  pofianza  de’fiumi  in 
moto  col  mezzo  della  quale  i fondi  degli  alvei  natu- 
ralmente lì  profondano . 

§.72.  D E F I N I Z. 

Forza  dilatante  dlcefi  quella  pofianza  de’  fiumi  ii| 
moto  ; col  mezzo  della  quale  le  ripe  degli  alvei  fi 
corrodono  , e diftruggono  , 


§•73* 
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73.  C O R O L L. 

Dunque  le  definite  poflanze  de’  fiumi  , in  qualunque  modo 
incorrenti  ( Lib.  8 §.<5o,  e feg.  ),  a produrre  dalla  perculTione 
un  qualche  effetto  negli  alvei  , in  dove  liberamente  difcorrono  , 
fono  ( Lib.  8 §.  19,  qo,  qi  , e qz  ) la  forza  del  fiume  nel 
moto  proprio,  applicata  al  terreno  , di  cui  l’alveo  è compofto  ; 
cioè  a dire , al  fondo , e alle  ripe  o fponde  , 

^.74.  D E F I N I Z. 

Forza  refluente  dd  fondo  , e delle  ripe  de’  fiumi 
dicefi  quella  polTanza  efiftente  nella  materia  di  cui 
fon  compofii  gli  alvei , la  qual  forge  , ed  è prefifia 
dalla  codione  de’  componenti  , e dalla  gravitazione 
di  efii  nel  luogo. 

$.75.  D E F I N T Z. 

Vrofondazioni  degli  alvei  diconfi  gli  effetti  prodot- 
ti dalla  forza  affondante , allorché  fupera  la  refiftente- 
del  fondo;  cioè  a dire , quelle  rovinoie  cavazionì  ope- 
rate dalla  violenza  del  fiume  nel  moto  proprio  , in 
affondare  qualunque  parte  del  letto  di  effo. 

§.  7d.  D E F I N I Z. 

Dilatazioni  degli  alvei  diconfi  gli  effetti  prodotti 
dalla  forza  dilatante,  allorché  fupera  la  refiftente  del- 
le ripe  ; cioè  a dire , quelle  perdite  di  terreni  molli  , 
e fdrucciolevoli  delle  ripe  , allorché  la  violenza  del 
fiume  nel  moto  proprio  corrodendole , ne  porta  altro- 
ve le  materie  componenti . 

77.  C O R O L L. 

Datalchè  f Lib.  i §.  iq5  ) comparando  le  definite  forze 
nel  rifeontro  cogli  effetti,  egli  è dimoflrato  dalla  fperienza  , c 
dalla  ragione  ( Lib.  8 q5  , c Cor.  feg.  ) , che  di  quanto 

Ttm.llL  V cf. 
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cfTer  potrà  maggiore , o minore  la  forza  refiftcnte  de’tcrreni  con- 
tigui al  corrimento  del  fiume  tra  delle  circoflanze  , di  tanto  re- 
ciproca mente  fon  minori  , o maggiori  gli  effetti  prodotti  dalla 
forza  d i effo  , applicata  alle  parti  dell’  alveo  tra  le  circoftanzc 
medefime  » 


§.78.  definì  z. 

Corrufione  ddle  ripe  dejìumi  è una  partlcolar  di- 
latazione  dell’  alveo  in  uu  dato  luogo  della  lunghez- 
za di  effe,  contrappofto  all’ incorrimento  del  fiume  in 
piena  ; in  dove  fuperandofì  dalla  forza  dilatante  la 
refiftente,  vi  produce  la  rovina.. 

79.  vC  O R O L L. 

Dunque  dalla  corrufione  ne  fegue  la  diftruzion  di  tutto,  o 
parte  del  terreno  componente  la  ripa  , nella  lunghezza  del  luogo 
cfpofto  alle  incorrenze  del  fiume  : e perchè  ( Lib.  2 18 1 , 

384  ) la  mafifima  forza  de’  fiumi  variabili  in  piena  fi  efercita 
nel  filone*  perciò  dalla  forza  percotente  di  quefto  ( Lib.  8 
7<5  , 78  ) fon  naturalmente  generate  le  corrufioni  ne’  luoghi 
delle  ripe,  e il  deviarfi  del  terreno  molle  sluogato  per  altrove  . 

§.80.  C O R O L L. 

Quindi  giuda  la  fperienza  è roanifedo  , che  difcorrendo  il 
fiume  in  piena  , dalla,  corrulion  della  ripa  in  piu.  cafi , a mifura 
delle  circodanze  , per  dritto  di  Natura  ^ le  acque  foltanto  fi  fpan- 
dono  fopra  de’  terreni  contigui . In  altri  -dilatanfi.  di  letto  ne  ter- 
reni medefimi . E in  altri  vi  dabilifcono  nuovo  letto  al  naturai 
difcorrimento . Per  cui  dal  primo  effetto  ne  fegue  l’inondazione 
nc’ fuoi  rapporti  colle  bonificazioni  , o ingomberamenti  ( Ltb, 
8 70,,  77  } ; dal  fecondo  una  curva  , profonda  devaftazione 

del  terreno*  e dal  terzo  una  naturai  formazione  di  nuovo  alveo. 
1 di  cui  rapporti  a fuo  luogo  difamineremo  . 


§.  8r..  C O R O L L.  ‘ 

Ne’ fiumi  variabili,  ficcome,  per  legge  di  Natura^  edi  nella 
mallime  piene  ( Lib.  8 4 , e 5.  ) incorrendo  a mifura  d^ell 

ir» 
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circonanze  fui  luogo  delle  ripe  , vi  agifcono  colla  forza  ( Lib. 
8 §.  7<^»  77)  dilatante  le  corrufioni  ; così  neceflariamente  le 
ripe  medefime,  giufla  la  lor  lunghezza  , pofizionc  , e flato  fon 
nell’  azione  , per  le  leggi  medefime  , continuamente  efpofte  agli 
effetti  degl’  incorrimenti  ; ed  in  confeguenza  ( §.  80  preccd.  ) 
alle  rovine  delle  loro  forme,  e de’predj  a effe  contigui. 

§.82.  D E F I N I Z. 

Depofiti  alluviati  diconfi  generalmente  in  *\rchi- 
tettura  idraulica  tutti  quegli  ammalTamenti  nafcofii 
di  iallì  , ghiaje , rene , argille  , limo  , ec.  di  minute 
particelle  pelanti , che  da’  luoghi  fconofciuti  fi  raduna- 
no , e accrefcono,  a feconda  delle  circoftanze  naturali, 
fopra  de’  letti  de’  fiumi  variabili  nel  modo,  ne’  proprj 
alvei . 

§.  8^.  C O R O L L. 

E perchè  ( Lib.  8 ^2  , 6^  ) gli  effetti  alluviati  fon 

prodotti  dalle  leggi  dell’  ordine  tra  delle  circoftanze  de’  luoghi  , 
delle  pofizioni , qualità  , e forme  de’  terreni  molli  , e fdruccio- 
levoli , menate  in  avanti  dal  fiume  in  piena  \ perciò  ( Lib.  8 
§.  31  , 32,  e 82  ) fono  ammaffi  di  feonofeiute  parti,  particel- 
le, e molecole,  tolte  da’  luoghi  diverfi  , e formati  per  tratti 
ofeuri  e nafeofti  fott’  acqua , occupando  il  primo  fondo  dell’  al- 
veo fotto  varj  modi  , e volumi . 

84.  • C O R O L L. 

E per  le  fteffe  ragioni  : fe  agl’  incominciati  depofiti  nafeo- 
fti vi  Q continuano  altri  fuccedenti  dalle  piene  del  fiume  , tra 
delle  quafi  circoftanze  medefime ‘in  confeguenza  dopo  di  un  tal 
tempo  opportunamente  neceffario  alla  lor  conipofizione , ed  agu- 
mento  degli  ftrati  gli  uni  fopra  degli  altri  ,'fuperando  c/Ti  l’al- 
tezza viva  del  fiume  negli  fiati  di  naturai  rigore , rendonfi  mani* 
fefti  a’  noftri  fenfi  fotto  le  feguenti  forme . 
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§.85.  D E F I N I Z. 

Alluvione  né Jiumì  clicefi  quell’accrefcimento  nafco- 
fìo  di  diverfe  materie  pefanti  , tolte  dagli  fconofciuti 
luoghi  , e formato  a feconda  delle  naturali  difpolìzioni 
lungheflb  , e contiguo  alle  ripe;  oflia  quel  depofito  peni- 
folato  alle  ripe  , di  fconofciute  materie  pefanti  , naico- 
ftamente  radunate  in  un  tal  luogo  del  letto  , e refo 
vifibile  col  mezzo  degli  accrefcimenti  fimili  nel  luogo 
medefimo. 

D E F I N I Z. 

Ifole  alluviate  né  fiumi  diconfì  que’depolìti  latenti, 
naturalmente  formati  in  una  parte  dell'alveo  , col  fon- 
do uniti,  e dalle  acque  correnti  circondati  ; oflia  queir 
accrefcimento  ifolato  di  fconofciute  materie  pefanti,  na- 
fcoftamente  radunate,  e appigliate  fui  primo  fondo  , re- 
fo vifibile  col  mezzo  di  fimili  accrefcimenti  , formati 
in  piò  Ifagioni  , fempre  però  circondato  dalle  acque 
correnti . ‘ ' 

§.87.  C O R O L L, 

Quindi  è chiaro,  che  eiTendo  le  ripe  degli  alvei,  ed  i po- 
deri contigui  ( Lib.  8 81  ) in  ogni  tempo  naturalmente 

cfpofli  agli  effetti  delle  corrufioni , operate  da’  fiumi  variabili  di 
ietto  , allorché  fono  in  piena  , onde  fefFetto  rovinofo  fegue  la 
lunghezza  della  ripa  contrapporta  all’ incorrimento , e per  erta  la 
iatitudii>c  del  predio  alla  ripa  fteffa  contiguo  nella  lua  natura  ; 
in  confeguenza  ( Lib.  8 82,  e feg.  ) le  alluvioni,  e le  ifo- 

le  alluviate  che  generanfi  naturalmente  di  fconofciute  pefanti 
niaterie , radunate  , e agumentate  ne’luoghi  refiftenti  dalla  perdi- 
ta della  velocità  delle  acque  medefime  nelle  relative  circortanze, 
anche  effe  neceflariamente  , per  le  leggi  delf  Ordine,  [egnono  l’erten- 
fion  lunga  delle  ripe  rovinabili  ; cioè  a dire,  di  quella  quantità  di 
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lunghezza,  che  tra  delle  circoflanze  relative  è naturalmente  efpo. 
fia  , e rimane  efpofta  a’ danni  della  forza  dilatante  , e per  eflb 
alia  latitudine  de’predj  contigui  nella  di  lor  natura,  e flato. 

§.88.  A V V E R T. 

Quefli  naturali  effetti  riguardati  dagli  Uomini  come  danno- 
fi,  e come  vantaggiofi  a’predj  contigui  alle  ripe  de’ fiumi  varia- 
bili , han  prodotto  quella  modificazione  di  dritto  delle  Genti 
volontario,  e quelle  riflrizioni  di  appartenenza  pubblica,  e pri- 
vata, che  in  tante  mature  difamine , e determinazioni  legali,  e 
Jegalidrauliche , fenza  punto  ledere  i dritti  della  Natura  , e del- 
le Genti , rileggiamo  nel  dritto  Civile  . Sulle  quali  intricatifli- 
me  cofe,  a fuo  luogo,  ne  diremo  ad  iflruzione  quanto  conviene  • 

§.8^.  D E F I N I Z. 

Accojìamento  caufale  ollia  per  accefjìone  dieefi  di 
un  pezzo  conofciuto  di  terreno  , tolto  dalla  violenza 
del  fiume  da  un  podere  , e che  fenza  perdita  della 
Ipezie  , e della  viiibiJe  produzione  riguardata  nella  fu- 
perfide , fi  apprefla , a arripa  ad  altro  podere  * 

§.  C O R O L L- 

Dunque  gli  accoflamenti  per  acceffione  ( Lib.  8 §.  85  , 84, 
85  ) non  fono  della  natura  delle  alluvioni , mentre  ( §.  prec.  ) 
fon  efli  difiacchi  conofciuti  di  parti  integrali , e vifibili  de’  ter- 
ritori efpofli  agl’  incorrimentt  del  fiume  in  piena  , caufalmentc 
dalla  violenza  di  eflb  tolti  ed  altrove  traportati  ad  appreflarfi,  o 
arriparfi  lungo  la  fponda  , contermine  di  altro  territorio  allo 
fteflb  fiume  continguo, . Quindi  neceflariamente  ne  fcgue , che  ef- 
fendo  gli  accoflamenti  per  acceffime  della  fpczie  raedefima  , del 
predio  daddove  furono  violentemente  flaccati,  fenza  perdita  della 
vifibile  produzion  vegeta  riguardata  nella  fuperficie  • in  confeguen- 
za,  per  dritto  di  Natura^  continuano,  e continuar  ne  debbono  la 
natura  mcdefima,  infinochè  durano  nella  fpezie  iftcffa . 
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§.  pr.  O S S E R V A Z. 

\Sulle  concaujc  naturali^  che  ftab  il if cono  i depo- 
fiti  per  accejfione . 

In  due  generali  modi  le  partì  integrali  , o della  fpezie 
medefima  di  un  podere,  (laccate  dalla  violenza  del  fiume  in  pie- 
na , e traportate  a feconda  delle  circoftanze  luogali  , foglionfi 
accodare  ad  altro  podere;  o che  la  fuperficie  inferiore  della  par- 
te fvelta  fi  appigli  fulla  fuperficie  vifibile  dell’altro  ; o che  la 
parte  fvelta  , e traportafa  fi  arripi  lungo  la  fronte  di  altro  pre- 
dio, a cui  fi  accoda,  appigliandoli  per  le  circodanze  refidenti  fui 
fondo  dell’alveo.  In  ognun  degli  additati  modi,  egli  è fuor  di 
controverfia  , concorrer  debbono  quafi  le  cole  medefime  , non 
meno  per  ifvellerle  da’proprj  luoghi,  che  per  accodarle  ad  altri, 
onde  feguano  i definiti  effetti  per  acceffione  . 

92* 

Quedi  effetti,  per  tfpeYÌenza  ^ addivenir  fogliono  da  due  ge- 
nerali concaufe  . La  prima  fi  è,  allorché  fopra  delle  antichiffimc 
alluvioni  di  faffaje,  di  terreni  ghiajofi  , o renofi  per  lo  tratto 
di  tempo  piucchè  lungo  fiavifi  già  formato,  ed  agumentato  terre- 
no coltivabile  , fulla  cui  fuperficie  apparente  fi  offervi  una  tal 
produzione:  in  tali  e fimili  cafi  a cagion  che  il  terreno  forma- 
to ha  poca  altezza,  relativamente  , e moltidime  intralciate  bar- 
be delle  radici  de’ prodotti  ; le  violenti  acque  della  piena  inci- 
dente fuperando,  a feconda  delle  circodanze  , le  parti  refidenti 
del  terreno  agumentato  , e non  potendo  fuperare  la  refidenza 
deir  antico  fondo  ghiajofo , renofo , ec.  , ne  fvelle  una  pai  te  dal 
luogo,  e la  traporta  tra  delle  rifleflioni  quafi  galleggiante  infino 
all’incontro  di  quelle  medefime  circofkanze  luogali,  che  ne  refi- 
dono  la  continuazione  in  avanti . Quindi  offerviamo  , che  fe  al 
difcorrimento  rifleflìvo  farà  naturalmente  contrappodo  un  podere,  ^ 
più  baffo  dell’.altezza  viva  del  fiume  in  piena  ; fopra  di  quedo 
la  parte  traportata  fi  appreffa , e accodando  la  fuperficie  inferiore 
fulla  fuperficie  del  podere  , toglie  nell’atto  la  prima  vifibile  fuperficie 
di  queflo,  e vi  (bdituifce  quella  della  parte  appigliata  per.accef- 
fione  . Ma  fe  al  difcorrimento  rifleflivo  fi  contrappone  la  refi- 
de n- 
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ftenza  delle  aire,  e fode  ripe  , o l’altezza  de’  terreni  contigui 
maggiore  di  quella  della  piena  ; allora  la  parte  fiaccata  , tra 
delle  circoflanze  luogali,  Jungheflb  la  ripa  fi  accofla , c tra  delle 
riflefìioni  fui  fondo,  ivi  refiftente  del  fiume  fi  apprefla,  e ap- 
piglia . 

La  feconda  concaiifa  di  limili  diftacchi  , e appigliamenti 
per  acceflione  fi  è,giufìa  le  dìfpoft^toni  della  Natura^  allorché  il 
fiume  in  piena  incorre  in  un  predio  , che  abbia  molta  altezza 
di  terreno  coltivato,  ma  coordinato  da  più  , e più  firati  natu- 
rali di  varie  terre  , argille  , e rene  per  tratti  di  tempo  già 
percorfo  ivi  ammontati  gli'  uni  fopra  degli  altri  da  varie  circo- 
flanze : in  tali  e limili  cafi  la  violenza  del  fiume  incorrente  , 
fuperando  la  refiflenza  di  quello  firato  meno  refiftente  • cioè  a 
dire,  di  materie  molli,  e fdrucciolevoli  • tra  gli  altri  che  gli  flan 
di  fopra  , ne  fvelle  tutta  quella  parte  di  terreno  , che  è affetti 
dall’  incorrimento  incidente  a mifura  delle  circoflanze  luogali  , 
e delle  qualità  delle  materie  ivi  efiflenti  ; e con  quell’  altezza 
naturale  vien  traportata  , come  dicemmo  , tra  delle  rifalite  in 
altro  luogo,  in  dove  tra  le  medefime  contingenze  impedienti  la 
continuazion  del  moto  * o fopra  de’  territorj  fi  accofla  , fe  cfìi 
faran  corrifpondentemente  più  baffi  del  difcorrimento  ; o lungo 
la  fronte  de’  medefirai  arripati.  ne  reflerannó , appigUandofi  fui 
fondo  dell’alveo.. 

§.  p4.  C O R O L L. 

Da  quanto  dicemmo  ( Off.  prec.  ) feguitando  la  /perien^a  r 
e la  ragione , neceffariamente  ne  fegue  che  fe  i depofiti  ( Lib. 
S ) per  acceffione  avranno-  dall’  accoftamento  quell’  atti- 

vità naturale , ben  fufficientc  alla  continuazion  della  vilibile  pro- 
duzione di  eguale  fpezie  a quella  del  podere  , da  cui  funne  fiac- 
cata * cioè  a dire  , che  nella  parte  accodata  flavi  quella  potenza 
vegetante  nel  tutto , onde  i prodotti  traportati  con  elfa  vi  retii- 
no fempre  nutriti  fenza  altro  naturai  foccorfo  ; in  tal  cafo 
{ Lib.  8 §.  go  ) la  parte  medefima  fiaccata  da  un  luogo  , e 
appigliata  in,  qualunque  modo  ad  altro  , continua  nella  lua  pri- 
ma natura  , perchè  conferva  la  fpezie  fieffa  di  quel  predio  dad*- 
dove  fu  dalla  violenza  dei  fiume  diftaccata . 
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p5.  C O R O L L. 

Ma  fe  la  potenza  di  nutrizione  non  è l'ufficiente  a confer- 
varne,  e continuarne  la  fpezic  medefima  , onde  dopo  del  temp» 
naturale  i prodotti  traportati  colla  parte  diftaccata , e accodata  , 
didenderanno  le  barbe  delle  radici  nell’alieno  fondo  occupato,  o 
le  radici  medefime  lungo  la  fua  fronte  s’introdurranno,  per  ve- 
getarli , e continuarne  la  lor  vita  ; in  tali  cali  ( preced.  ) la 
produzione  appigliata  per  acceffione  non  è più  della  fpezie  medefima 
di  quel  fondo,  daddove  ne  fu  dalla  violenza  delle  acque  tolta  , 
e Imembrata,  ma  dell’altro  in  dove  fi  è accodata  ; ed  in  con- 
feguenza  , dal  manifedo  naturai  tempo  della  rivegeta^tone  in  poi, 
la  parte  appigliata  feguita  , a feconda  delle  leggi  dell'Ordine  di 
tonferv astone  ^ la  natura  del  fondo  vegetante,  laddove  fi  interna- 
rono, e abbarbicarono  le  radici. 

g6.  D E F I N I Z. 

Jjola  accojìata  caufale  , o per  acceffione  dicefi  di 
un  pezzo  di  terreno  conofeiuto  , tolto  dalla  violenza 
del  fiume  da  un  podere,  e fenza  perdita  della  fpezie 
medefima  di  quefì;o  , e della  fua  vifibile  produzione 
riguardata  nella_  fuperficie,  fi  apprefia  e jfirigne  in  al- 
tro luogo  fui  fondo  del  fiume  medefimo , chè  per  ogni 
attorno  lo  circonda. 

gj.  C O R O L L. 

Dunque  ( Lib.  8 89  ) eflendo  quede  Ifole  accodate 

per  acceffione  , della  natura  medefima  degli  accodamenti  caufali 
penifoJati  ; in  confeguenza  concorre  per  effe,  quanto  dicemmo  fu 
di  tal  cafo  ne’§.  90,  91  , e feg.  ; a’ quali  rimandiamo  T ornato 
Leggitore . 

§.98.  D E F I N I Z. 

Se  quefie  Ifole  nell'  atto  dell’  accoftamento  fi  ap- 
pigliano col  fondo  degli  alvei  de’  fiumi  , diconfi  Ifole 
Jiabili  per  acceffione.  E fe  rimangono  quafi  galleggian- 
ti? 
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ti  non  appigliate  al  fondo  dell’alveo,  diconfi  Ijoh  mo- 
bili 0 jluttuanti . 

gg.  SCOLIO. 

Delle  ijole  tnebili  rariffime  ne  offervtamo  formate  ne*  fiumi  ; e 
fe  talvolta  fe  ne  avvtfa  un  qualche  efemplo  , effe  foglio»  generarfi 
in  quelli  di  tardo  moto  , le  cui  acque  difcorrono  caricate  di  fati  tar- 
tarofi  ^ adatti  alla  pietrlficaT^ione  . Formanfi  tali  produzioni  dalle  na- 
turali  circoflanze  del  luogo  , e dal  radunamento  di  materie  leggiere  , 
permifte  di  argille^  e rene  fottilijjime  , di  gravità  fpecifica  minore 
delt  acqua  ^ o pur  dal  diflacco  di  una  trofìa  di  un  territorio  con  po. 
chiffima  altezXS’,  intralciata,  e confufa  di  barbe,  di  radici,  di 

erbe  , e minuzie  tii  fiondi , o altro  fimile  rimafìo  a [ecco , quali  co. 
fe  mifchiate  con  poca  terra,  ne  formano  /’  ammaffo  anche  di  gravità 
fpecifica  minore  dell*  acqua  / per  cui  è traportato  fluttuante  dalla 
piana  in  altro  luogo  , in  dove  a mifura  delle  circojlanze  medefime 
riman  mobile  tra  del  fiume  nell*  alveo  medefimo . 

loo.  D E F I N I Z. 

Alveo  abbandonato  dal  Jìume  dicefi  di  quell’  anda- 
mento dell’alveo  tutto,  o parte  rimafto  totalmente  in 
fecco , allorché  l’intera  difcorrenza  luogale  del  fiume 
fi  è incamminata  , e fucceffivamente  profegue  per  al- 

trove. 

loi.  C O R O L L. 

Quindi  affinchè  un  fiume  in  piena  abbandoni  il  fuo  alveo, 
per  iftabilirfene  altro  al  difcorrimento  continuo  • neceflariamente, 
per  le  cofe  dimofìrate , ( Lib.  8 4 , e $ ) interrir  dee  con 

gli  alluviati  depofiti  nafcofli  il  primo  fondo  , talmente  , in  un 

tal  luogo  , e per  1’  intera  larghezza  dell’  alveo  , che  ( Lib.  8 

§•  77*  78,  79,  80  ) la  refifienza  di  eflb  , da  qualunque  caufa 

prodotta  , fia  maggiore  della  forza  affondante  delle  acque  in  fu- 
perarla:  per  cui  prevalendo  nel  cafo  la  forza  dilatante,  in  qual- 
che parte  delle  ripe  ' a mifura  delle  circofianze  luogali  meno 
refifienti  dirompe  , e per  altrove  s’  incammina  , efercitando  la 
forza  affondante  per  1*  effetto , ed  in  confeguenza  la  naturai  prò- 

Tom. HI.  X fon- 
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fondazione,  e formazione  del  nuovo  alveo  . Ed  ecco  come  per 
le  fteffe  leggi  dell’  ordine  ( Lib.  8 82  , 8:?  , 84  , e feg.  ) 

gli  alvei  abbandonati  fono  della  natura  medefima  degli  effetti 
alluviati , che,  per  dritto  delle  Genti  ^ ( §.  64  , 88  preced.  ) fi 
ragionano  e affegnano  a’  predj  contigui  , fra’  quali  ceffarono  le 
concaufe  operanti,  a produrne  gli  effetti  fucceffivi . 

S E Z I O N E IL 

Dalla  naturai  formazione  degli  Alvei  dal  cor- 
rimcnto  da  Fiumi  . 

102.  P R O P O S. 

La  violenza  da  fiumi  nel  moto  proprio  corrode , e 
porta  via  Interra  molle^  che  forma  il  fondo  dell  alveo ^ 
^ ed  agifee  il  profondamento  di  ejjò  , injinochè  per  l ef- 
fetto delle  circojìanze  fi  determina  hello  fiato  naturale  ; 
cioè  a dire  , in  una  fpezie  di  equilibrio  , onde  di  tanto 
opera  la  violenza  dell  incorrimento  fui  fondo  , di  quanto 
la  refifienza  del  fondo  medcfimo  , da  qualunque  caufa 
prodotta . 

Egli  è cofiante  ( Lib.  8 §.  75  , 74  ),  che  effendo  la  vio- 
lenza de’ fiumi  nel  moto  proprio  un’  eftranea  forza  fempre  atti- 
va, al  terreno  dell’alveo  applicata*  e la  reliftenza  del  fondo  una 
forza  a quella  contrapporta  ( Lib.  8§.  11,615),  la  prima 
è prefiffa  dall’altezza  dell’acqua  difeorrente  , e dal  pendto  del 
letto  a mifura  dèlie  circortanze  • e la  feconda  noumeno  dalla  den- 
fità  , teftura  ^ e durezza  delle  parti  componenti , che  dal  pefo, 
groffezza , e figura  di  effe  : e perchè  fe  la  forza  affondante  , ria- 
bilita filile  caufe  produttrici  della  velocità  , nell’  atto  di  agite 
fui  fondo  fupererà  la  forza  refiftente  della  materia  , che  lo  for- 
ma j a mifura  delle  diverfità  condizionali  corrode  , e porta  via 
le  sluogate  particelle  , e molecole  , efeguendo  ( Lib.  8 77  ) 

proporzionalmente  fra  di  effe  i profondamenti  relativi  : e le  la 
forza  affondante  tra  delle  circoftanjc  medefime  farà  eguale  alla 

re- 
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rcfiftente;  allora,  per  la  fìe(fa  ragione^  nluno  effetto  di  fcavazione 
farà  prodotto;  e molto  meno  fe  quefta  farà  maggiore  di  quella; 
perciò  la  violenza  de’iìumi  nel  moto  proprio  agifce  il  profonda- 
mento dell’  alveo  , infino  a fiabilirfi  un  quali  equilibrio  colle 
circoftanze , oflìa  lo  fiato  naturale . Che  E . da  D , 

§.  103.  C O R O L L. 

Da  ciò  è chiaro  nella  natura  de’  fiumi  , git*Jla  le  leggi  deW 
Ordine  , che  fe  non  gli  vediamo  profondare  il  proprio  alveo  in 
infinito,  ciò  addiviene  nella  fucceffion  dell’  azione  dalla  forza 
affondante,  ( Lib.S^.yi,  e 73  ) la  quale  tra  le  circofianze  , a 
mifura  che  per  tratti  vafli  ella  feemando , cosi  la  refifiente  nel- 
le fue  condizioni  vafli  accrefeendo  , infinochè  giungono  ambe- 
due a pareggiarfi  ; cioè  a dire,  a quella  fpezie  di  equilibrio  , 
in  cui  di  tanto  opera  la  violenza  del  fiume  incorrente , di  quan- 
to opera  la  refifienza  del  fondo  a non  eflerne  alterato. 

§.  104.  C O R O L L. 

Datalchè  ragionando  la  cofa  nel  modo  fieffo  per  le  dilata- 
zioni naturali  degli  alvei;  quelli  f preced.  ) fono  effetti  cau- 
fati  dalla  forza  dilatante  ( Lib.  8.  §.  yz  , 78  } del  fiume  nel 
moto  proprio  in  dove  a mifura  delle  circoftanze  per  una  parte 
agifeono  l’abbondanza,  e la  velocità  delle  acque  incorrenti  , e 
per  r altra  la  reffienza  delle  ripe  nelle  loro  condizioni  , a non 
eflere  ulteriormente  corrofe . 

105.  C O R O L L. 

Dunque  ( Lib.  8 §.  77  ) dalla  combinazione  delle  tante  concaufe 
operanti  lo  sforzo  , e la  refifienza  in  un  tal  grado  di  attività  ; i fondi  , 
e le  larghezze  degli  alvei  dalla  Natura  iflefla  fon  determinati 
negli  fiati  diverfi  : ed  in  confeguenza  alterandofi  le  prime  , o le 
feconde  dall’  arte  architettonica  idraulica  ; le  concaufe  medefime, 
per  r effetto  dell’ordine  naturale  , e delle  fue  immutabili  leg- 
gi, non  ceflìeranno  giammai  di  operare,  onde  ridurfi  nello  fiato 
di  prima  . 


§.  10(5.  G O R O L L. 

Quindi  è manifefto,  che  fe  un  fiume  naturalmente  fiabili- 
to  di  fondo;  cioè  a dire,  ( Lib.  8 §.  loi,  c feg.  ) pofto  nel- 
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le  circoftanze  di  non  abbaffarfi  colle  profondazioni  , di  non  ele- 
varli co’  depofiti  naturali,  e di  non  allargarfi , o rappiccinirfi  : 
fe  nell’alveo  vi  fi  faianno  dalla  mano  dell’  Uomo  fcavazioni  a 
qualche  fine*  quelle  ben  prefto  dall’acqua  intorbida  laran  riem- 
piute: e fe  vi  fi  faranno  oftacoli  ; quelli  faran  fuccelfivamente 
feavati . 


107.  C O R O L L. 

E in  oltre  fe  1’  alveo  gi^  ftabilito  dalla  Natura  , farà  al- 
largato dall’arte  più  del  bifognevole  in  un  qualche  lato  j ben 
prello  colle  alluvioni  farà  naturalmente  riftretto  : e fe  farà  oltre 
del  dovere  dall’arte  rappicinito;  il  fiume  farà  Tempre  sforzo  di 
diftruggere  le  caufe  riflringenti  * ed  in  confeguenza  ne  feguiran- 
no  ne’  luoghi  degl’  incorrimcnti  le  corrufioni  delle  ripe  , e Le 
rovine  de’  fondi  contigui. 

§.  to8.  scolio. 

Dicemmo^  cht  affinchè  fegua  quel  qua/ì  equìlìbfio  , offta  quello 
flato  di  lièevtà  naturale  , neceffarìamente  conviency  che  la  for^^a  tneor* 
reme  fi  pareggi  colla  rejiflente  * ma  dobbiamo  riflettere  alla  natura 
delle  cofe,  che  non  fempre  queflo  pareggiar  di  for'^e  fuccede  dal  mino- 
ramento  del  pendìo  , e dalla  refìlìen^a  delle  partì  dell'  alveo  : dap- 
poiché fi  danno  delle  tircojìan^e  fuori  delle  luogali  affette  , onde  la 
jor^a  dell'  acqua  dtfeorrente  rimanga  nell'  atto  talmente  accrejciuta  , 
che  il  minoramento  del  pendìo  , e /’  agumento  della  refiJìenT^a  delle 
materie  contigue  non  ften  Efficienti  di  quel  tanto  di  vigore  , che  di- 
fordtnar  fuole  le  parti  dell'alveOy  anche  orir^^ontale  ; e queflo  accade 
in  tutti  que'cafiy  in  dove  vediamo  Jupplire  altra  for%a  refìflente  all* 
agente  , ed  è y 0 l'acqua  del  Mare  , 0 di  un  qualche  Lago , ec.  den- 
tro de'  quali  il  fiume  vigorofamente  fi  fcarica  j ed  in  dove  fervendo 
la  fucoefftva  refflenxa  del  radunamento  , nell'  anfone  , fa  sì  che  fmi- 
nuita  la  for^a  del  dijcorrtmento  , fi  eguagli  infine  colta  refiflen^a 
del  fendo  a cofiituirvt  lo  flato  . 


f.iop. 


Di  Arcbiiettura  Idraulica 


109.  O S S E R V A Z. 

Sulle  ejfenzialì  circo/ìanze  luogali^  onde  Ji  Jìa- 
bilifcono  gli  alvei  naturali  de  jiumi  a 
feconda  delle  leggi  dell'Ordine. 

Dalla  fperienza,  e dalla-  ragione  tre  univerfali  concaufe  ci 
fi  additano  e dimoftrano  dalla  natura  delle  cofe  , col  mezzo 
delle  quali  ben  vediamo  ftabilirfi  gli  alvei  naturali  de’  fiumi  ; 
la  prima  confifte  nella  condizion  delle  materie  di  cui  fono  am- 
maflate  e co  m polle  , naturalmente,  le  ripe,  e il  fondo  degli  al- 
vei, la  feconda  confifte  nella  pofizioiic , forma,  e figura  del  ietto 
per  l’andamento  degli  alvei;,  e la  terza  nella  energia  del  corpo 
fluido  difeorrente  per  gli  alvei.. 

In  punto  alla  prima  noi  già  altrove  additammo  , e qui  ap- 
preso offerveremo  , che  il  fabbione , e le  terre  fabbionofe  cedo- 
no più  facilmente  alla  forza  dell’acqua  corrente  , che  le  argille, 
c le  terre  argillofe  , e quefte  più  facilmente  che  le  ghiajc  , ed 
i terreni  gh.iajofi  , ma  tutte  efler  fempre  meno  refiftenti  che  il 
faflb  y ec. 

In  ordine  alla  feconda  parimente  dalla  fperienza  è dimo- 
ftrato , che  quanto  più  il  fondo  di  materia  fdrucciolevole  , pel’ 
efemplo,  renofo  ,.  e ghiajofo  , è.  inclinato  relativamente  fra  gli 
altri,  falla  fuperficie  del  noflro  Globo,  tanto  più  rifpettivamen- 
te  la  forza  medefima  dell’  acqua  fteffa  è potente  a Icavarlo,  ed 
a diftruggerne  le  ripe  . 

E finalmente  per  la  terza  piucchè  efficiente  concaufa  of. 
ferviamo  , che  dove  l’energìa  del  fluido  difeorrente  è maggiore, 
ivi  più  facilmente  , e più-  follecitamente  opera  la  forza  affon- 
dante , onde  a quella  cede  1’  ammaflb  naturalmente  compofto 
delle  terre  contigue  del  foflato  ; ed  in  confeguenza  in  fali  , e 
fimili  cafi  , è meno  refiflente  all’effetto  la  fcarfa  inclinazion  del- 
le ripe,  e il  poco  pendìo  del  fondo.  Quelle  fon  quelle  generali 
concaufe  circoflanti,  che  concorrono  con  proporzionabile  prevalen- 
za fra  di  effe,  a determinarne  gli  effetti  diverfi  , per  cui  lon 
prefiflì  in  iftato  gli  alvei  naturali  de’  fiumi . 


% 


§.IIO, 
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ITO.  C O R O L L. 

Dunque  «ènerandofi  gl’ effetti  ( Lib.  8 73  ) dalla  forza 

del  filone  incorrente , applicata  al  terreno  : perchè  tal  forza  (Lib. 
S Il  , e 15  ) dipende  dall’altezza  viva  fluente  , e dal  pen- 
dìo del  letto  nelle  lue  diverfità  ; perciò  ( 102  prec.  ) i« 

tutti  gl’ incorrimenti  dobbiam  riguardare  le  forze  affondanti  , c 
dilatanti  proporzionalmente  colle  caufe  produttrici  la  velocità  , 
e colle  diverfe  condizioni  de’  terreni  circoflanti  ; onde  feiente- 
mente  fi  poffa  in  prima  dedurre  il  valor  delle  forze  refiffente  , 
ed  incorrente  , ed  indi  qual  pendìo  richieggafi  ffabilirc  al  Ietto 
del  dato  fiume,  per  pareggiar  coll’arte  architettonica  idraulica, 
tra  le  condizioni  , e le  crrcoffanze,  le  diffinte  forze  ; datalchè 
imitando,  e feguitando  le  leggi  dell’Ordine  naturale,  corrifpon- 
da  il  tutto,  e le  parti  al  premeditato  fine, 

! I r.  C O R O L L. 

Da  ciò  neceflfariamente  ne  fegue  ne’  cafi  diverfi  , ne’  quali 
non  rifeontriamo  ne’  fiumi  variabili  effetti  di  profondazioni , 0 
dilatazioni.'  ch'e  fe  l’energìa  dell’acqua  difeorrente  non  farà  ba- 
fievole,  a ridurre  il  letto  in  iflato  quafi  orizzontale;  in  confe- 
guenza  ei  rimaner  dee  talmente  declive,  che,  per  le  circoflanzc, 
baffi  a pareggiar  la  forza  incorrente,  E quindi,  a fronte  di  tal 
legge  di  confervazione , è evidente  , ciocché  con  dottrina  riflet- 
te il  Guglielmìno  ^ che  la  velocità  del  corrimento  naturale  di  un 
corpo  di  acqua  a’iuoghi  inferiori , non  è Tempre  effetto  pofitivo 
della  declività  dell’alveo,  ma  ben  la  declività  dell’alveo  è Tem- 
pre effetto  della  violenza  del  diTcorrimento  a’iuoghi  inferiori. 

§.  T12.  O S S E R V A Z. 

Sulle  qualità  delle  materie  componenti  gli  al- 
vei de' fiumi  generalmente . 

La  natura  coffantemente  ci  diraoffra , che  i fiumi  difeorren- 
ti  per  gli  alvei  naturali  di  faffb  vivo  , la  tenacità  di  queffo 
corpo  mai  Tempre  refiffe  ad  ogni  violenza  , operata  dalle  acque 
incorrenti  in  qualunque  modo  , con  qualunque  altezza  viva  , c 
con  qualunque  inclinazion  di  fondo , abbenchè  quafi  perpendico- 
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larraente  , o dirittamente  contrapporta  alla'  forza  percotente  . 
Quello  che,  per  ifpenen^a  , ( Lib.  8 2 ) dagli  effetti  awi- 

rtamo  fi  è , un  confumo  per  tratti  infenfibili  di  quelle  materie 
Juogali  fottoporte  al  più  veloce  difeorrimento  ; . cioè  a dire  , 
quella  ftrofcla  corrifpondente  al  luogo  del  filone,  che  percorren- 
do vi  rtabilifce  col  tratto  di  moltifiimo  tempo  ; onde  dedur- 
ne che  per  difpofi-^ion  della  Nitura  ^ potraffi  continuare  in  avan- 
ti l’effetto  , mentre  vi  dura  la  caufa  operante  , e così  prefigger- 
vifi  l’alveo  fenza  alterazion  fenfibile  di  ftato  ne’ cali  diverfi . 

Ne’ fiumi  poi  che  ( Lib.  6.  §.  377  ) difeorrono  in  alvei 
di  faflaje , di  ghiaje , di  rene , e in  una  , tra  terreni  molli  , e 
fdrucciolevoli , ofierviamo  che  ( Lib.  8 §.  lop  ) a feconda  del- 
le varie  lor  qualità,  peli,  forme,  e figure,  c delle  diverfe  con- 
dizioni di  tenacità  tra  de’^componenti  gli  ammafll,  fempre  dagli 
incorrimenti  più  o meno  precipitofi  ne  addivengono  gli  effetti  delle 
profondazioni , e degl’interrimenti  degli  alvei  ,infinochè  dopò  tante 
variazioni  (§.102  preced.  ) fi  cortituifeono  i fondi  medefimi  ia 
iftato  naturalmente  refirtente'e  quindi  è,  che  le  acque  difeorren- 
ti  per  efli  non  manifertano  fenfibile  diverfità  , nel  menarli  a’iuo- 
ghi  inferiori  , purché  da  nuove  caule  non  fia  nuovamente  difor- 
dinato  il  pareggiamento  delle  forze.. 

§.  113.  C O R O L L. 

Dunque  ( §.  105  preced.  ),  per  legge  dell'  Ordine  di^confer^ 
vallone  , di  quanto  è maggiore  la  tenacità  del  terreno  , oflTia 
quel  legame  che  hanno  le  molecole  , le  malTule  , e le  parti 
componenti  l’alveo;  di  tanto  è maggiore  la  refirtenza,  che  in- 
contra la  forza  del  -fiume  in  funeraria..  > 

§.114.  C O R O L L.  ' 

Datalchè  è maniferto  ( Lib.  6 §.  37$?,  e feg.  ) in  Archi- 
tettura idraulica,  che  la  regolar  fabbricazione  di  pietre,  vive,  o 
di  mattoni  cotti  degli  alvei  , coordinata  a feconda  ideile  dottri- 
ne architettoniche,  ed  efeguita  giurta.  le  regole  dell’arte  edi^ca- 
toria,  per  ìfperienga  ^ ( ftante  la  tenacità  artificiale  ) è duratura 
per  fecoli , fempre  che  però  farà  fondata  in  fodo,  e tra  di  fodo 
terreno  , ed  avrà  la  fortruzione  , e-  la  cortruzione  quella  corri- 
fpondente folidità  , e grortezza  , tra  dell’opportuna  figura  , che 
ftabilifca  la  neceffaria  refirtenza  alla  violenza  delle  acque  ìncor- 

rerì- 
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renti,  onde  non  fia  alterato  il  fondo,  c Jc  ripe.' 

\ 

115.  C O R O L L. 

, Per  le  ftelTe  ragioni , le  opere  di  legname  ancorché  fuflrui- 
te  , e coftruite  tra  le  avvifate  fcientifllme  regole  , fono  meno 
refluenti,  e di  minor  durata  nelle  azioni,  che  le  precedenti  fat- 
te di  fabbricazione  • 

^.116.  C O R O L L. 

E finalmente  più  deboli , meno  refiftenti  , e meno  durevoli 
fono  le  cofiruzioni  de’fondi , e delle  ripe  formate  di  terreni  ; le 
quali  , fopra  di  ogni  altra  coordinazione  , avvifiamo  più  cfpofte 
agli  effetti  delle  incorrenze  • ficcome  altrove  dicemmo . 

§.117.  C O R O L L. 

E da  ciò  ne  fegue , che  di  quanto  faranno  con  ifeienza , ed 
arte  coordinate  , formate  , e figurate  le  refiftenze  artificiali  del 
fondo,  e delle  ripe  de’ fiumi  , nell’  effer  contrappofle  alla  forza 
fucceffivamente  percotente  , di  tanto  minore  farà  1'  attività  di 
quella  fopra  di  quella  , onde  non  feguan  rovine,  e dillruzioni  al- 
men  per  lunghiffimo  tempo  . 

. 118.  O S S E R V A Z. 

Sulle  materie  foli  de  di  diverfa  condizione^  portate 
colluvianti  da'  fiumi  negli  alvei  a'  luoghi  infe- 
riori , a produrvi  ira  delle  circojìanze 
gli  effetti  de'  depofiti  nafcojU . 

Siamo  dalla  fperlenza  ammaeflrati , effer  di  quattro  fpezie 
quelle  univerfali  materie  , che  al  giudizio  de’  fenfi  co’  fiumi  fi 
menano  a’iuoghi  inferiori  ; alcune  fempre  fpinte  radendo  il  fon- 
do • altre  traportate  vifibilmente  nel  corpo  difcorrcnte  ' altre 
menate  nel  corpo  fluente  ma  fon  vifibili  • ed  altre  in  fine  gal- 
leggianti vi  confluviano  da  luogo  a luogo . 

Le  prime  fon  quelle  di  gran  mole  , c p^fo  , come  fono  1 

faf- 
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faffi,  le  groffe  ghlaje  , e.fimili  , di  gravità  fpecifìca  maggiore 
dell’acqua  in  dove  fon  traportate:  le  quali  non  potendori^'rolle- 
var  dal  fondo  dell’alveo,  per  occupare  altro  luogo  tra  dell’  al. 
rezza  viva  del  fiume;  dalla  forza  maggiore  dell’ acqua  fon  fpin- 
te  a’ luoghi  inferiori  , radendo  il  medefimo  fqndo  per  brevi  di- 
ftanze . 

120. 

Le  feconde  fon  quelle  , che  per  la  piccolezza  de’  volumi  , 
come  fon  le  rene,  le  argille,  ed  altre  fimili  , traportanfi  me- 
fchiate  vifibilmente  nel  corpo  fluente  ; mentre  le  moli , e i pe- 
fi  di  effe  impedir  non  poflbno  , che  il  momentor  imprefib  nelle 
acque  difeorrenti  , non  le  follevi  per  ogni  dove  , mantenendole 
per  le  condizioni  , e per  le  circoftanze  unite  al  confluvio  ; e 
quello  flato,  generalmente , denominiamo  fiume  in  torbida.  Tali 
molecole  , e particelle  fon  ben  anche  di  gravità  fpecifica  mag- 
giore dell’  acqua  , ma  fi  mantengono  nello  flato  , a cagionchè 
per  effe  olferviamo  da  una  parte  agire  1’  energìa  maggiore  del 
fiume  , e dall’altra  il  pefo  minore  delle  eterogenee  materie  de’ 
piccoli  volumi  ; per  cui,  a feconda  delle  leggi  della  Natura,  fe- 
guitano  effe  i movimenti  dell’  acqua  difeorrente  , e per  tratti 
diverfi  tra  delle  diverfe  circoftanze,  onde  alla  firn  fine  dalla  per- 
dita fuccefiiva  di  attività  fon  originati,  e prodotti  i già  definiti 
effetti  de’ depofiti  nafeofti. 

§.  I2I. 

Le  terze  le  ofierviarao  incorporate  , e vifibill  nel  fiu- 
me, le  quali  o fpecificamente  più  gravi  , o eguali  alla  qualità 
dell’acqua,  rimangono  unite  al  corpo  fluente,  e vi  ftabilifcono 
la  denfirà  , come  fufianze  eterogenee  componenti  il  corpo  ; c 
quefie  tali  fon  per  le  condizioni  foltanto  feparabili  co’  mezzi 
della  evaporazione,  della  precipitazione  , o del  tempo  pi-ucchè 
lungo . 


§.  122. 

E finalmente  le  ultime  materie  che  fono  di  gravità  fpecifi- 
ca minore  di  quella  dell’acqua  nell’ egual  volume  , galleggiano 
nell’ addenfato  fluido , e quefie  comunemente  fon  quelle  di  cui 
compongonfi  i corpi  porofi  ; cioè  a dire,  i legnami,  e fimili; 

Tom.III.  Y del- 
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delle  quali  non  è quello  il  luogo  della  difamina  loro 

§.  12^. 

Le  materie  che  dicemmo  di  molto  pefanti  , e comunemen» 
te  i gran  falTi  , per  ordinario  , fono  fpiccati  dalle  rupi  virine 
a’  difcorrimentì , e menati  negli  alvei;  i quali  effendo  di  efter- 
minata  mole  , per  ifperìenxa  , non  poflbno  fcpararfi  dal  fondo  , 
le  non  fe  con  violenza  ecceflìva  delle  acque  difcorrenti  : e fé 
ne’  cafi  eftraordinarj  di  maflime  piene  fono  sbalzati  in  alto  ; 
fui  fatto  fon  precipitati  al  fondo.  Generalmente  olfcrviamo  pe. 
rò,  che  tali  materie  pefanti,  ma  di  minori  volumi  relativamen- 
te, dallo  sbalzo  fono  fpinte  talvolta  lateralmente  al  corrimento, 
e tale  altra  lungheflb  l’andamento  dell’ alveo,  a quelle  dare  di- 
{ìanze  dalla  Natura  afiegnatele  con  direzione;  datalchè  a mifura 
delle  circoftanze,  e delle  concaufe  efficienti  la  perdita  della  vio- 
lenza, fervendo  gradatamente  le  prime  di  refiflenza  alle  Acceden- 
ti, per  lo  più  fi  rammontano  ne’  luoghi  diverfi  del  letto,  infi- 
no a un  certo  punto,  da  cui  è manifefto  l’incoftanza,  e la  va- 
rietà de’  fiumi  , e degli  alvei  , allorché  quelli  difcorrono  , e 
quelli  fi  formano  in  ghiaje  , in  terreni  ghiajofi , e fimili.  Quin- 
di vediamo  in  tali  fiumi  in  tempi  di  naturali  piene,  non  meno  un 
corpo  di  acqua  fluente  , che  un  cumolo  di  fafli , e rene  di  ogni 
mole  fraportati  a’  luoghi  inferiori  , fenza  che  il  fondo  fenfibil- 
mente  fi  alteri . 


124, 

In  oltre  , per  Ifperìen^a  , egli  è fuor  di  controverfia  nella 
natura  delle  cole  , che  tutt’  i fafli  , che  generalmente  avvifia- 
mo  ne’  fiumi  variabili  , in  due  naturali  modi  dalle  leggi  dell 
Ordine  fon  efli  formati.  La  prima  compofizione  , che  ne  pre- 
figge  la  maggior  parte,  altro  non  è,  che  ammafli  di  fottiliflime 
rene  , argille  , ed  altre  eterogenee  molecole  infieme  unite  ; le 
quali  per  1’  azion  del  tempo  percorfo  , e dalla  perdita  di  gran 
parte  deH’umldo  radicale  fi  fon  fiffattamente  rillrette,  e indurate  . 
La  feconda  compofizione  fi  è quella  prodigiofa  quantità  di  am- 
maffi  ghiajofi  con  rene,  ed  argille  permifta,  che  per  le  caufe  iflef- 
le  fi  conglutinarono  in  duriffimi  fafli  ; ficcome  li  rifcontnamo 
Alla  Aperficie  del  noflro  Globo  in  tutti  que’  luoghi  , laddove 
infin  da’  tempi  fconofciuti  tali  fiumi  in  ghiaja  vi  difcorfero. 
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§•  125. 

Gli  effetti  che  dicemmo  , e che  vediamo  continuamente 
efeguirfi  negli  alvei  de’  fiumi  variabili  , comunemente  fuccedo- 
no , giu/ia  la  fperien^a  ^ ne’  tempi  di  ordinarie  , e di  eftraordi- 
narie  piene,  prodotte  dalle  acque  pioventi,  e dalla  pioggia  ac- 
crefciute*  le  quali  affolutamente  fi  generano  dagl’influffi  de’tor- 
renti  pofti  tra  i medefimi  naturali  rigori , col  mezzo  de’  quali 
vi  fi  introducono  ne’  fiumi  le  materie  groffe  di  ogni  genere  , 
forma,  e pefo,  gih  fpiccate  da’  luoghi  circoftanti , e menate  in 
avanti  dalla  violenza  delle  acque  : datalchè  in  tale  fiato  agu- 
mentandofi  il  corpo  del  fiume  a difmifura  , e fiante  la  pofizion 
del  fondo  declive  dell’  alveo  per  dove  ne  difcorre  , concepifce 
l’acqua  quella  forza,  colla  quale,  a mifura  delle  circoftanze,  ne 
avvifiamo  i notati  effetti  delle  profondazioni  , dilatazioni  , ed 
interrimenti  de’  letti;  tutti  diretti  per  legge  di  Natura  in  un 
tal  tempo,  per  un  tale  fpazio. 

iz6.  C O R O L L. 

Quindi  manifefiamente  avviliamo  , che  ( Llb.  8 1 1 ) 

dipendendo  la  velocità  del  difcorrimento  dall’  altezza  del  corpo 
fluente,  e dal  pendìo  del  letto;  e dipendendo  ( 125  prec.  ) 

la  piena  del  fiume  dalla  durata  , e dalla  quantità  delle  piene 
de’  torrenti;  in  confeguenza  , per  dì  Natura  , di  quanto 

maggiore  farà  la  quantità  del  fluido  temporaneamente  difcorren- 
te  nel  dato  alveo , di  tanto  maggiore  è la  forza  temporaneamen- 
te agente  le  profondazioni  , le  dilatazioni  del  raedefimo  , e gl’ 
interrimenti  ne’ lunghi  contrarj . 

§.127.  C O R O L L. 

Sicché  quanto  maggiori  faranno  gl’  intervalli  di  tempo  fra 
delle  influenti  piene  de’  torrenti  : o pur  di  quanto  faranno  effe 
minori  di  corpo  , o di  minor  durata;  di  tanto  minori  ( Lib.  8 
§.  120  ) faranno  le  quantità  delle  materie  pefanti  di  ogni  ge- 
nere , traportate  da’  torrenti  ne’  fiumi  : e di  quanto  le  piene  de’ 
torrenti  faran  grandi  , e di  maggior  durata  ; di  tanto  maggiori 
aranno  le  quantità  delle  materie  fleffj , che  ne’  fiumi  fi  intro- 
ducono . 


Y a 
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§.  i2g.  C O R O L L. 

Or  tuffo  ciò  poflo,  ne  cefTa  ria  mente  ne  legue  , che  ( 12^, 

125  preced.  ) le  ghiaje  , le  rene  , ec.  altro  non  fono  che  parti 
minori  , e minime  de’  falTi  medefimi  minutati  dalla  forza  dell’ 
acqua  agente  contro  di  eflTi  ; col  di  cui  mezzo  fpingonfi  a’  luo- 
ghi inferiori  , percuotonfi  a vicenda  , diromponfi  fra  di  efli  , e 
icorrono  ( Lib.  8 12.3)  gli  uni  lopra  degli  altri  a determi- 

nate diftanze  . Quindi  ficcome  , per  le^ge  di  Natura  ^ abbiamo 
( Lib.  8 124  } la  perpetua  formazione  de’ faflfi  dalla  unione 

di  tante  molecole  , e particelle  di  materie  folide , per  lunghilii- 
mo  tempo  in  fiffatto  modo  coefi  , e condizionati*  così  , da’ de- 
terminati della  medefima  abbiamo  quel  perpetuo  logoramento 
vicendevole,  e quella  fuccelfiva  rifoluzione  in  parti,  in  particel- 
le, e' in  molecole  di  ogni  ordine,  e qualità  , che  ( Lib.  8 ^ 
82,83,  84  ) negli  alvei  de’ Fiumi , nelle  Piagge,  ne’Liti,  e nel 
fondo  del  Mare  continuamente  olTerviamo  ^ 

129.  'C  O R O L L. 

Dunque  ( §.  125  preced.  ) ad  operarfi  i disfacimenti  de*^ 
volumi  delle  materie  pelanti  in  particelle  , e molecole  , giufla 
la  fperienga  y vi  nccefiìta  un  certo  determinato  grado  di  flritola- 
zione  , dipendente  da  una  tal  quantità  di  tempo  per  un  tale 
fpazio  ^ onde  ragionevolmente  fi  compia  l’azione  nel  luogo,  tra 
del  principio  del  fiume,  e l’ultimo  termine  dell’andamento,  o 
dal  luogo  dell’influlTo  , infin  laddove  rimangono  confinate  le  ghii- 
je  j-  e le  rene  . 

§.  130.  C O R O L L. 

Datalchè  operando  un  fiume  idimofirati  effetti  corrlfpondenti 
proporzionatamente  alle  caufe,  che  li  producono  ; neceffariamentc 
nel  fiume  effer  vi  dee  quella  quantità  di  forza  , che  imprimen- 
dofi  ne’faffi,  gli  prefigge  una  determinata  velocità  nel  moto  a luo- 
ghi diverfi,  a mifura  delle  naturali  condizioni,  e circoftanze  : c 
perchè  quelli  hanno,  fer  legge  dell'  Ordine  di  confervagjone  ^ volu- 
me, denfità  , e durezza  limitate  j perciò  l’energìa  del  moto  im- 
prelfo  alle  materie  pefanti , dall’acqua  difeorrente  in  piena,  ben 
acconciamente  dee  avere  un  tempo  determinato  ad  agire  , c 
un  tale  fpazio  lungo  corrifpondente , per  la  rifoluzione  deireffet- 

to; 
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fo;  ed  in  confeguenza  ( §.  128,  e izj?  preced.  ) proporzionati 
alla  grai^dezza  , alla  denfirà  ^ e durezza  de’  falli  medefimi  , 
cede  fien  minutati , e ridotti  in  parti  > particelle , e molecole  , 

’ a feconda  delle  circoftanze , , 

T31.  C O R O L L.  . 

Dal  confronto  indi  di  tali  forze  ( §•  preced.  ) deduciamo, 
cTie  fe  quella  deH’acqua  incorrente  fi  conferverà  Tempre  maggior 
dell’altra,  e il  tempo,  c lo  fpazio  defcritto  faran  corrifponden- 
ti  all’  azione  di  minutare  i falTi  infino  alla  q^uafi  confumazione 
in  renoie  molecole  * quelle  faran  traportate  per  1’  intero  alveo, 
già  ftabilito,  infino  agli  sbocchi  in  Mare,  in  Laghi,  o altrove* 
in  dove  entrarono,  c fi  oflèrvano-, 

§.  132.  C O R O L L. 

Perciò  , flando  la  forza  dell’  acqua  incorrente  Come  fopra  , 
le  manca  nell’  azione  lo  fpazio-  , e il  tempo  opportuni  a com- 
pierla j le  materie  pefanti  in  particelle  di  ghiaje,  e rene  groffe, 
fenza  punto  rifolverfi  in  renofe  molecole , entreranno  colle  acque 
difcorrenti  dagli  sbocchi  nelle  modificazioni  , deftinate  a'  rice- 
verle. 

13:5.  C O R O L L. 

Se  in  oltre  la  forza  dell’acqua  incorrente  in  una  tal  parte 
deir  alveo  farà  minore  della  refifiente,  ne’ rapporti  co’volumi , fi- 
gure , e pefo  de’ fafli  * ancorché  abbiafi  lo  fpazio  , e il  tempo 
come  fi  voglia,  le  materie  pefanti  ( Lib.  8 Ii8  , e feguen- 
ti  ) rimangono  nel  fondo  de’fiumi,  a dar  la  generazione  a’depo- 
fiti  alluviati  di  ogni  fpezie. 

134.  C O R O L L.  • ' 

Se  la  forza  dell’acqua  difcorrente  non  è in  tutta  la  larghez- 
za della  fezion  veloce  del  fiume  eguale  , ma  dove  più  , e dove 
meno  ; in  confeguenza  ( 130  preced.  ) laddove  ella  farà 

maggiore,  ivi  lo  ftritolamento  farà  anche  maggiore,  e dove  farà 
minore,  ivi  io  ftritolamento  è minore,  \ 
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135.  C O R O L L. 

E finalmente  fe  per  tutto  1’  andamento  dell'alveo  , e del 
fiume  nella  lua  larghezza , tali  forze  ora  fi  fupercranno  vicende- 
volmente, ed  ora  11  eguaglieranno  relativamente  , a mifura  delle 
circoftanze  , e de’fondi  ftabilifi  , e che  fi  fiabilifcono  nell’azionej 
in  confeguenza  delle  cofe  dimoftrate  ( Lib.  8 10$;  , e feg.  , 

iiz,  e Teguenri  ) ne  fuccedono  le  particolari  feavazioni , le  cor- 
rufioni  , i riempimenti  , i depofiti  alluviati  , e gli  abbandoni 
degli  alvei  , che  fono  gli  effetti  dipendenti  dalle  caufe  che  già 
dicemmo. 

SEZIONE  III. 

Dijamine  JcìenttJìche  de  naturali  [ìahìlìmentì 
de^li  alvei  dejìumi* 

A V V E R T. 

Moltiflime  dottrine,  dipendenti  dalle  leggi  fondamentali  idrau- 
liche, qui  aver  potrebbero  il  lungo  loro,femprc  che  le  condizio- 
ni, le  circofianze,  e le  pofizioni  degli  alvei,  e de’fiumi  difeor- 
renti  per  eflì  in  piene  , foffero  ad  ogni  modo  femprc  tali  , 

o fi  poteffeto  particolarmente  , per  le  vie  univerfali  degli 

fperimenti  , da’nofiri  fenfi  difaminarne  , e deciderne  i rap- 
porti . Dagli  effetti  Tempre  diverfi  , e perpetuamente  inco- 

ranti , per  ijperten^a  , fiamo  avvertiti  , che  le  oflervate  concaufe 
fon  fempre  varie,  lempre  difformi,  e Tempre  feonofeiute  ne’ ca- 
li momentanei,  che  li  producono  j e da  tali  diverfificazioni , egli 
è fuor  di  dubbio,  che  rimangono,  e forfi  rimarranno  , preclufc 
le  vie  di  coordinar  fcientifiche  ricerche  , e dimoffrazioni  oppor- 
tune degli  flati  diverfi,  in  atto  de’naturali  ftabilimenti  degli  al- 
vei. Quindi  è,  che  noi , abbandonando  queffe  impoffìbili  ricerche, 
( che  per  altro  fe  fi  foffero  fatte,  o fi  faceffero  , rifui terebbero 
di  poco  trattabili , e di  niun  ufo  nelle  pratiche  di  operare  util- 
. mente  negl’  incontri  ) ficcome  le  fole  dottrine  univerfali  ridi- 
cemmo j così  foltanto  in  quelle  Illituzioni  architettoniche  fli- 

miamo  aggiugnere  alcune  neceffarie  propofizioni  generali  , tratte 
dalle  meditazioni  de’  più  penetrati  Scrittori  della  Scienza  delle 

ac 
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acque;  affiti  di  fondare,  colle  opportune  cognizioni,  gU  efercizj 
di  tali  cofe,  più  e più  al  cafo  noftro  confacenti,  onde  fien  di- 
retti  alla  maggiore  utilità  della  vita  Civile,  e de’  fuoi  rapporti 
coli’ Agricoltura , e col  Commerzio. 

§.  137.  P R O P O S. 

Un  fiume  immaginato  dif corrente  in  alveo  di  terre- 
no molle  , e fdrucciolevole  tra  le  medefime  circoflanze  , 
per  cui  il  fondo  di  ejfio  fiaji  naturalmente  fìabiliTo  nei, 
lo  fiato  del  quafi  equilibrio  colla  difeorrenza  delle  acque^ 
di  quanto  maggiore  farà  la  forza  delV -acqua  difeorrente 
d luoghi  inferiori^  di  tanto  la  declività  dell'  alveo  farà 
minore  . 

Ponghiamo  un  iftelTo  fiume  difeorrente  tra  circofianze  uni- 
formi , e il  fuo  fondo  di  materie  di  eguali  condizioni  , già 
( Lib.  8 loz  ),  naturalmente  fìabilito;  in  tal  cafo:  fe  fuppo- 
niamo  la  refiftenza  delie  materie,  minore  della  forza,  dell’  acqua 
incorrente  ; in  confeguenza  ( Lib.  8 §.  77  ) quella  applicata  a 
quella  necelTariamente  dee  produrre  effetta  maggiore  tra  le  date 
circoflanze:  e perché' tale  effefto-(  §•  71  » 75  1 e 7^  preced.  ) 
altro  non  è,  gtujìa  la  fperien^a,^  che  l’affondamento  del  ietto  ^ 
o il  dilatamento  delle  ripe,  per  cui  ( loz.  y 103  , e 104! 
preced.  ) le  fcavazioni  di  quanto  fon  maggiori  in  avanti  -,  di 
tanto  per  gl’  interrimenti  delle  cavate  , e condotte  materie  pe- 
fanti  è minore  il  pendìo  dell’  alveo  fuccedente  ; perciò  un  iflef- 
fo  fiume  naturalmente  flabilito  di  letto  fra  le^  condizioni , e cir- 
coflanze medefime  , di  quanto  .maggiore  è la  forza  deU’  acqua; 
difeorrente  in  piena,  di  tanto  minore  è la  declività  dell’alveo  r 
Che  E.  da  D.  . r..  ■ ...lu  .r,’-  ; 


138.  C O R O L L, 

Quindi  è chiaro  ( Lib.  8 §.  15  ) , che  fe  la  forza  dell’ 
acqua  di  un  medefimo  fiume  dipende,  per  dritto  di  naturai  pre- 
valenza, più  dal  fuo  corpo,  che  dal  pendìo  del  fondo;  in  confe- 
guenza quanto  farà  maggiore  l’altezza  viva  del  fiume  medefimo, 
tanto  meno  declivio  avrà  il  fondo  dell’  alveo , che  lo  conforma. 

^.i3p. 
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§.  i3<7f  C O R O L L» 

Per  l^e  (ìeffe  ragioni  •(  §.  137  preced.  } .flando  le  materie 
componenti  l’alveo  Tempre  le  medefiniej  tra  circoflanze  fimili  ,* 
e fimilmcnte  polle;  fe  la  forza  dell’acqua  dipende  più  dal  pen- 
dio del  fondo,  che  dall’altezza,  viva  del  ^ot;po , allora  ( Lib.  8 
17);  perchè  la  deterrninaziop  p^eyalenle*  li/ deduce  dpi  ^rado 
di  velocità  acquiftato  per  lo  fondo  ; perciò  'infinochè'  iT  fiume 
raedefimo  anderaffi  accelerando  , fi  anelerà  ancora  mutando  il 
pendio  e in  confèguenza  il  péndio  medefimo  ( preced.  ) fa- 
rà min<?rc  ' nelle  ^ parti  più  lontane  dall’, origine  del  corrimento  , 
che  nell&jfj^Tianenti  def,  fipme  ifielTo.  •; 

§.  140.  C O K ó L L. 

Datalchè,  gwfla  la  fperìen^a  , i fondi  de’ fiumi,  tra  le  pré- 
ralenti  circoftanze , fon  necelfariamente  dalla  Natura  cofiituiti 
come  piani  fénfibilmente  poligoni  -irregolari  , i cui  concorrenti 
lati  inverfo' della  parte  fuperìore  del  fiume  fanno  angoli- maggio- 
ri , cd  inverfo  del  fondo  minori  colle  delineabili  orizzontali  , 
ttienate'.da'*  pùnti  delle  concorrenze,  ec.  • 

• ,v  ■ ' • I 

141.  - G O R O L L. 

V r>a'jcib”ne  fegìie  ,’che‘  acéelerand'òfi  il>''fiiime  nel  difeorri- 
Hiento' per' qualunque  caufa  ,--duratite  r azione  , per  l’ innumera- 
bilc  concorfo  di  tanti  lati  infinitamente  piccoli  5 il  fondo  fi  di- 
fpone  jin'*  una 'linea  curva.  - 

'•  §.  142.  C O R O L L. 

E terminata  l’accelerazione  , ónde  la'  velocità  del  fiume 
rendefi  alla  equabilità  ; allora  il  fondo  rimetteraffi  all’  irregolar 
pianoi-poligonale^e  in^iftato  di  confervar  fucceflivamentc  il  qua- 
fi  medefimo  pendìo . 


§•143* 
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§.  143.  P R O P O S. 

Xìi’un  tal  luogo  di  un  dato  Jìwnc  , fe  la  forza  af- 
fondante dipenderà  dall'  altezza  viva  del  corpo  fluido  ^ e 
farà  tale  y che  ne  fovverta  le  parti  del  fondo  dell' alveo\ 
il  luogo  medejimo  nell'  azione  riceverà  diverfo  pendìo  , 
e indi  per  lo  quaji  equilibrio  , che  vi  fi  fìabilifce  , il 
luogo  contrappo/ìo  all"  efercizio  di  quejìa  forza  non  rice- 
verà in  avanti  pendìo  ojferv abile  . 

Giufta  la  fuppofizìone , eflendo  la  forza  affondante  dell*  ac- 
qua incorrente  di  tanto  maggiore  della  refiftente  del  fondo , che 
ne  fcomponga  le  parti  , e le  meni  altrove  : perchè  quella  nc 
produce  l’effetto  ( Lib.  8 15  ),  come  dipendente  dall’altezza 

viva  dell’  acqua,  e non  dalla  declività  del  fondo  : perciò  nell’ 
azione  vi  fi  eferciterà  , profondando  il  luogo  infino  al  pareggio 
delle  forze,  prodotto  e dalle  fovvertite  parti,  e dall’ averle  me- 
nate in  avanti  , oltre  della  sfera  di  attività  luogale  .*  e ficcome, 
giu/la  la  pofì^ione  , neffuna  diminuzion  di  pendìo  potrà  impedire 
una  nuova  profondazione  nel  modo  fieffoj  così  l’acqua  ( 138 

preced.  ) fcavandone  il  luogo  colla  forza  affondante,  lo  fa  tal- 
mente , che  indi  Aabilito  al  quafi  equilibrio  colle  circoAanze  , 
non  riceve  in  avanti  pendìo.  Ed  in  confeguenza  nel  dato  luogo 
fe  la  forza  affondante  dipenderà  dall’altezza  viva  del  fluido  , e 
farà  tale,  che  ne  fovverta  il  fondo  dell’alveo  ; il  luogo  medefi- 
mo  dell’azione  riceverà  diverfo  pendìo*  ed  indi  per  requilibrio, 
non  ne  riceverà  maggiore  in  avanti  Che  E . da  D . 

§.144.  C O R O L L. 

Datalchè  agumentandofi  nel  luogo  la  forza  affondante , pro- 
dotta ( 143  preced.  ) dall’altezza  viva  maggiore,  e non  già 

dal  pendìo  del  fondo;  la  fcavazione  farafli  ben  anche  maggiore. 
E quindi  la  fituazion  del  fondo  orizzontale  , o quafi  orizzontale, 
non  farà  in  atto  mutata,  rimanendo  il  nuovo  fondo  quafi  para- 
lello  a quello  del  primo  flato. 

§•145* 


Tom, III. 
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145.  C O R O L L. 

Da  ciò  nc  fegue  , che  fe  i fiumi , tra  le  additate  'circofian- 
ze,  colla  forza  dilatante  f Lib.  8 71  ) fi  allargam  1’  alveo  j 

dall’azione  minorano  nel  luogo  dell’andamento  1’  altezza  viva  » 

( Lib.  8 18  ) e per  l’ effetto  della,  dilatazione  perdono  prò» 

porzionatamente  la  velocità .. 

§.  i4<^.  C O R O L L., 

Dunque  fe  riguardiamo  i fiumi  preffo  degli  sbocchi  in  Mare, 
o in  Laghi,  pofti  ordinariamente  in  iftato  quafi  orizzontale  : fem- 
pre  che  eferciteranno  la  forza  dilatante  , perdono  l’affondante  j 
e in  confeguenza  ( Lib.  8 §.  il  ) attorno  agli  sbocchi  de’  fiu. 
mi  in  Mare,  e ne’ Laghi  rimangono  dall’azione,  per  gli  nafeo* 
ffi  depofiti  fui  letto,  più.  alti  dal  fondo , che  ne’luoghi  da  quelli 
più.  lontani  » 

147.  C O R O L L.^ 

Quindi  è,  che  difeorrendo  un  fiume  a’ luoghi  inferiori  con 
tanta  precifa  velocità  o forza  , e non  più  , che  badi  a ftabilire 
il  fondo  quafi  orizzontale  infino  allo  sbocco  , ed  ivi  ( Lib.  8 
IO!  ) fi  ponga  nello  flato  di  quafi  equilibrio  colla  forza  refi- 
ffente  del  fondo  fiabilito  : fe  quella  forza  relìllente  fi  accrefeerà 
co’ depoliti  latenti  * la  velocità  nello^  flato  medefimo  non  farà 
più  valevole  a fpianare  quafi  orizzontalmente  l’accrelcimento  na- 
fcollo , per  cui  fi  farà  nel  luogo  un  doffo  a proporzion  della  di- 
minuita forza*  ed  in  confeguenza  ( Lib.  8 §.  145  , e feg.  ) il 

fondo  nel  luogo  più.  vicino  allo  sbocco  rimane  più  , e più  alte^ 
del  più  lontano .. 

§.  148.  O S S E R V A Z. 

Sugli  Jiati  diverji  , che  ì jiuinì  acciuìjìano  in 

atto  di'fboccarjì  in  Mare  • 

Molte  , e ben  molte  circoflanze  concorrono  a riguardare 
gli  flati  diverfi  degli  sbocchi  de’fiumi  in  Mare,  le  quali,  per 
rìenxa  , dipendono  ( Lib. 2 40  , 41  , 42  , 45 , 44  ) dalla  po- 

fizione  de’luoghi;  dalla  contrappofizion  delle  acque  marine,  nel- 
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le  diverfità  delle  maree;  e dalla  direzione,  e rifalita  de’ venti; 
quali  concaufe  talvolta  le  rifcontriamo  concorrere  feparatamente, 
e tal  altra  unite  a variarne  gli  effetti  tra  delle  contingenze  na- 
turali , e le  prevalenze  poflìbili  o 

%.  I4p. 

In  quefV  incontri,  Tempre  varj,  laddove  concorrono  le  avvl- 
fate  concaufe  ( §.  147  preced.  ) , vediamo  nella  Natura  delle 
cofe  , che  i fiumi  sboccanti  in  Mare  , in  alcuni  cafi  continuanfi 
velocemente  nel  Mare  ifteflb;  e qui  la  forza  dell’  acqua  è mag- 
giore della  refluente  del  fondo:  e in  altri  vediamo  mutare  i lo- 
ro regolari  difcorrimenti , divergendofi  per  altrove  a sboccare  in 
luoghi  più  lontani  da’primi;  e qui  la  forza  refiflente  contrappo- 
fìa  , a mifura  delle  circofianze , è di  tanto  fuperiore  alla  forza 
fcavanre  , che  non  potendo  l’acqua  fuperare  il  formato  dofib  , fi 
apre  colla  forza  dilatante  il  varco  per  altrove,  infinochè  fuccef- 
fivamente  refe  Tempre  più  deboli  le  refifienti  concaufe  , laddove 
la  prima  forza  rirnan  fuperiore  all’altra,  ivi  fi  continua  il  fiume 
in  Mare,  sboccando,  o unitamente,©  ih  più  rivi  a mifura  del- 
le circofianze,  e delle  prevalenze, 

150.  C O R O L L. 

Dunque  in  molti  cafi,  e in  varj  tempi:  fc  la  forza  refifien- 
te  è maggiore  in  ogni  attorno  dello  sbocco  del  fiume  in  Mare; 
il  fiume  che  avrà  minor  forza  fi  ringorga  , e gli  effetti  fono;  o 
dare  origine  all’  inondazione  divoratrice  de’poderi  vicini  ; o alle 
pofizioni  delle  dannofe  paludi;  o agli  fiagni  difiruggitori  de’ter- 
reni  ; e in  più  cafi  a’ laghi  perpetui,  che  all’ attorno  de’ lidi  del 
Mare  ifieffo  oflerviamo, 

§.  151.  C O R O L L. 

Da  tutto  il  ragionato , e dedotto  è cofiante  in  Architettu- 
ra idraulica  , che  dovendofì  mantener  gli  sbocchi  de’  fiumi  in 
Mare  Tempre  liberi  : fa  la  naturai  forza  affondante  fa-'à  fuperata 
dalla  refifiente  de’ fondi  ,*  allora  la  forza  dilatante  avrà  il  fuo 
luogo  a produrne  gli  effetti  a tal  caufa  corrifpondente;  e in  con- 
feguenza  in  tali  , e fimili  cafi  dobbiamo  tener  gli  sbocchi  dall’ 
arte  rifiretti  ragionevolmente,  affinchè  i fondi  fien  ben  anche  con- 
fervati proporzionatamente  profondi . 

Z z §i$z. 
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§.  152.  C O R O L L. 

E fe  la  forza  refiflente  per  1’  effetto  de’  depofifi  latenti  , 
operati  dalle  maree  , farà  fupcriore  della  diflinta  forza  affon- 
dante" in  tali  cafi  debbonfi  , per  idraulica  , o\[  alvei  de’fiii- 

mi  con  arte  produrre  , e coniinuare  dirittamente  , e di  molto  in 
dentro  del  Mare  ifleffo  , onde  fi  di  (ponga  il  fiume  a iofienere 
colla  forza  affondante  i fondi  piucchè  regolarmente  feavati  , e 
in  confeguenza  a confervarfi.  la  libertà  naturale  in  ogni  evento  . 

P R O P O S. 

I fumi  che  dijcorrono  in  alvei  di  materie  molli 
con  gradi  Jìimativi  di  tenacità  refflente  ; di  quanto  fa- 
rà maggiore  la  coejìone  de'  componenti , di  tanto  l'  anda:’^ 
mento  del  fondo  di  ejji  farà  pik  declive^ 

Già  dimodrammo  ( Lib.  8 §.  75  ) che  Tattività  dell’ac- 
qua incorrente  nel  fondo  dell’alveo,  è una  tal  forza  applicata  al 
terreno,  che  lo  compone^  dunque  ( Lib.  8 i r } di  quanto 
farà  maggiore  in  qualunque  luogo  dell’  andamento  la  coefione 
delle  parti  radunate,  di  tanto  è maggiore  la  relìfienza  del  terre- 
no, contrappofla  alla  forza  affondante  per  fepararle . Or  ponghia- 
mo  ( Lib.  8 §.  129.,  e 1^0  ),  che  in  un  dato  tempo  1’  acqua 
difeorrente  un  tale  fpazio , incorra  con  forza  equabile  nel  fondo 
del  luppolo  alveo;  in  tal  calo  fe  maggior  di  quella  farà  la  for- 
za refillen.te,  prodotta  dalla  tenacità  delle  materie  componenti  , 
neceffariamente  l’effetto  ne  farà  minpre:  e perchè  queflo  effetto 
altro  non  è,  che  il  dlfgiunglmento  delle  particelle,  e molecole  del 
comporto,  onde  ( Lib.  8 102  , e feg.  ) ne  fegue  l’affmdamen- 

to  dell’alveo  nel  luogo,  ed  indi  col  portarfele  l’acqua  in  avan- 
ti, a mifura  delle  circortanze  , vi  rtabilifcono  degl’interrimenti 
minoranti  il  pendìo  del  letto;  perciò  ( Lib.  8 §.  112,  e feg-  ) 
di  quanto  m.iggiore  farà  la  coefione  delle  parti  componenti  il 
fondo  dell’alveo,  di  tanto  minore  farà  la  feavazione  di  effo , e 
il  colluvio  delle  particelle  , e molecole  a’  luoghi  inferiori  : e di 
quanto  minore  farà  la  (cavazion  del  terreno  ; di  tanto  rerta  piu 
declive  l’alveo  in  avanti;,  in  confeguenza  quanto  piu  farà  tena- 
ce 
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ce  là  materia  molle  componente  l’alveo,  tanto  il  fondo  di  ^ue» 

, fto  farà  più  declive.  Che  E.  da  D. 

^.154,  C O R O L L. 

Sicché  fe  le  forze  affondanti  faran  difuguali  , e la  materia 
molle  Tempre  refiffente  nelle  medefime  condizioni  ; in  tali  , e 
fìmili  cali  i tempi  per  gli  effetti,  nel  dato  alveo,  faran  diverti* 
ed  in  confeguenza  , per  te  cofe  dimoflyate  ^ la  maggior  forza  con» 
fumerà  minor  tempo,  che  l’altra;  e lo  fteffo  al  contrario. 

§1.  155.  GOROLL. 

E fe  le  refiflenze  faran  diverfe;  cioè  a dire  , fe  ponghiamo 
due  tenacità  dìverfe  nel  fuppofto  terreno  , e la  forza  dell’acqua 
incorrente  non  fia  tale  in  un  dato  tempo  , che  fuperar  poffa 
r una  , e l’altra  in  qualunque  anche  piccola  inclinazion  dell’  al- 
veo; in  ogni  cafo  il  fondo  renderaflì  quafi  orizzontale  ficcomc 
altrove  dimoflrammo  .. 

i’$6.  C O R O L L. 

Dunque  gli  alvei  de’ fiumi,  ne’ quali  i fondi  fono  argillofi  , 
renofi  , e di  fimili  materie  ; i fondi  medefìmi  fono  più  penden- 
ti relativamenre  degli  altri  , comporti  di  rene  , renacci  , ec. 
tra  r eguali  circortanze. 

§.157.  C O R Q L L. 

Oiìindi  generalmente  ne  fegue  , che  fe  di  un  fiume  difeor- 
rente  in  alveo  di  terreni  diverfi  , il  fondo  in  alcuni  luoghi  fia 
più  tenace,  e in  altri  meno  ; il  fondo  medefimo  ( J53  pre- 

ced.  ) muterà  di  pendenza  a feconda  de’  tratti  fucceffivi  ; e que- 
lla , per  le  cofe  dimofìrate  ^ farà  Tempre  proporzionata  colla  forza 
refìrtente  . Quindi  è che  in  un  irteflb  alveo  ( Lib.8  §.i  38  , e feg  ) 
laddove  il  fondo  farà  renofo  ; ivi  le  fcavazioni  faran  maggiori  : 
dove  argillofi;  minori  , e così  gradatamente  in  avanti  tra  gli 
ammaflì  comporti  di  condizioni  diverfe . 
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§.  158.  P R O P O S. 

De  fiumi  che  corrono  in  alvei  di  terreni  Jdruccìo^ 
ìevoìi , j)cr  efemplo  in  ghtaja  , in'  terreni  ghiajofi  , 0 
renofi  ; di' tdntq  fono  i fondi  meno  declivi^  di  quanto  ò 
minore  il  pefo  fpecifico  delle  parti  rifpettiv amente  com- 
ponenti r alveo  ri..-.  '' 

* 4 ^ i 

Se  confiderlamo  un  fiume  difeorrente  in  alveo  di  ghiaja  , 
di  rena  grofla  , o altx'o  terreno  fimile  colla  medefima  forza  at- 
tiva; in  (tal  cafo,  gtufla  la  fperien^a^e  la  ragione  , ( Lib. 

I 7Ó  , 77  , e feguenti  ) fpingerà  pili  facilmente  in  avanti 
quelle  tali  fciolte  materie  tra  le  altre  , che  faranno  rifpettiva- 
mente  più  leggiere  , e in  confeguenza  di  minor  pefo  fpecifico 
fra  di  effe  : e perchè  nell’atto  di  fpingerle  in  avanti  ( Lib.  8 
^.137  ) il  fondo  dell’alveo,  rendefi,  univerfalmente,  meno  decli- 
ve per  gli  depofiti  latenti  delle  particelle  affondate  ne’  luoghi  a 
mifura  delle  circoflanze  ; perciò  di  quanto  minor  pefo  fpecifico 
effe  faranno,  allorché  fono  fiaccate,  di  tanto  più  facilmente,  per 
f effetto  , il  fondo  fi  altera;  ed  in  confeguenza  di  altrettanto  il 
fondo  medefimo  renderaffi  meno  declive^  Che  E.  da  D. 

§.  159.  C O R O L L. 

I Fiumi  dunque  che  dlfcorrono  fra  delle  montagne  fopra 
fondi  fiiffofi  , hanno  tra  di  quell’  erte  valli  maggior  pendenza  , 

che  ne’lemipiani,  in  cui  per  ordinario  i fondi  (on  renofi  : ed  i 

fiumi  difeorrenti  per  gli  terreni  renofi  ; i pendìi  de’  fondi  degli 

alvei  fon  ben  anche  maggiori  di  quelli  , che  corrono  per  gli 

terreni  argillofi;  e così  degli  altri. 

.J  V 
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CAP.  IV. 

A 

Difamine  generali  degli  andamenti 
retti  5 e tortuofi  degli  alvei,  e de* 
fiumi  ; e degli  oftacoll  refi- 
ftenti  la  libertà  del  cor- 
rimento  delle  acque 
a’iuoghi  inferiori 

§.  \6o..  A V V E R T, 

Quefta  intereffante  parte  dell’ Architettura  idraulica  riguar» 
data  He’  rapporti  univerfali  colla  vita  Civile  , col  Commerzio  , 
e coir  Agricoltura  , ben  per  fe  fteffa  efigerebbe  un  lunghiflìmo 
particolar  trattato*  affln  di  combinarli  infieme  ne’  tanti  cali  di 
verfi  le  leggi  della  Natura  operante,  coll’ufo  che  facciamo  de- 
fiumi difcorrenti  negli  alvei  naturali  ..  Il  noftro  Iftituto  altro 
non  permette,  che  le  prefenti  generali  difamine  , fondate  fulla*" 
fetenza  delle  acque,  e fulle  dottiflìme  riflelTioni  degl’  Idraulici, 
e fpezialmenté  del  Guglìelmini  , per  quanto  fa  al  cafo  noftro  * 
onde  rimangan  i Giovani  ftudiofi  opportunamente  iftruiti  per 
inoltrarli  in  sì  vaftilTimo  pelago. 


184 
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§1^1.  PROPOS.  Tav.i^.F'tg.l  ^6. 

Un  corpo  di  acqua  liberamente  fluente  , con  qual~ 
che  altezza  viva  fenflbile , /opra  di  un  tal  piano  incli- 
nato ABCD  , per  continuarne  il  corfo  fopra  di  un  pia- 
llo orizzontale  FCDE:  fe  immagineremo  I azione  rimota 
da  ogni  ofìacolo  ; V acqua  difcenderà  per  la  linea  di  di- 
rezione GH  ^ che  dal  centro  G della  velocità  media  ' ca- 
de perpendicolarnrente  fulla  hafe  CD  della  comune  fe- 
zione  del  piano  inclinato  , col  piano  orizzontale . 

I ’ J i 

Egli  è collante  nella  natura  <3elle  cofe  , die , per  legge  deW 
Ordine^  i gravi  tutti  ( Lib.  1 §.  52,8  ) nelle  libere  difcefe  , ef- 
fendo  rimoto  ogni  ofbacolo , defcrivono  , per  1’  effetto  della  po- 
tenza innata  di  gravità  , quello  fpazio  di  direzione  , che  più. 
preflo  gli  avvicina  al  centro  de’  corpi  pefanti , e nel  cafo  noUro 
fui  piano  orizzontale  : e perchè,  g'tufia  le  dottrine  geometriche  , la 
linea  GH  perpendicolare  fulla  CD  è la  pili  breve  di  ogni  altra 
delineabilc  obbliqua  Gl  , menata  dal  medefimo  centro  G fulla 
bafe  CD,  che  è la  comun  fezione  tra  i due  piani  j perciò  l’ac- 
qua naturalmente  difcendendo  con  qualche  altezza  viva  ( Lib. 
7 §.  27  , 28  ) , effendo  rimoto  qualunque  oftacoJo  alterante  lo 
flato,  percorre,  giufla  la fuppo/ì^ione^  dal  punto  G , centro  di  fua 
velocità  media  , per  lo  piano  CB  lo  fpazio  GH  , perpendicolare 
fulla  bafe  CD  della  comun  lezione  del  piano  inclinato  AD  , 
coll’ orrizzontale  FD.  Che  E.  da  D. 

^.162.  C O R O L L. 

E perchè  difcorrendo  la  data  acqua  colla  fua  intera  libertà 
per  la  direzion  perpendicolare  GH  , forma  maggiore  angolo  , 
perchè  retto  ^ preced.  ) col  piano  FD  orizzontale,  che  ogni 

obbliqua  Gl,  perchè  acuti  ^ fui  piano  medefimo*  perciò  ( Lib. 
^ 33^  ’ 339  ) l’acqua  difcorrendo  con  una  tal  fezione  AB, 

a feconda  della  linea  GH  di  direzion  centrale  , fi  produce  per 
lo  fpazio  perpendicolare  GH  co’  momenti  più  veloci  , efercitan- 
do  quivi  la  maggior  fua  forza  , che  per  le  rimanenti  Gl  , ed 
in  confeguenza  delle  cofe  dimoftrate , ( Lib.  2 184  ) effendo 

que- 


Dì  Avchìtettuva  Idraulica,  185 

<juefto  11  luogo  del  filone , ogni  fiume  tra  delle  date  clrcofianzc 
( Lib.  8 77  ì 79  ) pe*"  quella  medcfima  direzione  fi’formerà 

l’alveo,  e fi  menerà  in  avanti  col  filone  alle  profondazioni  , e 
alio  fiabilimento  dello  fiato. 

§.  1(^3.  P R O P O S.  Tav.^.Fìg.i^’/. 

Qualjìvoglia  fumé  corrente  con  una  tal  direzione 
ohhliqua  , e con  qualunque  impeto  per  un  dato  alveo  de- 
clive : fe  nel  menarf  a luoghi  injeriori  s incontra  in 
tante  rejiftenze  , che  haftino  a difruggerne  V impeto  ; il 
fiume  neìr  azione  defcriverà  una  linea  curva  infno  alla 
confumazion  di  quello  . K giunto  nel  luogo  della  perdi- 
ta totale  del  fuppofo  impeto',  continua  il  fuo  corrimen- 
to  per  la  direzion  perpendicolare  Julia  bafe  della  comun 
fezione  del  fondo  inclinato  col  fondo  orizzontale  fempre 
che  altre  refifenze  circofanti  non  fi  oppongano  alla  li-- 
berta  del  corrimento  naturale , 

Ponghiàmo  che  un  fiume,  libero  di  ogni  ofiacolo  refifiente 
fi  meni  in  avanti  col  proprio  impeto,  a feconda  della  direzione 
obbliqua  AL  • quefio  di  fua  natura  { Lib.  i 239  , Lib.  8 
§.  2 ) difeorrerà  in  moto  equabile  ; ma  perchè  fupponemmo 
lufificienti  refifienze  fui  fondo  inclinato  FEGH,  col  mezzo  delle 
quali  ( Lib.  8 §.  47  ) r acqua  farà  in  una  fuccefliva  azione 
d’ incorrere  , e rifalirc  negli  oftacoli , e dagli  ofiacoli  ; perciò  le 
particelle  acquee  nell’  azione  ( Lib.  8 §.  4 } faranno , nel  con- 
flitto , fitardate  ne’  fuccefiìvi  paflaggi  . 

Or  ciò  pofio  , egli  è certo  , che  nel  tempo  medefimo  che 
il  fiume  tende  col  dato  impeto  a difcorrerc,  a feconda  della  di- 
rezione AL  , la  propria  gravità  fruendolo  fuori  di  efla  , lo  por- 
ta ( Lib.i  §.292  ) col  moto  accelerato  inverfo  C;  per  cui  ne- 
ceflariamente,  la  /perien^a , e le  cofe  dmoflrate^  combinando- 

fi  nell’azione  due  movimenti  infieme,  ano  ritardato  , e 1’  altro 
accelerato  nello  fpazio  del  difeorrimento  ; in  confeguenza  (Lib. 
I §.  3t4  ) il  corpo  fluente  tratto  in  avanti  da  due  contrarie 
forze  , deferivo  una  linea  curva  , per  efemplo  ABC  , la  cui 

Tom,  III,  Ài  in- 
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indole  dipende  dal  modo  del  ritardamento  per  AL,  e dal  modo 
dell’acceleramento  per  BC  . Quindi,  poiché  , In  Juppoftxto^ 

ne  , dicemmo  lo  fpazio  AL  di  tanti  oftacoli  rcfiftenti  fornito  , 
che  badino  ad  aflbrbirne  il  dato  impeto  ; dunque  allorché  il 
fiume  avrà  defcritto  tanto  di  fpazio  per  AB  , che  gli  abbia 
fomminiftrato  tanti  oftacoli  refidcnti  , quanti  ne  avrebbe  incon- 
trati per  AL  , allora  giunto  in  B farà  diftrurto  il  precedente 
impeto  , e in  conleguenza  ogni  direzione  inverfo  L : per  cui 
dando  il  fiume  in  B libero  di  odacoli , e di  direzioni  diverfe  * 
( i6i  preced.  ) neceflariamente  s’incamminà  per  quella  della 
gravità  inerente  , difcendendo  per  la  BC  perpendicolare  fulla 
GH  , fempre  che  altre  refidenze  circodanti  non  fi  opporranno 
alla  libertà  del  commento  naturale . Che  E . da  D - 

§.154.  C O R O L L. 

Da  ciò  è manifedo, che  fe  nel.menarfi  il  fiume  in  avanti, 
dopo  della  defcritta  curva  , incontra  altre  fimili  refidenze  per 
l’alveo  , fufficienti  ( Lib.  8 §.  3 ) a difporlo  or  rettamente  , 
c or  obbliquamente  ; in  confeguenza  ne  fegue  quella  numcrofa 
diverfità  di  direzioni  rette  , quafi  rette  , ed  obblique  , che  ofler- 
viamo  negli  fpazj  degli  andamenti  degli  alvei , e de’  fiumi  ; e 
quindi  ( Lib.8  ó , 7 , 8 , ec.  ) da  tali,  e limili  elementi,  a 
mijura  delle  circojìan^e  luogali  ^ c delle  condt'^tonl  delle  materie  com-^ 
ponenti  gli  alvei ^ fono  originate  le  tortuofità  di  elfi,  ed  efeguiti 
gli  effetti,  che  altrove  dicemmo- 

§.  lòs-  C O R O L L. 

Dunque  di  quanto  maggiore  farà  1’  impeto  del  fiume  nel 
confluviante  filone  , e di  quanto  minori  faranno  le  refidenze 
delle  parti  dell’alveo  , e parimente  di  quanto  farà  minore  il 
pendìo  di  quedo  ; di  tanto  ( i6g  preced.  ) fi  forma  più 
lunga  la  curva  AB  , ma  minore  la  curvità  ; c lo  dato  al  con- 
trario . 

§.  166.  SCOLIO. 

Dal  dottiffìmo  Galileo  Galilei  Jì  è dimojìrato  , che  , prefcin» 
dendo  da  ogni  forta  di  rejt/ìenze  , fe  un  grave  difende  con  qualun- 
que direzione  y ed  impeto  per  un  piano  inclinato  ; la  curva  defcritta 
dall'  ejeìcitfo  delle  due  for-^e  farà  una  linea  parabolica  , Qittfìa  dot- 

tri- 


"DiAvchìtettma  Idraulica 187 

trina  potrebbe  adattarfi  nel  cafo  nojìro  , fe  nella  pratica  di  operare 
dar  fi  poteffe  in  'Natura  , il  togliere  le  occulte  refijìenn^e  dagli  alvei 
inclinati,  [opra  de'  quali  per  legge  dell' Ordine  di  conferva^tone  viag. 
gìano  i fiumi  .*  0 pur  che  tali  refiflen^e  prodotte  dalle  materie  ete- 
rogenee abbenchè  minime  non  fuffero  coefificienti  ^ e confiderabtli 
nelle  diverfe  loro  affe'^ioni  * ma  la  jperienxj*  ^ e la  ragione  ci  di- 
mojlra  il  cafo  diverfo  ^ e la  differenza  che  vi  offerviamo  , tra  le 
dottrine,  e le  appliclh^ioni , giu/ìa  ì noflri  [enfi,  è grande  , dt  affai 
nel  confronto  , per  cui  non  pojfiamo  feguitarla  negli  eferdzj  architet- 
tonici idraulici . 

§.  167.  C O R O L L. 

Quindi,  efiftendo  nel  filone  ( Lib.  z §.  1S4  , e §.  ifii  , 
j6z  preced.  ) la  maffima  attività  del  fiume  j dunque  quello  pre- 
figge ( Lib.  2 §.  i8o,  e Lib.  8 §.  ló^  ) l’andamento  centra- 
le colla  fpiegata  curva  ; ed  in  confeguenza  fe  nel  filone  vi 
farà  velocità  ballante  a produrvi  delle  profondazioni  , per  efla 
ragionata  curva  ( Lib.  8 §.  74  } farà  efercitata  la  forza  af- 
fondante nel  fondo  dell’alveo. 

§.  1^8.  C O R O L L. 

E del  pari  fe  la  forza  affondante  per  tal  curva  non  è ba- 
fievole  a produrvi  delle  profondazioni,  e il  fiume  è in  torbida; 
allora  farà  formato  l’alveo  ( Lib.  2 184  ) tra  i depofiti  la- 

tenti per  la  linea  medefima  ; in  confeguenza  a mifura  che  le 
alluvioni  fi  eleveranno  lunghefib  le  ripe  , da  effe  ( Lib.  8 contr. 
§.  79  ) farà  impedito  in  tali  luoghi  l’efercizio  della  forza  dila- 
tante . 

iSp.  C O R O L L. 

Quindi  avviene  , che  fe  in  un  tale  alveo  tutte  le  poffibili 
refiflenze  faranno  in  tutte  le  condizioni  eguali  , e il  fiume  vi 
difeorrerà  chiaro,  con  direzion  retta,  fra  le  fponde  paralella  ; il 
filone  tra  delle  eguali  circoflanze  ( Lib.  8 §.  77j  ^ 

manterrà  fempre  nel  mezzo  deU’alveò. 

• 

170.  C O R O L L. 

E fe  il  filone  tra  delle  eguali  circoflanze  , e condizioni 
( §.  167  preced.  ) vi  difeorrerà  in  torbida  ; neceffariamente  il 

A a 2 fon- 
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fondo  deir  alveo  nel  luogo  del  filone  , per  la  maggior  forila  ivi 
eferettata , fi  abbafia  nel  mezzo  della  fezione , mentre  per  gli  de- 
pofiti  formati,  lateralmente  a eflb,  il  fondo  ( Lib.  8 i<58  ) 

fucceflìvamente  fi  eleva  inverfo  delle  fponde  ; da  cui  ne  feguc 
( Cor^  preced.  ) , in  ogni  cafo  , 1’  andamento  retto  del  fiume  . 

171.  C O R O L L. 

Dunque  fe  l’alveo  del  fiume  diritto  farà  coordinato  di  ma- 
terie leggiere,  tofacee , faffofe , molli  , e fdrucciolevoli  ( Lib. 
8 §.  I 1 1 , e feg.  ) che  difugualmente  refiflono  al  difcorrimento 
fucceffivo;.  egli  è evidente  ( Lib.  8§.  z,3,eii3),  che  fi 
faranno  ne’ luoghi  meno  refifienti  le  profondazioni,  e negli  altri 
più  refifienti  ( Lib.  8 §.  83  ) le  elevazioni  del  fondo.  Ed  ec- 
co  ( Lib.  8 §.  i<54  ) la  temporanea  pofizion  tortuofa  de’  fiumi 
negli  alvei  medefimi*  e la  temporanea  produzion  degli  eflfetti.. 

172.  C O R O L L. 

•'  E fe  la  velocità  del  fiume  farà  maggiore  inverfo  di  una 
ripa,  che  in  altra,  cosi  diretta  per  le  circofianze  luogali;  in  con- 
feguenza  (Lib. 8 §.104  , e feg.  ) la  ripa  di  materia  molle  , affetta 
dal  filone  ad  effa  approffimato  , neceffariamente  cede  alla  forza 
incorrente,  e riman  corrofa  ' e quindi  dalle  incidenze  per  le 
rifalite  nuovamente  fi  allontana  da’  luoghi  percofli  , formando 
nello  fpazio  dell’azione,  e le  profondità  , e le  dilatazioni  dell’ 
alveo . 


§.  173.  G O R O L L. 

E al  contrarlo  refiando  la  ripa  oppofita  più  lontana  dal  fi- 
lone , ivi , per  le  cofe  ojjervate  , ( Lib.  8 §.  2 ) tlfendo  le  ve- 
locità del  fiume  ritardate  , fi  formeranno  ( Lib.  8 83  ) i 

depofiti  alluviatij  per  cui  accofiandofi  quelli  più  nel  mezzo  dell* 
alveo  , ben  fervono  di  ripa  al  difcorrimento  : datalchè  mentre 
fon  tali;  l’alveo  ( Lib.  8 ) perde  nel.  luogo  la  prima 

‘rettitudine,  c fi. prefigge  tortuofo. 

§.  Ì74.  C O R O L L. 

Quindi  è chiaro  , che  a feconda  delle  combinate  forze 
( Lib.  8 77  ) in  cui  trovanfi  i corrimenti  diritti , o riflefli; 

l’acqua  più  o meno  fi  fcofia  da’  refifienti;  ed  in  confeguenza 

(§-i7L 
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(§•171.  prec.)  fé  la  proporzione  farà  infenfibile,  la  confluen- 

za rifolvei-aflì  paralella  , o radente  gli  oftacoli  : datalchè  difcor- 
rendo  il  fiume  con  poca  velocità  , ben  fi  accomoda  nel  corfo 
alle  facce  de’  refiftenti  : e al  contrario  di  quanto  più  la  propor. 
zione  fi  accorta  all’egualità  del  moto,  di  tanto  più  il  confiuvic^ 
fi  allontana  dal  refirtente. 

§.  17J.  C O R O L L. 

E perchè  le  corrufioni  nelle  ripe  contrappofle  agl’  incorri- 
menti  fon  ( Lib.  8 §.  yp  , e feg.  ) generate  , e prodotte  dalle 
direzioni  fucceffivamente  mutate,  allorché  ( Lib.  8 §.  4 , ec.  ) 
dirittamente  , o indirittamente  dan  di  cozzo  negli  oftacoli  refi, 
ftenti  ’ perciò  fuccedendo  gli  effetti  a feconda  degli  angoli  d’in- 
cidenza  , e di  rifalita  : di  quanto  più  1’  angolo  d’ incidenza 
( Lib.  8 §.  57  , e feg.  ) fi  accerterà  al  retto  • di  tanto  più  ne 
fegue  il  danno  nel  luogo  all’  incorrimento  retto  contrappoflo  : e 
di  quanto  più  l’ortacolo  fi  allunga  inverfo  del  filone  ; di  tanto 
più  ( §.  172  preced.  ) la  ripa  contrapporta  farà  ben  anche  cor- 
rofa  * per  cui  fi  formerà  l’alveo  più  o meno  tortuofo  a mifura 
delle  circortanze  luogali  • e Io  fteflb  al  contrario  . 

§.  17^.  C O R O L L. 

Dàlie  cofe  dimortrate  è chiaro  ne’  lavori  architettonici 
idraulici , che  fi  fanno  a mutar  le  direzioni  dell’  andamento  de’ 
fiumi  , onde  non  fi  producan  , per  quanto  fia  pofifibile  , de’ 
rovinofi  effetti  , doverfi  opportunamente  combinare  infieme  , 
la  robuftezza  del  riparo  , la  direzion  della  faccia  , o delle  facce 
all’  incorrimento  cfpoPee  , la  forza  del  fluido  incorrente  in  un 
tal  tempufcolo  , la  lunghezza  dell’  opera  , e la  fua  forma  per  le 
rifalite  j affinchè  con  ifeienza  poffafi  prefagire  la  qualità  dèli’  ef- 
fetto, e con  arte  apportarvi  il  più  corrifpondente  riparo. 

§.  177.  A V V E R T. 

La  natura  de’ fiumi  , le  circortanze  luogali  degli  alvei  , e 
la  forma,  pofizione  , e qualità  de’ refirtenti  contrapporti  alla  li- 
bertà de’ difeorrimenti  , ci  prefentano  nell’  Ordine  delle  cofe  na- 
turali un’indefinita  diverfità  di  cambiamenti,  ed  effetti  ; origi- 
nati, prodotti  , e annientati  dalle  diverfe  direzioni  incorrenti  , 
non  meno  negli  ortacoli  naturali,  che  tie’refiftenti  artefatti ..  Que- 

fts 
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fie  tante  diverfità  , generalmente  oflervate  , ben  vediamo  effere 
prefifle  dalla  mifura  degli  angoli  d’incidenza  , e di  rifleffìone  • 
ma  r innumerabile  varietà  degli  fiati  che  efìi  prefiggono  dall’ 
unità  in  avanti,  richiederebbero  lunghilfime  difeuffìoni  non  con- 
facenti di  molto  airifiituto  noflro  • per  cui  qui  ci  determinam- 
mo per  le  fole  cognizioni  univerfali  , a generalmente  ofTer-, 
varie  folto  di  tre  rapporti  cogli  angoli  retti  , acuti  , e ottufi  , 
che  orizzontalmente,  e verticalmente  fanno,  e far  poffono  i re- 
fidenti  col  difeorrimento  de’  fiumi  negli  alvei  loro  . 

§.178.  OSSERVA  Z. 

Sopra  delle  opere  fatte  a mano  , che  orizzontalmente 
pongonfi  a refijiere  il  naturai  conjluvio  negli 
alvei  de  Jiumi  variabili. 

Immaginiamo  un  fiume  che  difeorra  velocemente  in  un 
odacelo  orizzontale  ben  refifiente,  e ftabilito  : fe  quello  farà  ad 
angolo  retto  col  corrimento  ; neceflariamente  ( Lib.  8 47  ) 

le  incidenze  rette,  e -le  rifleffe  rifolvonfi  nell’azione  in  un  qua- 
fi  equilibrio  ; per  cui  l’acqua  obbligata  daH’odacolo,  prolungato 
nel  confluvio,  a mutar  la  prima  direzione,  fi  divergerà  all’oppo- 
fito  , onde  ( Lib.  8 2 , e g ) avanti  , e dietro  dell’odacola 

retto  rimanendo  quafi  dagnante , dalla  perdita  dell’attività  , ivi  fi 
formeranno  ( Lib.8  §.83  ) i depoliti  latenti;  ed  in  confeguenza 
( 172  preced.  ) una  tortuofità  di  andamento  attorno  del  re- 

fidente. 

Se  ponghiamo  in  oltre  1’  orizzontai  refidente  , contrappodo 
con  angolo  acuto  al  medefimo  dilcorrimento  del  dato  fiume;  in 
tal  calo  r acqua  indirittamente  incorrente  nella  lunghezza  di 
cflb  , per  le  ragioni  medejime  , fi  riflette  fiotto  gli  delfi  angoli 
nella  ripa  foggetta  all’odacolo,  e da  queda  fuccefiiivamcnte  rifa- 
Je  col  modo  ideflb  inverfo  della  corrente,  Quede  incocrenze,  e 
rifalite  indiritte  combinandofi  ( Lib.  8 §.  2 j nel  luogo  dell’ 
azione  col  dilcorrimento  fucceffivo  del  fiume  , nel  portarli  all 
odacelo  ; dal  conflitto  delle  tante  varietà  di  direzioni  mutate 
per  ogni  verfo  da  rette  in  obblique  , e così  al  contrario  ; dante 
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rincorrenza  veloce,  la  {labilità  del  refiflente  con  angolo  acuto  , 
c la  condizion  della  ripa  foggetta  ; ( Lib.,  8 §.  1Ó3  , e feg.  ) 
vi  producono  il  vortice  . Quella  azione  facendofi  ivi  per  linea 
l’pirale , impedlfce  i depofiti  latenti,  e vi  ftabilifce  o la  profon. 
dazione  del  letto  , fe  la  ripa  farà  egualmente  refiflente  ; o la 
corrufione  corrifpondente  , fe  la  refiflenza  di  quella  farà  minore 
della  forza  dell’  acqua  fpìralmente  agente  : ma  in  ogni  cafo  vi 
fi  prefigge  la  tortuofità  dell’andamento  inverfo  la  ripa  foggetta. 

180. 

E fe  finalmente  ponghiamo  1’  oflacolo  orizzontale  , con  an«^ 
golo  ottufo  contrappoflo  al  difcorrimento  del  fiume  ifteffo , tra 
delle  additate  circoflanze  ’ quello'  a cagion  che  feguita  la  natura 
del  corrimento , allorché  farà  robuflo  , e ben  fatto  ne’  rapporti 
col  fito,  col  luogo,  colla  condizion  della  materia  , coll’ energìa 
dell’acqua  difcorrente,  ec.,‘ produce  perle  fteffe  ragioni  il  mu- 
tarfi  la  direzione  indiritta  inverfo  la  fponda  oppofita  : da  cui 
ordinariamente  addivenendo,  dietro  di  elfo,  il  depofito  latente; 
in  confeguenza , dslle  cofe  dlmoflrate^  fi  ftabilifce  la  tortuofità  dell’ 
andamento  inverfo  la  ripa  contraria 

i8r.  G O R O L L. 

Or  da  tutto  ciò  è manifeflo  in  Architettura  idraulica , che 
fe  immaginiamo  i tre  refiflenti  orizzontali  in  un  alveo , contrap- 
porti con  forze  corrlfpondenti  a’  fucceflfivi  incorrimenti , uno  ad 
angolo  retto,  l’altro  ottula,  e l’altro'  acuto  ; il  primo  per  le 
cofe  offervate  ( 178  preced..  ) farà  più  atto  a formar  de’  de- 

pofiti  avanti  , e dietro  di  fe , che  gli  altri  due  ( §.  179  , 180 
preced.  ) ; ed  in  confeguenza  il  primo  perchè  efporto  agli  ur- 
ti retti  fempre  cooperanti  la  fua  dirtruzione  ; aver  dee  più 
roburtezza  del  fecondo  . Il  fecondo  che  fi  cfpone  agli  urti  ob- 
bliqui  fucceflivamente  prodotti  dal  difcorrimento  naturale  ; per- 
chè è formato  dalla  graduazione  ottufa  , con  cui  è efpofio  , ne- 
ceffariamente  feguir  ne  dee  la  roburtezza  opportuna  . E final- 
mente il  terzo  che  fi  efpone  con  angolo  acuto  all’ incorrimento; 
a cagion  che  per  lo  movimento  fpirale  del  vortice  1’  acqua  dee 
toccare  almen  due  luoghi  dell’  inclinato  refirtente  • in  confeguen- 
za  in  tali  luoghi  elfer  dee  1’  ortacolo  ben  roburto  , e fermo  - 
onde  non  fieno  fcavate  le  fondamenta,  e annientata  l’opera. 

^.182, 
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%.  182.  C O R O L L. 

E per  le  fteffe  ragioni  già  oflfervate  , a mifiira  delle  dl- 

verfe  forze  ( Lib.  8 77  ) de’ refiftenti , e degl’ incorrimcnti  ; 

gli  angoli  de’depofiti,  e delle  corrufioni  iulle  ripe  elTer  potranno 
più  acuti , o più  ottufi  a feconda  delle  circoflanze  : e ficcomc 
la  lineazione  di  tali  effetti  , a mifura  delle  condizioni  , e del- 
le circoflanze  , rifulta  ora  retta  ed  ora  concava  ; in  confeguenza 
a mifura  delle  forze  medefime  faran  maggiori  o minori  le  figu- 
re degli  effetti  , che  vi  fi  ftabilifcono  ne’ luoghi  dalla  lineazione 

del  fluido  difeorrente  terminati . 

%.  183,  C O R O L L. 

E finalmente  da  quanto  dicemmo  è chiaro  , giujla  la  fpg. 
vtenxji  y e le  cofs  offervate  ( Lib.  8 §.  178,  e feg.  ) , che  ope- 
rano con  più  ficurezza,  e con  maggiore  effetto,  tutti  quelli  , che 
giudiziofamentc  flabilifcono  ripari  obbliqui  e ottufi  al  difeorri- 
merito  de’fiumij  con  mediocre  effetto,  e minor  ficurezza  gli  altri , che 
prefiggono  ripari  retti  al  corrimento  medefimo^e  con  niun  effet- 
to , e pochifìfima  ficurezza  tutt’  i rimanenti  , che  coordinano 
ripari  acuti  a’corrimenti  ftefli  , fempre  tra  le  medefirae  circo- 
ftanze . 

184.  A V V E R T. 

Dalle  cofe  dette  chiaramente  vediamo  i motivi  del  diverfo 
modo  di  operare  , praticato  dagli  Architetti  idraulici  , allorché 
riparar  vogliono  le  corrufioni  formate  da’fiumi  variabili.  Alcuni 
di  efli  a mifura  delle  circoflanze  con  avvedutezza  , e feienza 
praticar  fogliono  refiflenze  folide,  e ferme,  per  contrapporle  -alle 
correnti.  Ed  altri  fi  contentano  di  ripari,  che  facilmente  cedo- 
no agl’  incorrimenti  fiotto  varie  pofizioni , forme,  e figure. 

Tutte  le  maniere  da’  Profeffori  ricercate  hanno  ragioni  di- 
moflrative , e poffonfi  dire  utili,  e lodevoli  , fempre  che  fono 
adattate  a’ rapporti  colle  circoflanze  ne’cafi  diverfi  • onde  gene- 
ralmente per  ogni  difpofizione  , fiotto  le  offervate  pofizioni  , fi 
convengono  tenerle  prefenti . 

Comunemente  avvifiamo  , non  meno  ne’  fiumi  in  torbida 
di  poca  velocità  , che  in  altri  di  corfo  velociflimo  , da  molti 
adoperarfi  i lavori  di  frafche  di  arbori  fleflibili  , c di  piantìi  di 

fa- 
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fallci,  che  di  lor  natura  facilmente  radìcanfi  ne’fondi,  e ne’ luo. 
ghi  opportuni  ; per  cui  in  molti  cafi  de’ primi  ad  ogni  piccolo 
oflacoJo  depongonfi  le  torbibe  nel  luogo  dell’  azione  ; e in  altri 
de’ fecondi  la  fleliìbilità  del  refiftente  non  produce  danno,  nè  al- 
le fondamenta  dell’  oftacolo , nò  profondazioni  del  luogo  ; datal- 
chè  appoco  appoco  ben  può  il  lavoro  far  quello,  che  far  potreb- 
be una  più  folida  e robufta  opera  nel  fito  medefimo  , Convien 
però  avvertire,  che  a’tali  lavori  vi  fi  richiede  attenzione,  e vigi- 
lanza continua  per  lo  mantenimento  , e per  la  protrazione 
nelle  diverfità  delle  incorrenze  , e rifalite  ; a mi-fura  de’fuccelìì- 
yi  effetti  che  fogliouQ  produrre  dalla  fucceflìva  azione , 

§•  185. 

E’ anche  manifeflo  in  Architettura  idraulica  , che  in  dove 
fi  hanno  ottimi,  e fodi  fondi,  buone,  e valevoli  ripe,  e in  fine, 
tutte  le  condizioni  proprie  delle  materie  refiftenti  per  affodare  , 
e internare  i ripari:  fempre  che  faranno  effi  fatti  talmente,  che 
corrifponda  la  ftruttura  alla  robuflezza  , c tutte  e due  all’  incor- 
rimento  fucceffivo  del  fiume;  le  ofTervate  opere  dirette  a qualun- 
que fine  riufeir  fogliono  a lufficienza  refiftenti  per  lunghiftìmo 
tempo;  del  refto  ognun  argomenti  colla  ragione,  e fappia  colla 
fperienza  incontrare  il  corrifpondente  punto. 

§.  lU.  OSSERVA  Z. 

Sopra  delle  opere  fatte  a mano  , riguardate 
verticalmente  negli  alvei , a impedire  la 
libertà  de'  corrimenti  naturali 
de'  jiumi . 

Alla  combinazion  delle  circoftanze  luogali  , delle  condizio- 
ni delle  materie,  e dell’energìa  del  difeorrimento  de’  fiumi  ne- 
gli alvei  naturali  dobbiamo  la  forma  , e la  figura  de^li  oftacoli, 
verticalmente  refiftenti  il  libero  corfo  di  eflì  a’ luoghi  inferiori, 
in  qualunque  modo  che  ricercare,  e adattar  fi  poflbno  , e con- 
vengono . Di  già  vedemmo  ( Lib.  8 5 , e feg.  ) che  tali 

opere  idrauliche' fatte  a mano,  in  moltififimi  cafi  ergonfi  in  par- 
te della  larghezza  degli  àlvei  fotto  diverfe  pofizioni  orizzontali, 
per  divertir  le  direzioni  lateralmente  ; e in  altri  non  pochi  ad 
TomAll,  B b in-  ' 
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interamente  rlnferrarne  la  larghezza  , per  obbligare  il  fiume  a 
cambiar  di  letto  . In  ogni  incontro  dunque  di  tali  polTibili  po- 
fizioni  , per  le  cofe  dimojìrate  ^ ( Lib.  8 178,  e feg.  ) non  è 

in  controverfia  il  doverfi  riguardare  gli  angoli  , che  le  facce  de’ 
corpi  refìrtenti  far  poffono  , e debbono  col  difcorrimento  luoga- 
le  ; affin  di  anticipatamente  dedurne  i piu  ragionevoli  effetti  , 
dall’opportuna  difpofizionc  de’  rcfiftenti. 

Le  facce  verticali  de’ corpi  reliftenti  , contrapporti  a’corri- 
menti  naturali  de’ fiumi,  ben  anche  fi  difaminano,  e rapportano 
co’ tre  divifati  angoli  retto,  acuto,  e ottufo  ; e quelche  gene- 
ralmente dobbiam  meditare  in  ogn’ incontro  fi  è . Se  1’ ortacolo 
farà  eretto  perpendicolarmente,  a ricevere  fulla  faccia  contrappo- 
rta r incorrimento  ad  angoli  retti*  in  tal  cafo  egli  è dimoftrato 
( Lib.  8 47  ) dalla  fpcrienza  , e dalla  ragione , che  gli  angoli 

di  rifalita,  dall’incorrimento , rifolvonfi  contrariamente,  e le  ac- 
que nell’azione  , perchè  refiftite,  dal  fucceflivo  difcorrimento  retto, 
laran  rivolte  parte  inverfo  della  fuperficie  , e parte  inverfo  del 
fondo  . Quelle  parti  del  fluido  che  fi  dirigono  al  fondo,  riper- 
cuotono in  erto  fempre  forzate  dalla  corrente  colla  più  podero- 
fa  portanza  , prodotta  e dall’  altezza  viva  dell’  acqua  , e dal 
pendìo  del  letto  * per  cui  dalla  combinazion  di  tali  forze  retta- 
mente  incorrenti,  l’acqua  applicata  al  Ietto  lo  rade,  e lo  fpro- 
fonda  ; ed  in  confeguenza  incontrandofi  coll’  ortacolo  verticale 
retto  , ben  roburto  , e refirtente  , ne  farà  prodotto  col  tratto  di 
tempo  lo  fcalzamento , la  diftruzione  , e la  rovina  luogale. 

§.  188. 

Se,  in  oltre,  l’ortacolo  refiftente  farà  verticalmente  contrap- 
porto con  angolo  acuto  al  difcorrimento  fucceflivo  ; in  tal  c«fo 
l’acqua  incorrendo  fulla  faccia  inclinata  dell’ ortacolo  , rifalirà  , 
psr  le  cofe  dimoflrate  , difeendendo  con  gli  angoli  medefimi  fui 
fondo,  in  cui  operando  con  direzioni  obblique  , a mifura  dell 
inclinazione  , dalla  portanza  fempre  maggiore  , fon  prodotte  le 
fpiegate  cofe  con  maggiore  attività,  e più  follecitamente  * ed  in 
confeguenza  1’  effetto  è , la  dirtruzione  del  corpo  refirtente  fatto 
a mano,  e la  rovina  del  luogo. 

§.i8p. 
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§.  185?. 

E finalmente,  fe  Toftacolo  verticalmente  refifiente  farà  con- 
frappofto  con  angolo  ottufo  al  difcorrimento  ; in  tal  cafo  , dall’ 
incorrimento  , 1’  acqua  farà  rifleffa  inverfo  della  fiiperficie  • per 
cui  nell’ azione  minorandofi  l’attività  inverfo  del  fondo  , quello 
è lafciato  libero  dalle  rovine  : ed  in  confeguenza  ( Lib.  ó 
523  , a 32Ó  ) fe  la  forza  refillcnte  farà  per  ogni  verfo  propor- 
zionata , e corrifpondente  a quella  dell’  incorrimento  j 1’  oflacolo 
fuflìfte  al  premeditato  fine  . Anzi  fe  l’acqua  farà  in  torbida  ; 
ben  preflo  dietro  dell’ ollacolo  refluente  fi  formeranno  de’depofiti 
alluviati  , col  mezzo  de’ quali  fi  prefigge  l’opera  più  ferma  , c 
duratura  per  moltiflìmo  tempo. 


ipo.  C O R O L L. 

Dunque  da  quanto  offervammo  , generalmente  fi  deduce  in 
Architettura  idraulica  , che  ogni  oflacolo  verticale  contrappoflo 
al  difcorrimento  de’ fiumi  , poffiamo  confiderarlo , giuda  le  leggi 
della  Meccanica,  come  una  leva  di  doppio  effetto  , cioè  fode- 
rentc  , e forzante,  nel  luogo  applicata  ; per  cui  l’ interfecazion 
del  fondo  del  fiume  colla  faccia  dell’odacolo  contrappoda  al  di- 
fcorrimento fi  è l’ ipomochio  , oflia  il  punto  di  appoggio  della 
immaginata  macchina  * ed  in  confeguenza  le  forze  refidenti  della 
fodruzione  tra  delle  condizioni  de’fondi , e della  codruzion  dell’ 
opera  nelle  circodanze  delle  materie  componenti , fono  in  ragion 
reciproca  degli  sforzi  , e degli  effetti . 


§.  ipi.  A V V E R T. 

Le  quantità  di  quedi  sforzi  , o forze  agenti  , e refidenti 
foglionfi  approflìmatamente  difaminare  dalla  combinazion  de’ pefi 
affoluti  della  quantità  dell’  acqua  incorrente  in  un  breviflimo 
tempufcolo  nel  luogo , e dalle  cognizioni  del  pefo , folidità  , co- 
druzione,  e fudruzione  dell’opera  manofatta , refidente  tra  de’ter- 
reni  conofciutamcnte  fermi , e fodi . 


ip%.  G O R O L L. 

Quindi  è avvifo  dallà  combinata  meditazione  delle  didintc 
forze,  che  ( ipo  preced.  ) fuperandofi  vicendevolmente  negl’ 
incontri  : di  quanto  irregolarmente  farà  più  alto  che  robudo 

Bb  i Ma. 
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1’ oflacolo  dal  fondo  al  vertice  j di  tanto  farà  piìi  debole  a refi- 
fiere  alla  forza  della  percuflion  fuccefliva  ^ c lo  fteflb  al  con- 
trario. 

C O R O L L. 

E perchè  ( Lib.  ^ §.  i8i  , 184  ) defumefi  rincorrimento 
del  fiume  dalla  direzion  del  filone  , che  per  le  cofe  dimoftrate 
regolarmente  efifte  confluente  nel  luogo  della  maggior  profondità 
dell’alveo,  la  quale  in  molti  cafi  puoi  edere  originata,  e fofte- 
nuta  anche  dagli  oftacoli  di  baffa  coftruzione  ; perciò  ( Lib.  8 
108  } a mifura  delle  circoftanze,  e delle  condizioni,  di  poco 
monta  , che  gli  oftacoli  refiftenti  fieno  architettati  di  molto 
elevati  contro  alla  bifogna  , ma  ben  conviene  , in  ogni  cafo  , 
coftruirli  folidi,  e fermi,  fempre,  abbondantemente,  proporzionati 
co’ meditati  sforzi,  che  non  ceffan  giammai  di  operarvi,  dalle 
feonofeiute  concaufe,  la  diftruzione , e la  rovina  . 

ip4.  C O R O L L. 

Da  ciò  è manifefto  in  Architettura  idraulica  , che  in  tutte 
le  intraprefe,  dipendentino  dalle  fpiegate  cofe,  fempre  è più  fi- 
curo  apportar  rimedio  alle  caufe,  che  la  Natura  prefigge  per  gli 
effetti , che  fare  oftacoli  agli  effetti  medefimi  dalla  Natura  ope- 
rati . 


§.  ip5.  C O R O L L. 

Dunque  riguardandoli  le  concaufe  produttrici  delle  profonda- 
zioni de’ letti,  delle  corrufioni  delle  ripe,  e de’ depofiti  nafeofti; 
in  ogni  cafo  ( preced.  ) è di  affai  megliore  rimuoverne  le 
concaufe,  che  tali  effetti  produrre  potrebbero,  ricercandole  nelle 
origini,  e rivocandole  agli  elementi,  e dottrine  dimoftrate , che 
adoperare  inutili , o ingiuriofe  ricerche  , con  de’ripari  luogali  va- 
cui di  effetto. 


igó.  ‘ C O R O L L. 

Ma  fe  non  fi  potranno  rimuover  le  concaufe  operanti , an- 
che conofclute  , e converrà  la  coftruzion  del  riparo  refiftente 
nel  luogo  opportuno;  in  tal  cafo,  fi  dee  generalmente  prefceglie- 
re  quel  tale  luogo  della  ripa,  che  fuperar  poffa  , non  che  effer 
fuperato  dal  dilcorriraento  fucceflivo  del  fiume,  dando  ( Lib.  8 

§.184) 
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184  ) all’opera  quella  direzione,  forma,  figura  , e folidità  , 
che  più  opporrunamente  richiede  la  cotnbinazion  delle  concaufe 
colle  circoftanze  luogali,  a confeguirne  l’effetto;  affin  di  non  in- 
trodurre  collo  fconfigliato  riparo  altri  dannofi  vizj  , o rovinofi 
effetti  ben  maggiori  de’  primi  nell’  alveo  , e ne’  luoghi  contigui 
ali’  ingiuriofa  opera  fatta  a mano  ► 

§.  ipy.  SCOLI  O 

Uon  è in  cmtro'verjla  , che  ogni  Uvoyo  architettonico  idraulico  ; 
fuccejffivamente  ejpojìo  all'  a^ton  dell' acqua  incorrente , a mifura  delle 
condizioni  y non  meno,  per  legge  dell’Ordine,  continuamente  fi  dete- 
riora , e col  tratto  di  tempo  fi  confuma  , che  da  ben  molte  accidenta- 
li concaufe  puoi  effere  facilmente  danneggiato- y feoffoy  e annientato  . In 
oltre  è anche  manifefio^per  ifperienza,  che  riguardando  gli  effetti  pof- 
fibil'ì  , in  alcuni  cafi  i piu  ben  intefi  refifienti  rimaner  fogliono  ina- 
tilt  y e vacui  di  effetto  y e in  altri  rìfolvonfi  effi  dannofi  al  fine  iftef- 
fo^per  cui  fi  pofero  ed  ereffero . Quindi  a vifta  di  tante  diffìciliy  per- 
chè fccnofciute  cofe , la  fola  fperten^a  ci  dimofira  , doverfi  con  in- 
tendimento fcientifico  adoperar  vigilanza  , e precauZone  continua  per 
effi  in  con/ervarli , e ripararli  fempre  corrìfpondentt  al  fine  , ed  allor- 
ché per  l'  effetto  delle  variate  circcftanxe  , 0 altro  fi  rendeffero  dan- 
tìofi  ^ prima  di  oltrepaffare  allo  fpedtente  dì  togUerlt  , affolutamente 
deefi  con  piucchè  mature  rifieffìonì  difaminarne  le  caufe  , e gli  effetti 
futuri  , ed  indi  procederfi  a difiruggerli  , onde  non  feguan  dall'  an- 
nientamento la  rovina  del  luogo  , e delle  adjacen^e . 

§.  ip8.  C O R O L L. 

Se  gli  oflacoli  refifienti  in  qualunque  modo  faran  coordi- 
nati, e compofii  di  materie  molli,  e fdrucciolevoli,  di  data  lun- 
ghezza inverfo  del  filone  , e di  altezza  fuffìciente  a fofienere  il 
fiume  incorrente;  dalla  fucceffiva  azione.,  1'  ofiacolo’ farà  fempre 
inegualmente  corrofo,  e fcalzato  ;^e  tale  effetto  farà  fempre  più  at- 
torno del  termine  approfiimato  al. filone.  Quindi,  è,  che  ( Lib.8 
8 , e 7p  ) formandofi  nel  luogo  le  cavità , e i profondamenti 
nel  fondo,  in  cui  ( Lib.  8 §»  179  ) l’acqua,  in  tali  circofianze 
è forzata  a muoverfi  per  le  diverfe  direzioni  rifleffe,  fempre  in- 
clinate alla  fponda  foggetta  , e tangenti  la  ragionata  curva , che 
le  fa  ripa  ; in  confeguenza.  dalla  prolungazion  di  q^uelle  fai-à 


ip8  ■ Lib.VlII.  JjììtuTjonl 

fpinto  il  tonfluvio  altrove  , c dirizzato  inverfo  della  ripa  op« 
porta , 

iQg.  C O R O L L. 

Datalchc  ( preced.  ) fe  nel  luogo  corrofo  fi  combineran- 
no infieme  le  concaufe  , e le  circortanze  naturali  col  difcorri- 
mento  luccertivo ; col  mezzo  delle  quali  (iafi  rtabiliia  la  curvità; 
allora  le  corrufioni  nello  rtato  del  quali  equilibrio  punto  non  fi 
avanzeranno  , e le  ripe  de’fiumi  dopo  della  curvità  naturalmente 
formata  , e rtabilita  , faran  lafciate  dal  corlo  del  fiume  lenza 
offefa  . 

zoo.  C O R O L L. 

E per  le  ftefle  ragioni  il  filone  fpinto  nella  ripa  opporta  , 
ivi  genera,  a milura  delle  condizioni,  e delle  circollanze,  altra 
corrufione  , per  la  quale  , nell’atto  di  formarfi  , maggiore  farà 
l’effetto  dall’ incocrenza  operato  nella  parte  della  ripa  , laddove 
il  filone  colla  fua  tefta  ( che  anche  dicefi  vertice  ) più  , e più 
vi  fi  accorta  , che  nelle  altre  parti  dal  filone  più  lontane  ; infi- 
no a che,  per  le  cofe  dimofìrate  , la  curvità  ìarà  naturalmente 
rtabilita,  onde  ne  rifulta  l’azione  da  per  tutto  eguale. 

201.  C O R o L L. 

Ed  ecco  al  chiaro,  che  facendofi,  per  qualche  circortanza,ln 
un  alveo  quafi  retto  la  corrufione  in  una  delle  ripe  , neceffaria- 
mente  ne  dee  feguir  contrariamente  altra  nell’altra  ripa;  e que- 
fta  ne  farà  produrre  altra  , e così  in  avanti  fempre  a milura 
delle  condizioni,  e delle  circortanze.  Perciò  ordinariamente  vedia- 
mo i fiumi  variabili  difeorrere  in  alvei  mirtilinei , le  cui  parti 
rette,  o quafi  rette,  le  une  alle  altre  s’inclinano,  e le  curve  fi 
formano  colle  loro  unioni  ; per  cui  , giu/ìa  la  fperien^a  , da  una 
parte  orterviamo  le  corrufioni,  e all’oppofto  i depofiti  nafeorti  ; 
ficcome  altrove  dimortrammo. 

202.  A V V E R T. 

Tra  delle  pratiche  architettoniche  idrauliche  dipendenti  dal- 
le cofe  dimortrate, vi  fon  quelle  o di  incamminare  nuovi  alvei, 
o di  raddrizzare  nelle  contingenze  poflibili  il  corlo  a’  fiumi  va- 
ria- 
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riablH  , onde  non  producano  effetti  rovinofi  alle  fponde  , ed 
a’ terreni  contigui.  Quefie  operazioni  per  effer  difficili,  richieg- 
gono fomma  penetrazione  fcientlfica  delle  cofe  offervate  , e di- 
moiate ; più  e più  offervazioni  luogali  ; e molte  immagini 
fondate  fulla  fperienza , per  menarle  all’effetto;  le  cui  leggi  ge- 
nerali, che  piacque  agridraulici  con  ifcienza  ftabilìre,  qui  l’av- 
vertiamo . 


Che  r Incile  della  derivazione  nel  follato  ftia  , c rimanga 
talmente  coordinato,  e fatto  , che  imbocchi  in  ogni  calo  il  fi- 
lone del  fiume  Tempre  libero  tra  delle  circoftanze  : altrimenti 
operando , o non  vi  entrerà  ed  ecco  1’  opera  vacua  di  effetto  ; 
o entrandovi  con  poco  configlio , fi  rifolverà  tortuofo  contro  dei 
fine.  , 

204. 

Che  fi  diriga  lo  sbocco  del  folfato  medefimo  nell’alveo  pri- 
mo, per  quanto  farà  poffibile , a feconda  delle  tortuofità  facce- 
denti;  affin  di  non  obbligare  il  fiume  a cambiare  i fiti  delle 
corrufioni , e i depofiti  già  flabiliti  ; i quali  cambiamenti  , per- 
loppiù,  fon  caufa  efficientiffima  di  graviffimi  danni. 

§.  205. 

Che  non  potendofi  ottenere  quelle  ben  intefc  condizioni  , 
convien  fare  il  taglio  del  folfato  in  due  linee  , che  facciano  fra 
di  effe  un  angolo  al  più  poffibile  acuto  : e allorché  per  le  circo- 
ftanze non  potralfi  ottenere  una  ben  intcfa  imboccatura  del  filo- 
ne nell’incile;  conviene  prudentemente  forzarlo  ad  entrarvi  con 
direzione,  col  mezzo  di  qualche  lavoro  architettonico  idraulico, 
da  farfi  dalla  combinazione  delle  concaufe  , produttrici  l’alluvio- 
ne oppofta  alla  corrufione  ; cioè  a dire  , ne’  luoghi  delle  inci- 
denze maturamente  difaminate  ; o pur  con  difporre  attraverfo 
della  corrente,  o per  una  fua  opportuna  parte,  de’ pali  ben  fer- 
mi, e fitti,  talmente  coordinati  , e diretti  , che  ne  producan 
1’  effetto  rifleffivo . 


^.zo6. 
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§.  loS. 

Potcndofi  ottenere  che  la  caduta  , o pendenza  del  foffato 
fofle  di  affai  maggiore, al  confronto  di  quella  del  fiume  da  luo- 
go a luogo  ; in  tal  cafo  la  caduta  medefima  fi  dee  far  fnpplirc 
al  difetto  deir  imboccatura  . 

E finalmente  che  i luoghi  deftinati  alla  cofiruzione  degli 
argini  per  gli  tagli  de’  foffati  , o per  gli  nuovi  alvei  de’  fiumi  , 
o per  lo  addrizzamento  di  efli  , o per  altro;  in  ogni  cafo  fien 
còrrifpondenti  alle  combinate  contingenze  , e alle  circoftanze  luo- 
gali  ; affinchè  fi  faccian  ne”luoghi  opportuni,  a rimuovere  le  con- 
caufe  operanti  i dannofi  effetti , e non  s’  incorra  ad  architettare, 
c cofiruire  opere  fpefofe  in  que’  liti , che  fon  dovuti  agli  effetti; 
cioè  alle  corrufioni , e alle  rovine  ; e lo  fteffo  negli  altri  cafi  , 
che  per  brevità  tralafciamo  additarli . 


CAP. 


Di  Z4rcbhettUYa  Idraulica  l 


201 


C A'  P.  V. 

Della  coordinazione  delle  opere  archi- 
tettoniche  idrauliche,  che  11  coftrui- 
fcono  nelle  ripe  degli  alvei  de* 
fiumi  variabili  per  impedire  , 
o riparare  le  corrufioni  che 
vi  fi  fanno  da’diverfi  in- 
corrinienti  5 e rifalite 
delle  acque  con-  . 
fluenti . 

%.  2o8.  osserva  z. 

Sulle  cofe  generali  ^ che  neceJJ'arìamente  debbonji 
difaminare  avanti  della  difpojizione  coor- 
dinativa delle  Opere  idrauliche  ^ che 
Ji  fanno  nelle  ripe  de'  fiumi 
variabili . 

Le  coftrazlonl  architettoniche  idrauliche  che  fogli  enfi  coor. 
dinare  nelle  ripe  de’ fiumi  variabili  , e appreffo  di  effe  , affiti 
d’impedire , o riparare  le  corrufioni,  e le  devafiazioni  lagrimevo- 
li  de’ territori , che  fono  all’ attorno  di  tali  rovinofi  effetti  ; le 
offerviamo  dagli  Architetti  ( Lib.  8 §.  178,6  feguenti  §.  i8t^, 
e feg.  ),  per  t/perien^a  ^ praticate  a mifura  de’ cafi  , e delle  cir- 
cofianze , non  meno  di  materiali  diverfi , che  fotto  varie  forme, 
figure  , e pofizioni  a prefiggerne  con  ifcienza , ed  arte  gli  fiati 
per  gli  effetti,  allorché  debbono,  e convengono  rimanere  efpofie 
Tom, III.  C c alle 


201 


L'tb.VIlL  IflttUTtom 

alle  incidenze  de’ filoni  incorrenti  , tra  delle  dlverfe  direzioni 
per  le  contingenze  luogali  altrove  dimoftrate  . Qiiindi  è,  che  mol- 
te di  tali  opere  fi  foglion  coftruire  di  pali  diligentemente  porti , con 
arte  concatenati , e di  terra  e pietre  riempiute.  Altre  fi  fanno  di 
rami  di  arbori  intrecciati  tra  de’pali  medefimi , fenz’altra  concate- 
nazione • affinchè,  a mifura  delle  circortanze,  non  lia  impedito  il 
neceffario  ricalco  de’pali  medefimi  ne’ tempi  opportuni , che  feguono 
alle  torbide . Altre  fe  ne  formano  di  fafeinate  tra  pali,  accurata- 
mente unite , c aflbdate  ; o pur  con  prifmi , con  certoni  , o con 
gabbioni  intrecciati  come  fopra  dicemmo . Altre  coftruifeonfi  di 
panconi  porti  fodamente  , e macftrovolmente  a’  corrifpondenti 
pali  chiodate  e congiunte.  Ed  altreUn  fine  fon  di  fabbricazio- 
ne , e con  pietre  da  taglio  rivertite':  tutte  però  , in  ogni  cafo, 
fon  meditatamente  ( Lib.  8 io8,e  iii  ) coordinate , diret- 
te , e rtabilite  ne’  rapporti  colle  condizioni  de’  componenti  , 
colle  circortanze  luogali  , coll’  energìa  , e col  modo  del  fiume 
difeorrente  nel  malfimo  fuo  rigore;  ed  in  confeguenza  ( Lib.  8 
§.  79  ) colle  forze  incorrenti  del  filone,  che  ne  maniferta  l’an- 
damento tra  delle  direzioni  varie  , menato  in  avanti  a feconda 
degli  angoli  d’incidenza,  e di  riflefllonc  fulle  ripe. 

§.  209. 

Non  è in  controverfia  , che  tutte  le  opere  architettoniche 
idrauliche, che  fi  fanno  alle  ripe  de’fiumi  variabili,  fono  di  qua- 
fi  difficile  cortruzione , d’incerta  riulcita  , e per  lo  più  di  dan- 
nofa  pofizione  : a cagion  che , fe  per  difpo/i^ion  deli*  Ordine  feo- 
nofeiute  fono  le  concaufe  efficienti  le  rovine , e le  devartazioni , 
prodotte  dagl’ incorrimenti  delle  maffime  piene,  e delle  rtraordi- 
narie  fempre  diverfe  ; in  confeguenza  di  quanto  dimortrammo, 
dubbio,  e pericolofo  farà  il  giudizio  di  prevenzione  per  gli  ef- 
fetti, che  feguir  ne  potrebbero  dalle  meno  configliatc  ricerche,  c 
difpofizioni . Tutto  quello  che  la  ragion  ci  addita,  negl’incontri 
di  doverfi  neceffariamente  architettare  opere  di  fimil  fatta , ridu- 
cefi  a quattro  generali  cofe  , che  affolutamente  han  pofitiva  rela- 
zione colla  difamina  de’  cafi  , colla  coftruzion  degli  edificj  , e 
colla  riufeita  di  effi  ne’  luoghi  eletti  • onde  ( Lib.  8 
c 4 ) cortituifeano  lo  rtato  delle  opere  refirtenti  , per  quan- 
to più  fi  poffa  , approffimato  all’  utilità  degli  effetti  a mifura 
del  fine  ; fenza  punto  introdurre  ( Lib.  8 66  ingiuriofe 

azio- 
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atìoni  , e danni  a’  convicini  per  ogni  verfo  alle  continuate  ri- 
pe de’ fiumi  variabili  . Di  quelle  quattro  univerfali  cofe  due  fi 
appartengono  a’ Fondatori , che  ricever  ne ^ debbono  il  vantaggio 
per  gli  loro  terreni,  e fono;  il  federe  ; ed  il  Potere  far  le  ope- 
re corrifpondenti . E le  altre  fi  appartengono  al  Profeffore  idrau- 
lico, che  le  coordina,  c dirige  al  premeditato  fine,  e fono  ; il 
Sapere  ; e la  Sperienxa  delle  facoltà  matematiche  dirittamente 
applicate  a’cafi  diverfi , e degli  operati  dalle  leggi  della  Natura 
nelle  fucceffive  azioni , 

210. 

In  punto  al  Volere  che  qualunque  opera  architettonica  idrau- 
lica fi  meni  all’ effetto,  convien  che  il  Fondatore,  a:  villa  della 
neceffità  , ed  a fronte  delle  ragionate  idee  mefle  in  afpetto  dal 
Profelfore  , fe  ne  innamori,  ed  ami  l’opera  infino  a quel  punto 
di  compiacimento,  che  la  efecuzione  del  ben  configliato  proget- 
to, diventi  la  fua  occupazione,  e il  fuo  diletto;  onde  fi  adempii 
perfettamente  l’intraprefa  a mifura  del  vantaggiofo  fine,  a cui  fa 
illituita,  e con  utilità,  e ragionevole  rifparmio  ftabilita  . Con- 
fifle  il  Potere  , in  effere  il  Fondatore  nello  flato  di  far  fenza  ri- 
ferbe,  e afflizioni , e collo  fleffo  amore,  e compiacimento,  in  una 
fola  ftagione , recceffive  fpefe , che  per  tali  edificj  temporanei  fi 
convengono  : e fe  efli  faranno  di  fabbricazione  , procurarne  , la 
terminazione  in  due  flagioni  ; cioè  a dire  , in  una  le  fuflruzio- 
ni,  e nell’altra  le  coflruzioni  fempremai  terminate.  Ed  indi  affi- 
fterle  colle  neceffarie  fpefe , che  continuamente  fi  richieggono  per 
mantenerle  all’  effetto  fucceflivo  , onde  non  rimangano  imperfet- 
tamente efpofte  alle  ingiuriofe  azioni  delle  fucceflive  flagioni , e 
fconfigliatamente  abbandonate  agl’  incorrimenti  delle  acque  dì- 
feorrenti  in  ogni  flato. 

§.  2 II. 

Il  Sapere , oflia  la  Scienza  di  tutte  quelle  facoltà,  che  riferì- 
feonfi  alle  Architetture,  e che  già  ( Lib.  i §.  , e feg.  ) 

dicemmo , convien  che  le  abbia  fondatamente  il  Profeflbre  idrau- 
lico, direttor  delle  intraprefe  ; fenza  delle  quali  le  due  già  fpie- 
gate  parti , non  meno  fi  rendono  inutili , che  apportano  gravif- 
fimi  danni,  e rammarichi  fenza  fine  a’ Fondatori  di  tali  opere; 
allorché  o nell’atto  , o dopo  della  coftruzione  fi  rovinano  , o 
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pur  rifolvonfi  vacue  di  effetto , e per  lo  piu  dannofc  . In  quali 
cafi  rimanendo  effi  delufi  diOf»ni  fperania,che  avean  concepita  di 
migliorar  condizione  , veggonfi  impoveriti,  fenza  riforta,  dalle 
inafpettate  profufioni  di  fomme  ftrabocchevoli  , fatte  dal  credu- 
lo , e fconfigliato  direttore , fenza  difccrnimento , e fenza  cogni- 
zioni . 


§.  ZI2. 

La  Sperlen^a  finalmente  , che  fignoreggia  con  imperio  aflb- 
luto  in  tutte  le  arti , e che  è infinitamente  fuperiore  a’ptecetti, 
accompagnata  dalla  meditazione,  e dall’ufo  di  operare,  determi- 
nar dee  ogni  Architetto  nel  fuo  obbligo  ; a cagion  che  quella 
fola  ben  combinata  parte  ci  fa  profittare  e degli  errori  medehmi 
che  abbiam  commeflì,  e di  quelli  degli  altri,  a fronte  de’cafi  : 
datalchè  accadendo  allo  fpeffo , che  dal  far  male  s’impara  a far 
bene  ; efia  tra  delle  dottrine  dirittamente  applicate,  ci  (labililce 
la  lodevole  pratica , e riufcita  delle  intraprefe  all’  utilità  e van- 
taggio del  meditato  fine. 

Intefero  affai  bene  gli  Antichi  quelle  neceffarle  parti,  e nc 
abbiamo  le  collanti  riprove  , non  meno  nella  Storia  de’  Popoli  , 
de’.collumi  , e delle  applicazioni  loro  ( Pref.  prim.  Età  dell’ 
Arch.idraul.  ) , che  da  quanto  rileggiamo  nel  Corpo  della  Giu- 
rifprudenza  romana  ( Second.  Età  Luog.  cit.  ) . I primi  per  le 
innumcrabili  opere  idrauliche,  perfettamente  efeguite  in  ogni  tem- 
po ; e i fecondi  per  le  piucchè  favie  determinazioni  legalidrau- 
liche,  dettate  da  tanti  illuminatilTimi  Legislatori  , e Giurecon- 
fulti,  ne’cafi  di  menare  all’effetto  dell’utilità  univerfale  le  difpo- 
fizioni  della  Natura,  e le  determinazioni  degli  Uomini  , lenza 
del  minimo  danno  delle  Società,  de’ Concittadini , e degli  averi 
loro  per  1’  adempimento  de’ fini , diretti  dalla  vita  Civile,  dall’ 
Agricoltura,  e dal  Commerzio . 

214.  A V V E R T. 

Le  univerfalì,e  particolari  pratiche  di  quefle  opere  da  mol- 
ti Profelfori  fono  fiate  diligentemente  trattate  , a’  quali  riman- 
diamo gli  ornati  Leggitori  ; mentre  per  quanto  fi  appartiene  al 
nollro  IlUtuto,  qui  generalmente  le  definiremo,  c ragioneremo 

per 
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per  l’opportuno  avviamento  de’Giovani,  a dirigerne,  e coordinar- 
ne gli  efercizj  pratici . 

Z15.  D E F I N I Z.  Tav.'j.Ftg.i^S. 

Opera  palificata  dicefi  di  ogni  edificio  idianlico 
ABGFD  coordinato  di  pali  di  querce  , di  rovere,  o di 
cerro  collegati  infieme,  e concatenati  a leconda  delle  re- 
gole deir  arte  . Qiieftc  opere  in  pochi  cafi  fi  lafciano 
fcoperte  , ed  in  moltiilimi  fon  rinteffute  di  rami  ver- 
di e pieghevoli  di  falici, o altro;  ma  in  ogni  cafo  fon 
gli  fpazj  1, 1,1,  riempiuti  di  grolli , e minuti  falli  con 
terra  cretofa  permifìi  . 

%,  ii6.  D E F I N I Z. 

Se  la  coordinazion  de’  pali  retti  L , farà  di  una 
fola  fila  AL  ; dicefi  Palfcata  femplice  . Se  avrà  due 
coordinazioni  AL  , BD  , dicefi  Palfcata  doppia  . E 
fe  verrà  compofta  da  tre  ordini  AL  , BD  , CF  , dicefi 
Palfcata  tripla , e così  in  avanti . 

§.  217.  OSSERVA  Z. 

Sulla  fcicntfca  direzione  , e coordinazione 
delle  Opere  palfcate  , giifa  le 
regole  dell'  Arte  . 

La  cofìruzion  di  tali  opere  richiede  , che  i pali  abbiano 
un  de’  capi  ridotto  in  punta  acuta  , per  conficcarli  nel  terreno 
giudicato  refiftente  , e l’altro  congegnato  colla  benda  mobile  di 
ferro,  per  ricevere,  fenza  offefa  del  legno,  i replicati  colpi  del 
Martinetto"^  infinochè  con  arte  rimangan  porti  tra  di  fodo  , e in 
fodo  terreno.  Se  i pali  così  diretti,  nella  difcefa  in  terreno  cre- 
tofo , a replicati  colpi  ne  ribalzano  il  martinetto  , e il  tuono 
verrà  ripercortb  tra  1’  aria  circortante , allora  : fe  con  una  verga 
di  ferro  terminata  aguzza  , applicata  alla  difcela  del  palo  tan- 
gente la  fua  faccia , fi  darà,  col  maneggio  di  erta  , 1’  opportuno 
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sfogo  air  ària  circolante  infino  alla  punta  del  palo  ; con  tale 
fpediente  fi  mena  in  avanti  l’opera,  infioochè  giugneranno  i pa- 
li , tra  il  terreno  fermo  nel  fodo . 

2,18. 

Ne’  terreni  pietrofi , le  punte  acute  de’  pali  fi  fan  di  ferro, 
meditatamente  congegnate  in  effi  ; affinché  nella  difcela  forievo- 
le  fuperino  gli  oftacoli  refiftenti , e fi  pongano  fitti  nel  lodo  , e 
tra  del  fodo  terreno. 


§.  2ip. 

L’intera  cofiruzlone  feguita  la  coordinata  ricerca  dell’ idea- 
to progetto  , e 1’  altezza  de’  pali  rimaner  dee  di  tanto  fuori 
acqua  , che  con  prudenza  architettonica  fuperi  l’altezza  viva  del 
fiume  difcorrente  nel  maflfimo  efiraordinario  rigore  . Quindi  af- 
finchè la  forza  dell’acqua  incorrente  nell’opera, fi  rifolva  indebo- 
lita inverfo  della  fuperficie  del  fiume  ; gitt/la  le  cofe  dmojìrate  ^ 
avanti  del  primo  ordine  de’pali  retti , col  metodo  ifteflb,  fi  pon- 
gono , e conficcano  col  martinetto  obbliquo  i pali  inclinati  al 
difcorrimento;  cioè  a dire , formando  con  elfi  la  regolare  fcarpa, 
dibafe  attorno  alle  due  quinte  parti  dell’altezza  retta  dell’opera, 
prefa  dal  fondo  del  fiume  infino  al  vertice  , concatenandoli  per 
ogni  verfo  cogli  altri  , a feconda  delle  regole  dell’  arte  ; quali 
opere  per  lo  più  foglionfi  riempire  di  grandi  pietre  , tra  di  effe 
rinferrate , ed  unite  con  terreni  cretofi , ec. 

§.  220.  D E F I N I Z. 

Opera  gabbionata  dicefì  ogni  edificio  idraulico 
ABCDEF  coordinato  di  Gabbioni , Prifmi  , Celioni  , 
ec.;'  odia  di  quelle  macchine  rintelìite  di  vinchi  , Tali- 
ci  , ec.  riempiuti  per  lo  foro  M di  fadi  , e terra  ere- 
tofa . Quefti  dilpongonfi  oriz.zontalmente  uniti , e in- 
tefiati  co’ loro  affi  NO  gli  uni  dentro  degli  altri  in 
H;  e fi  architettano  nel F opera  per  lungo,  e per  tra- 
verfo  Tempre  concatenati  con  pali  G,G,G,  infino  a ter- 
minarla . 


^.221. 
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221,  O S S E R V A Z. 

Sulla  JcientiJica  coordinazione  , e direzione 
delle  Opere  gabbionate  , ginjìa  le 
regole  dell'Arte. 

La  coflruzione  de’ gabbioni,  o de’  prifmi  è trita  fieli’  arte; 
la  lunghezza  di  efìTi  fuol  farfi  da  palra.  io  a’ 12,  e di  diametro 
palm.  4 a’5,  a mifura  della  neceflìtà  dell’opera.  Efli  fon  inteflì- 
li  fra  pali  in  giro  di  vimini,  falici , querce , allori , o di  altro 
fimile  , facendovi  paflare  al  mezzo  un  alfe  di  querce  di  groffez- 
za  fufficiente,  e con  tre  ordini  di  fquadri  in  croce  per  comoda» 
mente  reggerli , e maneggiarli  ; e quindi  lafciandovi  in  ognuno 
un  foro  adatto  a riempierli  di  pietre  , e terra  cretofa  , allorché 
fon  porti  nell’  ideato  luogo , rimangono  formati  per  lo  fine  dell’ 
edificio . 

222. 

Querte  opere  richiedono  , che  i primi  gabbioni  fi  dirigano, 
c adattino  per  la  lunghezza  nel  luogo  , fortificandoli  con  pali 
retti  , da  tratto  a tratto  chiodati  agli  affi  di  cortruzione  ; e 
dietro  a querta  coordinazione  altra  fimile  ed  egualmente  porta 
fe  ne  difpone  , concatenando  il  tutto  con  pali  trafverlali  . 
Oltre  a quelli  due  ordini  , quafi  paralelli  al  difeorrimento  del 
fiume  , fi  pongono  i gabbioni  retti  fopra  de’ primi  , e do- 
po di  quelli  altra  fila  de’  paralelli  anche  a’  primi  , pari- 
mente fortificati , e concatenati  fra  di  efli  ; infinochè  fi  termini 
1 intera  baie  dell’opera  a feconda  dell’ideata  ricerca.  Termina- 
ta querta  prima  coordinazione  fi  riempiono  i gabbioni  per  gli 
additati  fori  con  pietre  , e terreno  cretofo  , facendo  lo  fleflb  dì 
falò  terreno  cretofo,  per  l’altezza  di  un  mezzo  palmo,  per  tutta 
la  dirtela  dell’  incominciata  opera  , onde  le  com  mefllire  , e gli 
ftrati  di  efla  fieno  ben  ferrati  , e ricevano  la  pofizione  della 
feconda  pofizione  de’  gabbioni  opportunamente  fermati  fopra  de’ 
primi . 
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§.  22^. 

Col  metodo  ifteflb  fopra  della  prima  coordinazione  vi  fi  fiabllìfce 
la  feconda,  ritirando  in  dentro  ; cioè  a dire  , inverfo  della  fponda  • 
il  primo  gabbione  paralello  al  difcorrimento,  di  tanto  , di  quanto, 
gìu/ìa  la  Jpenen^a  , conviene  per  dirigere  la  faccia  percoflTa  dell’ 
opera  , inclinata  ottufamente  al  letto  del  fiume  e all’  incorri- 
mento  fucceffivo;  cioè  a dire  , che  vi  fi  ftabilifca  la  corrifpon- 
dente  fcarpa  , cU  bafe  due  quinte  parti  dell’altezza  retta  dell’ 
opera  , ficcome  dicemmo;  onde  ottenere  la  rifoluzion  delle  for- 
ze percotenti  indebolite  , inverfo  della  fuperficie  delle  acque  . 
Dopo  di  quella  feconda  pofizione  , col  medefimo  metodo  fi  pro- 
cede alla  terza,  e così  in  avanti  infino  al  termine  dell’  opera  , 
che  è ben  quello,  di  oltrepaffar  con  prudenza  idraulica  l’altezza 
viva  del  pieniffimo  fiume  nell’alveo,  confiderato  nel  raallìmo  ri- 
gore ellraordinario . 

224.  D E F I N I Z.  Tav.<^Slg.it^o. 

Opera  faj'cìnata  dicefi  ogni  edificio  idraulico  AB- 
CDE,  coordinato  di  fafcinoni,  compofii,  ed  intralciati 
di  minuti,  e dritti  rami  di  rovere,  di  olmo,  di  falici, 
di  pioppo  , o di  farmenti  verdi  ben  rinferrati , i qua- 
li diijpongonfi  orrizzon talmente  per  lungo  , e per  tra- 
verfo  , concatenandoli  fra  di  elli  con  chiodi  di  legno 
uncinati , e ben  lunghi , per  concatenarli  giufta  le  re- 
gole dell’  arte , 

%.  225.  O S'S  E R V A Z. 

Sulla  fcientijica  coordinazione  delle  opere  fafci- 
nate  giujla  le  regole  dell’  Arte  . 

La  compofizion  delle  falcine  di  più  rami  minuti  di  arbori 
di  falici,  rovere,  ec.  , meditatamente  d irte  fi  , rinferrati,  e lega- 
ti in  tondo  fopra  de’ cavalletti  , è comune  nell’  arte  edificatoria 
di  tali  opere;  affinchè  fi  facciano  cilindriche,  di  lunghezza  cir- 
ca due  canne  , e di  diametro  attorno  a palmi  2 ~ , giuda  la 

ne- 
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r.ecefllta , c corrifpondenza  dell’ edificio  colle  cìrcofianze  pofìTibi- 
Ji . Quelle  macchine  fi  adattano  nel  luogo  per  traveiTo  , e per 
dritto,  ficcome  dicemmo  delle  opere  gabbionate,  fortificandole  fra 
di  effe  per  ogni  verfo  con  pali  corrifpondenti  , che  abbiano  unà 
delle  tefle  aguzza  , e l’altra  uncinata.  Da  tratto  a tratto;  cioè 
a dire,  da  palmi  4 a palmi  4,  vi  fi  coordinano  pali  di  querce, 
o rovere  colla  punta  acuta  , i quali  difcendendo  forzevolmente 
col  martinetto  nel  fodo  , e tra  di  fodo  terreno  , concatenano , 
c fermano  l’intera  opera  col  ficuro  fondo  del  fiume. 

La  faccia  dell’edificio  all’ incorrimento  delle  acque  efpofla, 
fi  dirige  inclinata  , cioè  a fcarpa , dandole  di  bafe  due  quinte 
parti  dell’altezza  retta  dell’opera  , ficcome  dicemmo  , e in  ogni 
ftrato  orizzontale  delle  già  coordinate  fafcine  vi  fi  adatta  la  ter- 
ra cretofa  per  1’  altezza  di  circa  mezzo  palmo  , ben  governata, 
cd  intafata  con  acqua , a rinferrarne  ogni  fpazio  , infinochè  fia 
totalmente  terminata  a quell’altezza,  che  prudentemente  fuperar 
dee  r altezza  viva  del  pienifllmo  fiume  nel  fuo  rigore  eflraor- 
dinario., 

227.  D E F I N I Z.  Tav.^.  Flg.ì^i. 

Opera  panconata  dicefi  ogni  edificio  idraulico  AB- 
CDEH,  coordinato  di  panconi  o tavoloni  , inchiodati 
full’  opera  palificata  FGH  . Se  nella  coftruzione  un 
ordine  folo  di  panconi  ne  rivede  la  faccia  contrappo- 
rta all’  incorrimento  del  fiume  ; dicefi  JempUce  Panca- 
nata , e fè  il  riveftimento  farà  a due  contrarj  ordi- 
ni , dicefi  doppia  Panconata  . 

§.  228.  D E F I N I Z.  Tnv.'^.  Fig.i/^z. 

Cajja  diceli  ogni  opera  architettonica  idraulica 
fatta  di  affi  0 tavole  ABCD , pofie  in  retta  coordina- 
zione, ben  rinferrate , chiodate,  e concatenate  co’ pali 
correnti  EF , e di  traverfo  G,H. 

Tom.lll.  Dd  §.22^» 
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§.  22p.  OSSERVA  Z. 

Sulla  fciaitijica  direzione  , e coordinazione 
delle  opere  panconate  , ed  a cajfa  , giujìa 
le  regole  dell'  Arte  . 

I panconi  offien  tavoloni  che  lì  fanno  per  tali  opere  , fon 
di  querce,  di  rovere  , o di  altro  fimile  , di  groffezza  circa  once  3 alle  4, 
fempre  corrifpondenti  alla  neceflìtà  dell’ edificio , e delle  ricono- 
feiute  circoftanze  ; de’  quali  fe  ne  fan  lavorare  i canti  diritta- 
mente  , affinchè  rimangano  perfettamente  uniti  . Se  il  terreno  è 
de’ molli,  bafia  aguzzarvi  le  punte  de’ capi  difeendenti  ; ma  fe 
il  terreno  farà  pietrofo,  l’arte  preferive,  all’aguzzata  punta  con- 
gegnarvifi  quella  di  ferro  ; ed  in  ogni  cafo  all’  altra  tefia  vi  fi 
adatta  benna  di  ferro  mobile,  onde  colle  replicate  percoffe  del 
martinetto  farli  difeendere  in  fodo,  e tra  di  fodo  terreno. 

§.  2^0. 

Prima  di  procedere  alla  coordinazion  de’ panconi  , tutti  gli 
accidenti  della  delinazion  del  progetto  debbono  eflTer  diretti  da 
groffi  pali  , onde  l’opera  fia  condotta  in  dirittura  di  effi,  a fe- 
conda della  ftabilita  ricerca . E ricordiamo  , che  fe  nella  difeefa 
de  panconi , gli  applicati  colpi  del  martinetto  ribalzano  con  rim- 
bombo dell’aria  circofiante  riflefia  ; in  tal  cafo,  col  maneggio 
della  verga  di  ferro  farà  tolto  1’  ofiacolo  alla  difeefa  loro  , ficco- 
me  dicemmo.  Terminata  la  coftruzion  di  quelle  opere  in  molti 
cafi  foglionfi  riempiere  di  terra  cretofa , e pietre  , e in  altri  di 
fabbricazione*  ma  in  ognun  di  effi  il  coperto  talvolta  puoi  far- 
fi  di  grandi  pietre  quadrate,  ben  unite,  lavorate,  c collegate*  e 
tale  altra  fi  coprono  di  panconi  fimili  , giuda  la  neceffita  dell 
edificio , difaminato  tra  delle  circoftanze  concorrenti  alla  fua  re- 
fifienza  , e fiato  . 

§.231.  D E F I N I Z.  r^-u.5.F/>.i43*  ’ 

Opera  di  fabbricazione  dicefi  qualunque  cofiruzionc 
architettonica  idraulica  ABCD,  coordinata  difode  mura, 
ben  fondale  , e riveftite  in  ABC  di  pietre  da  taglio  , 

che 
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die  crgonfi  fotto  le  opportune  figure  alle  fponde  d® 
fiumi. 

§.  232.  O S S E R V A Z. 

Sulla  fcicnt  'ifica  direzione  della  fabbricazione  . 
di  tali  opere  , giujìa  le  regole  dell" 

Arte^ 

Terminata  la  fuftruzione  delle  opere  panconatc  , o a Gaffa, 
glufla  l’ideata  ricerca , fi  procede  indi  ad  efcavarne  il  fondamen- 
to, per  liberare  il  fondo  di  tutto  l’inutile  che  fu  poflibile;  con 
cui  refo  al  più  comportabile  fui  fodo  , e in  fermo  terreno  , fi 
riempie  il  voto  di  fabbricazione  con  pietre  dure  di  gran  mole. 
In  quefla  fufttuzione , per  i/pertetr^a  , fi  adopera  la  mifchia  da 
murare  fluidiffima,con  una  metà  di  terra  vergine  arenofajpermifl  a con 
faffolini  di  pietre  vive  la  rimanente  metà  di  calcina  immediata- 
mente fpenta  , e fumante  ■ cioè  a dire,  non  macerata  in  acqua,  affinchè 
nel  luogo,  dalfazione,  per  la  pofizione  delle  circoflanze  , l’ope- 
ra riceva  quella  tal  durezza  , e fi  flabilifca  con  quella  tal  coe- 
fione  , che  ali  è neceffaria  , a rimaner  confolidata  a mi  fura  del 
fine.  Sopra  del  fondamento  , allorché  farà  fufficientemente  affo- 
dato,  e affi  curato,  fi  erge  il  rimanente  della  fabbricazione,  a fecon- 
da della  forma,  e figura  già  ricercata,  prefiggendo  l’intera  ma- 
nipolazione con  quelle  regole  dell’  arte  , che  nelle  Iftituz,  di 
Architettura  Civile  in  più  luoghi  dicemmo  ‘ c finalmente  fi 
rivefte  ogni  parte  efpofla  alle  incorrenze  con  pietre  da  taglio . 

233.  D E F I N I Z. 

Pignoni  diconfi  tutti  quegli  edificj  idraulici  ABC- 
DFG,  di  varie  forme  di  fabbricazione  , che  per  difefà 
delle  ripe,  e per  rifolvere  gl’  incorrimenti , e le  rifali- 
te  del  filone  per  altrove , fi  ergono  da  tratto  a tratto 
negli  alvei  de’  fiumi  , lungheffo  un  dato  andamento  , 
talmente  coordinati , e pofti  inverfo  1’  acqua  fluente  , 
che  mantenghino  il  filone  difcoftato  dalle  ripe , ed  ino- 
perofo  fopra  di  effe. 

§•^34- 
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2:^4.  OSSERVA  Z.  Tav.6.Fig.\j\,^.. 

Sulla  fcientìjìca  direzione  , e coordinazione 
de'  Pignoni . 

Queflì  edificj  architettonici  idraulici  ergonfi  negli  alvei  de* 
fiumi  variabili , e in  que’  luoghi  contigui  alle  ripe  , laddove  le 
circofìanre  luogali  , e le  concaufe  produttrici  le  varie  direzioni 
del  difcorrimento  ,,  inclinano  il  filone  X,  D,  B,  a produrre  le 
corrufioni,  e le  rovine  . Dopo  i debiti  fperimenti , e le  più  me- 
ditate diiàmine,  che  fopra  dicemmo  , fi  determinano  i luoghi 
de’ pignoni , giufto  là  dove  le  incorrenze  XD,  BA  ec.  e le 
rifalite  EB,  AB,  ec.  l’efigono;  cioè  a dire  , attorno  a’  vertici 
degli  angoli  d’incidenza  , e di  rifleflione,  prudentemente  colla 
fperienza  fuccefliva  difaminati , a feconda  de’quali  fi  dirige  l’op- 
portuna pofizione  di  eflì.  Quefie  opere  difenfive,  ordinariamente, 
fon  di  figura  romboidale  , e in  non  pochi  cali  poligona  irrego- 
lare, giufia  le  corrifpondenze  alle  direzioni  del  filone  incorrente* 
affinchè  colla  pofizìon  del  primo  in  A rifolvafi  la  direzione  full* 
altro  in  B • e così  in  avanti  per  tutto  il  verfo  del  difcorrimen- 
to, a confeguirne  la  difefa  de’ luoghi  affetti  , e l’ allontanamen- 
to delle  azioni  rovinofe  ^ 

La  di  lor  fufiruzione  colle  opere  panconate,o  a caffa  è la 
fieffa,  che  fopra  offervammo  , e terminata  la  fuflruzione  , fopra 
di  quefia  ergonfi  i pignoni,  colle  facce  KLMN  efpofie  alle  forze 
offenfive  tutte  declivi,  cioè  a fcarpa,  dalla  fommità  QPOR  in- 
fino al  fondo  del  fiume*  la  cui  bafe  è regolare,  fe  eguaglia  l’al- 
tezza retta  dell’opera.  Queff  altezza  è mai  fempre  più  di  quel- 
la del  fiume  pieniffimo,  (corrente  in  maffimo  rigore  , e la  di 
lor  lunghezza  , e groflfezze  del  piede  , e della  cima  fon  dirette 
dal  momento  dell’  acqua  incorrente  nel  filone  filila,  fiabilita  fi- 
gura . Si  riveftono  quefii  edificj  con  fodi  , e grofli  macigni  , 
(quadrati , conneffi  , e diligentemente  lavorati , per  quante  fono 
le  facce  agl’  incorrimenti  efpolìe  * mentre  lo  dippiù  ad  inteftar- 
le  nelle  iipe,ftimafi  Efficiente  ergerle  a fcarpa  fenza  riveftimen- 
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to  , dando  però  alla  bafe  della  inclinazione  il  terzo  dell’altezza 
retta  dell’opera. 

1^6.  P R O P O S. 

Qiialfivogììa  delle  definite  opere  architettoniche 
idrauliche,  ideate  ne' cafi  diverjl  nelle  ripe  de'  Jìumi , a 
impedire  le  corrufioni , 0 a ripararle  , allorché  gli  alvei 
fon  di  materia  molle  e fdrucciolevole , debbonfi  opportu- 
namente fondare  fui  fermo  , e nel  fermo  terreno  , al  più 
comportabile  fecóndo  1'  arte  ; onde  non  fucceda  colla  ro- 
vina del  luogo  quella  de'  terreni  adjacenti  e contigui . 

Egli  è fuor  di  controverlla  ( Lib.  8 §.  top,  e 112.  ),  che 
fe  le  fuftruzioni  di  tali  opere  ripoferanno  fulla  fuperficie  , o di 
poco  fotto  al  letto  del  fiume  iJ  cui  alveo  è comporto  di  ' ma« 
teria  molle  , e fdrucciolevole  • la  forza  dell'  acq^ua  ( Lib.  8 
Ho  ) nel  maflirao  momento,  incorrendo  col  filone  nelle  opere 
medefime  : fe  effe  nell’ atto  refifteranno-  alle  forze  percotenti  * 

querte  ( Lib.  8 71  j 73  ? 7P  j ec.  ) operano  fui  fondo  irre- 

parabili profondazioni,  non  meno  attorno  de’pali,o  delle  furtru- 
zioni , che  al  di  fotto  di  effe  nella  materia  molle  , onde  ( Lib. 
8 7p,  81  , 83  ) in  poco  tempo  rifolvendofi  1’  ammaffo  in 

parti,  e molecole,  fon  traportate  altrove  , lafciando  1’  edificio 
fofpefo  dal  fondo  , per  cui  ( Lib.  8 77  ) non  potendo  in 

avanti  refirtere,  nè  al  proprio  pefo,  nè  alle  lucceffive  forze  incor- 
renti , l’ Opera  ne  farà  rovinata  , e con  effa  fi  devafteranno  i 
terreni  contigui  : ma  perchè  tali  edificj  ( Lib.  8 §•  2.08  , e 
feg.  ) corrifponder  debbono  al  fine  architettonica,  di  afficurare  il 
luogo  affetto  dal  filone,  o impedire  ivi  la  corrufione  , e le  ro- 
vine de’  predj  adjacenti  ; perciò  a confeguirne  1’  effetto  debbonfi 
receffariamente  , gìujìa  le  dottrine  jptegate  nel  precedente  Cap. 
fondare  fopra  di  regolar  fodo  , e fra  del  piucchè  comportabile 
fermo  terreno;  affinchè  guidati  dalla  fperienza  , e dalla  ragione, 
non  feguano  dalla  forza  affondante  colla  rovina  del  luogo,  quella 
delle,  adiacenze Che  E.  da  D.  • , • 

§•^3-7- 
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§.  237.  C O R O L L. 

Quindi  è manifefto  in  Architettura  idraulica,  che  oltre  al- 
le diligenti  difamine  del ‘fondo  , e delle  cavate  necefìTaric  per 
aliicurarfenc  ; nelle  opere  palificate  debbonfi  i pali  forzevolnaentc 
introdurre  ( Propof.  preced.  ) nel  fodo  , e tra  di  fodo  terreno, 
alle  replicate  percolTe  del  martinetto,  infino  a quel  punto,  guida- 
to dalla  fcienza  , che  la  qualità,  e condizione  del  difaminato 
terreno  dimoftra  , efige  , e determina  . 

§.  238.  C O R O L L. 

A confeguirne  dunque  1’  effetto,  i pali  retti,  ed  inclinati 
( Lib.  8 §.  ir?2  , 1^3  , zzg  ) debbono  aver  le  punte  acute, 
onde  opportunamente  difcendano  nel  terreno  del  fondo  , per  cui 
fé  quefio  è di  condizione  arenofa  , cretofa,  o altro  limile,  che  ce- 
de facilmente  alla  forzata  difcefa  ; in  tal  cafo  farà  fufficiente  , 
giufla  la  /penen^a  , che  al  palo  medefimo  fe  gli  faccia  la  punta 
acuta.  Ma  fe  la  qualità  del  terreno  farà  ghiajofo  , falTofo  , ta- 
fofo , ec.  ; la  punta  de’pali  elTer  dee  di  ferro,  architettonicamen- 
te congegnata  col  legno  , affinchè  nella  forzata  difcefa  vadano  in 
baffo,  fenza  effer  franti , {pezzati , e rimoffl  dalla  direzione  pre- 
fcrittale  dall’arte;  ed  in  confeguenza  rimanga  l’opera  palificati 

fcientemente  diretta,  e fondata. 

« 

§.  239.  P R O P O S. 

La  pojlzione  orizzontale  , e la  forma  verticale  , deU 
le  definite  opere  ^ che  fi  fanno  alle  fponde  de'  fumi  ^ co- 
me oflacolt  refjienti  all'  incorrimento^  e al  modo;  dehhon- 
f con  prudenza  architettonica  combinare  infeme  , e col- 
la folidità^a  feconda  delle  circojìànze  ^ e delle  condizio- 
ni , delle  materie^  affinché  foprabbondantemente  refjlano , 
e avvedutamente  allontanino  dalle  opere  medefime  le  ro-* 
vinofe  azioni . 

Tutti  gli  edifici  architettonici  idraulici  che  alle  ripe , o alle 
fponde  de’ fiumi  fi  fanno,  a prevenire,  o riparare  le  corrufioni  , 
e le  rovine  de’ terreni  contigui  , fono  ( Lib.  8 178  , e leg. 

§.i8(5. 
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e feg.  ) opere  di  difefa  , all’  ofFefa  continua  delle  acque 
fuccelfivamente  incorrenti  nel  luogo:  e perchè  le  corrufioni  , e 
Je  rovine  de’ terreni  contigui  ( Lib,  8 175  ) fon  generate 

dal  filone  col  maflimo  momento  , incorrente  folto  le  direzioni 
diverfe  degli  angoli  d’incidenza,  e di  refleffione  nel  luogo*  dal. 
la  mifura  de’ quali  ( Lib.  2 i8q  , e i8p  ) fon  prevenuti  , 
e riparati  gli  effetti;  perciò  la  pofizione  orizzontale , e la  forma 
verticale  di  fiffatti  edificj  idraulici  ( Lib.  8 §•  180  , 189  ) 
debbonfi  coordinare  , e dirigere  con  angoli  ottufi  agl’  incorri- 
menti  , onde  fi  rifolvan  le  tendenze,  ofìfia  il  modo,  ad  indebo- 
lire i momenti  , e ad  allontanare  il  forzato  incorrimento  dall’ 
opera,  la  quale  , per  le  cofe  dimoftrate  ( Lib.  8 i^o  , e 
195,  ) effer  dee  a rnifura  delle  circoftanze , e delle  condizioni 
foprabbondantemente  robufta , folida  , e ferma  a refiftere  , affin- 
chè rimangan  con  prudenza  architettonica  ( Lib.  S §.  17Ò  , e 
1 90  ) combinate  ìnfieme  la  pofizione , la  forma  $ e la  folidità 
per  l'effetto.  Che  E,  da  D. 

249.  C O R O L L. 

Dunque  la  forma  di  qualfivoglia  opera  adattabile  alle  ripe 
de’  fiumi  a impedire  le  corrufioni , o a riparare  i luoghi  corro- 
fi  sì  fattamente  effer  dee  architettata  e porta  , che  ( Lib.  8 
180,  i8q,  e 189  ) orizzontalmente,  e verticalmente  fi  con- 
trapponga con  proporzionata  folidità,  a mutar  le  direzioni  rette 
del  filone  in  obblique,  per  cui  feguitando  al  più»  c piu  poffibilc 
la  natura  delle  confluenze  del  fiume  , fieno  rtabilite  le  forze  ri* 
fleffe  del  filone  medefimo  fempre  indebolite  inverfo  della  metà 
del  confluvio  ; in  dove  converrebbe  prefiggerfene  1’  andamento 
( Lib.  8 §.  172,  17^  , e 17Ò  ) per  non  efporrc  le  fuccedenti 
ripe  a’ danni  fimi  li . 

§.  241.  C O R O L L. 

Datalchè  al  primo  ordine  de’ pali  retti  delle  opere  palifica- 
te deefene  ( Lib.8  §.  219  , e 229  ) neceffariamente  altro  ag- 
giugnere  tutt  obbliquo  fui  retto  , con  angolo  ottufo  al  fondo 
del  fiume,  i cui  pali  fien . diligentemente  porti  ne’ luoghi  , e me- 
ditatamente concatenati  fra  di  effi , e co’ primi. 


§.242- 
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242.  C O R O L L. 

E per  le  flefle  ragioni  le  rimanenti  opere  architettonidie 
idrauliche  gabbionate,  fafeinate,  panconate  , e di  fabbricazione, 
ideate  fra  le  competenti  immagini  , dedotte  dalle  circofianze  , e 
dalle  condizioni,  e dirette  al  fine  medefimoj  ( §.  240  preced.  ) 
debbonfi  difporre  colle  bafi  , e colle  facce  nel  modo  fieffo  , a 
confeguirne  l’effetto  medefimo, 

243.  C O R O L L. 

Q ulndi  è manifeflo  in  Architettura  edificatoria  , cTie  effen» 
do  ( Lib.  8 176  y e feg.  ) tutte  quelle  opere  , ciafeuna  nel 

fuo  genere,  olìacoli  refiftenti  di  difefa  delle  ripe,  aU’offefa  fuc- 
ceffiva  del  maffimo  momento  dell’  inclinato  filone  del  fiume  fo- 
pra  di  effe;  confiderato  nel  maflimo  rigore,  ofiTia  nella  maflìma 
elcrefcenza  efiraordinaria  j dunque  ( Lib.  8 §.172,  e feguenti  ) 
la  lunghezza  di  effe  nel  modo  , occupar  dee  1’  intera  lunghezza 
del  luogo  rovinato , o che  manifefta  poterfi  rovinare  * la  larghezza  o 
groffezza  ( Lib.  8 §.ipo,  ec.  ) effer  dee  fempre  corrifpondente 
colle  condizioni  delle  materie  al  valor  delle  forze  incorrenti  nel 
modo  fieffo;  e l’altezza  più  regolare  corrifponder  dee  ( Lib.  8 
§.  1^2  > ^ 198  ) 3 qualche  cofetta  dippiù  della  maffima  altez- 
za viva  delle  acque,  confideràte  in  tempo  di  rigore  efiraordina- 
rio;  cioè  a dire,  ne’ più  pericolofi  tempi  d’inverno,  difaminata 
con  ifperimenti  da’  fegni  fenfibili  , lafciati  fopra  i terreni  circo- 
fianti  dalle  precedenti  fimili  piene  , 

§.  244.  A V V E R T. 

Da  tante  innumerabili  fperienze  abbiamo,  quelle  ben  intefe 
regole  dell’Arte  , colle  quali  rimangon  quafi  determinate  le  grof- 
fezze , e le  difianze  de’pali  di  querce , di  rovere,  e di  cerri  per  le 
opere  palificate  . Quelle  continue  riprove  han  fondato  una  lode- 
vole pratica  di  operare  con  ficurezza  in  fiffatte  cofe,  per  cui  le 
groffezze  de’pali  fi  fan  corrifpondere  alle  altezze,  quafi  la  trige- 
fima  parte,  cioè  come  i : 30  , e le  difianze  da  palo  a palo  il 
doppio  di  lor  groffezza  , cioè  come  2:1.  Per  le  fieffe  ragioni 
anche  l’Arte  ha  decifo,  che  nelle  opere  gabbionate  i pali  infe 
fiati  cogli  affi  aver  debbono  le  mifure  fiefic . Nelle  fafeinate  gl! 
uncinati  paletti  corrifpondano  alla  necefiìrà  della  cofiruzione.  Nel 
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h panconate  orizzontali  i pali  retti  fi  pongono  allontanati  gli 
uni  dagli  altri  per  cinque  groflezze  ; mentre  rimangono  coperti 
dagli  altri  pofH  orizzontalmente  , ficco, me  vedremo  di  poco  ap- 
preffo  . E nelle  opere  a cafla , come  che  i panconi  raedefimi  fi 
adattano  retti  , quelli  fiando  in  luogo  de’  pali  , fi  acchhettano 
diligentemente  chiodati  co’  legni  trafvecfali  ( da’  nofiri  artieri 
nominati  tAngutlle  ^ ) giufia  le  ricevute  regole  dell’arte  j olTer- 
vando  nelle  coftruzionì  quanto  dicemmo  nelle  Iftituzioni  deli’ 
Architettura  civile  Lib.  i Cap.  g al  quale  rimandiamo  l’ocniu 
to  Leggitore. 

§.  245.  P R O P o s. 

Jiumi  veloci  per  gli  alvei  di  materie  molli  ^ e 
fdrucciolevoli , riefce  difficilijjìmo  , non  che  impojfibile  , 
con  qualunque  opera  architettonica  idraulica  mantenerfi  il 
jìlone  al  mezzo  del  conjluvìo  del  jìume  . 

Altrove  già  fu  dimoftrato  ( Lib,  8 118,  i^i  , e fe- 

guen.  ) , che  i fiumi  difcorrendo  in  piena  , tempo  in  cui  fon 
elfi  nelle  maflime  forze  , il  filone  incorrendo  tra  di  tanti  e 
in  tanti  innumerabili  fconofciuti  oltacoli  di  varie  moli  , denfità, 
e pofìzione  di  materie  molli,  e fdrucciolevoli , fi  determina  a fuc- 
celfivamente  infletterfi  , e rifalire  ( Lib.  8 §.  171  , e feguen,  ) 
ora  in  una,  ed  ora  in  altra  parte , formando  a mifura  delle  con-^ 
tingenze , e delle  circoftanze  quelle  corrufioni  , c rovine  che  di- 
cemmo: c perchè  ( Lib.  8 §.107,  e feg.  ) le  concaufe  produt- 
trici di  tante  diverfe  direzioni,  ed  in  confeguenza  di  tanti  diverfi 
momentanei  incorrimenti  diritti  , ed  indiritti  fono  ( Lib.  8 §. 

),  per  ifperienxa  ^ fconofciute  nelle  accidentali  azioni,  opera- 
te dalla  Natura  ne’ tempi  di  rigore,  per  cui  la  fcienza  architet- 
tonica idraulica  difficiliflìmamente  giugne  a prevenirli  ; perciò  an- 
che difficilmente,  non  che  impoffibilmente , l’edificatoria  giugne 
a prefiggervi  opere  tali , che  in  ogn’  incontro  trattenghino  il  fi- 
lone nel  mezzo  dell’alveo,  e del  confluvio  del  fiume.  Che  E. 
da  D. 


E e ^.24<5’. 
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§.  24<5.  C O R O L L. 

Datalchè  nece(Tariatnente  ( Lib.  8 197  ) convime  in 

ogni  anno,  e nel  tempo  autunnale,  rifcontrar  le  opere  fatte,  e 
i luoghi  contigui  efpofti  agl’ incorrimenti  , e alle  riflefTioni  del 
filone,  per  apportarvi,  tra  le  ben  difaminate  condizioni,  e circo, 
ftanze,  gli  opportuni  ripari,  più,  e più  al  cafo  confacenti;  fen. 
za  introdurre  atti  ingiuriofi  a*  convicini  ; ficcomc  più  avanti  di« 
remo . 

%.  247.  P R O P O S. 

Qualunque  opera  architettonica  idraulica  ejeguibìle 
a prevenire  gli  effetti  rovinoji,  prodotti  daljiume.,0  a ri~ 
parare  le  corrujioni  operate  dal  jìlone  in  alvei  di  materie 
molli , e Jdrucciolevoli  : fe  le  fujìruzioni  poferanno  ne'Jor^ 
turni  0 forgive  delle  acque  fotterranee  ; riejcono  inuti- 
li , e per  lo  più  dannofe  d luoghi  contigui . 

Colla  dalla  fperienza,  che  ( Lib.8  Ii2,ii5>  c feguen.  ) 
polle  le  condizioni  delle  materie  molli  , e fdrucciolevoli 
nella  compofizione  dell’alveo  , effe  cedono  alle  fiicceffive  forze 
percuotenti  dirittamente,  o indirittamente  ne’  piani  diverfi  degli 
ollacoli , onde  a mifura  delle  circollanze  ( Lib.  8 §.  125, 
ec.  ) ne  feguono  le  affondazioni , e i dilatamenti  : e perchè  le 
acque  de’  fortumi  o delle  forgive  ( Lib.  2 205  , 20Ó  . e 

feg.  ) continuamente  in  moto  , fi  unifcono  con  quelle  del  fiume 
ad  operare  unitamente  la  forza  affondante,  o dilatante  ne’luoghi 
foggetti  perciò  ( Lib.8  %.  75,  103,  104,  171,6  feg.  ) nell’ 
azione  fon  prodotte  ne’  luoghi  medefimi  , e all’  attorno  di  effi  le 
cavernofe  affondazioni,  e dilatazioni  fiotto  la  bafe  dell’ opera,  c 
attorno  di  elfa  ; ed  in  confeguenza  colla  rovina  delle  fuOruzioni, 
e cofiruzioni  riufciranno  inutili  al  fine,  e dannofe  a’iuoghi  con- 
tigui . Che  E . da  D . 

%.  248.  C O R O L L.- 

Sicchè , fe  il  fiume  avrà  l’alveo  di  materie  competentemen» 
te  fode , ed  i lortumi  vi  efifteranno  eli  molto  lontani  dal  fondo: 

per- 
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perchè  le  fuflruzioni  di  tali  , e fimili  opere  poferanno  fui  fodo , 
e nel  fodo  terreno  ; perciò  riufciranno  baftan  te  mente  ftabili  , e 
ferme  a feconda  del  fine. 

249.  P R O P O S. 

In  qualunque  Jiume  perenne^  0 temporaneo  variabile 
diletto,  in  cui  il  filone  inclinato  ad  una  ripa  vi  ahbia^ 
in  tempo  di  majfmo  rigore , efeguito  dannofa  corrujione ; 
fi  domanda  quali  ejfer  debbano  le  neceffarie  ojfervazioni^ 
e le  opportune  fperienze  , onde  dalle  ben  jondate  immagini 
pojfa  idearjl  Vopera  difenfiva^  a riparare  la  feguita  rovi- 
na , 0 ad  impedirne  gli  effetti  naturali  , e anche  mag- 
giori., 

PremefTe  le  cofe  ragionate  ( Lib.  8 §.  208  a 213),  e di- 
nioftrate  , prima  di  ogni  altro  deefi  con  replicate  oflervazioni 
meditatamente  riconofeere  la  qualità  , e natura  del  terreno  cir- 
collante,  all’andamento  dell’alveo,  e del  fiume  coH’ andamento 
Centrale  del  filone,  di  molto  prima  , e dopo  dei  luogo  della 
corrulione  • affin  di  concepire  con  filofofica  penetrazione  le  con- 
dizioni delle  materie  componenti  l’alveo,  lo  (lato  del  fiume,  e 
il  modo  del  difcorrimento  ne’  tempi  delle  naturali  , e maffime 
efertfeenze  , ne’  rapporti  colle  concaufe  operatrici  tali  rovinofi 
effetti . 

Dopo  prefiffe  con  mature  rlfleffioni  le  diftinte  immagi- 
ni , fi  formi  efattiffima  pianta  (a)  dell’  offervato  fito  del  luo- 
go della  corrulione  , e de’luoghi  adjacenti  ; ed  in  effa  con  accu- 
rata diligenza  fiavi  delineato  1’  andamento  del  fiume,  affin  di 
prefiggere  cogli  angoli  d’incidenza,  e di  rifleffione  , non  meno 
le  direzioni  delle  forze  incorrenti , onde  fu  efeguita  la  corrufione, 
e lua  figura,  che  le  difpofizioni  delle  altre  diverfe , che  potran- 
no in  avanti  operare  effetti  maggiori  all’  attorno  del  luogo  me- 
defimo  . 

Si  offervino  con  replicate  , e diligenti  difamine  i termini, 
infin  dove  giugne  1’  altezza  viva  del  fiume  in  ifìato  naturale  , 
ed  iofin  dove  giunfe  la  maffima  eferefeenza  in  tempo  di  rigor 

E e 2 maf- 

(a)  Carletti  Hlit.  di  Architett.  Civile  Lib  5 Cap.^. 
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maflimoj  affiti  di  afficurarfi  delle  altezze  vive  delle  acque  dlfcor- 
renti , ne’  luoghi  affetti  , ed  in  quelli  che  potranno  eflere  attac- 
cati dalla  forza  offenfiva  dell’ incorrimento  futuro. 

Si  faccia  ( Lib.  ó §.  <55  , e feg.  ) puntuale  , e corretta 
livellazione  del  fito,  de’ luoghi  dell’alveo,  e delle  ripe  per  ogni 
verfo  • delineando  nel  profilo,  fotto  di  una  corretta  orizzontale, 
tutti  gli  accidenti  del  fondo,  della  corrufione  , e de’luoghi  adja- 
centi , colle  altezze  vive  , già  difaminate  , del  fiume  ne*  varj 
fiati . 

Con  replicate  fperienze , e colle  dottrine  de’ dimofirati  caU 
coli  fi  prefiggano  le  velocità  medie  al  di  fotto  della  fuperficie  , 
e fopra  del  fondo  del  fiume,  ne’  premeffi  due  fiati  di  naturale  , 
c di  forzato  rigore,  corrifpondenti  ad  una  minima  quantità  del- 
le difaminate  altezze  vive  , nel  luogo  del  filone  incorrente;  affin 
di  ftabilire  il  valor  delle  forze  offenfive  , che  debbono  elTer  re- 
fiftite  dalle  opere,  difenfive  , da  idearfi  nel  luogo  efpofto  alle  ro- 
vine . 

Determinate  , e ben  meditate  le  cofè  ragionate  , fi  formi- 
l’idea  dell’opera  difenfiva  , corrifpondente  in  lunghezza  , forma, 
e figura  alle  offervate  circoftanze  , e di  groflezza  fopra  delle  fu- 
fìruzioni  , combinata  colle  forze  incorrenti , confiderate  nel  maf- 
fimo  rigore  cftraordinario  . Indi  fi  coordini-  il  progetto  , deli- 
ncando fulla  pianta  medefima  la  pofizione  ichnografica  della  fu- 
tura edificazione  , e il  profilo  di  fua  organizazione  per  determi- 
narvi colla  prudenza  architettonica  lo  fiato.  Quefio,  in  ogni  ca- 
fo , condur  decfi  talmente  , che  non  muti  , deteriori  , o alteri 
la  confluenza  delle  acque  difcorrenti  , onde  fien  prodotti  danni 
a’  Convicini  per  ogni  verfo  dell’  andamento  dell’ alveo  ; per  cur 
farà  da  attenderfi  a quanto  vien  difpofto  dalle  leggi  comuni  per 
la  efecuzione  di  tali  opere  difenfive  * fìccome  qui  appreflb  gene- 
ralmente additeremo  . Che  E . da  F . 
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CAP.  VI. 

De’  generali  rapporti  legalidraulid 
colle  diftinte  opere  architettoni- 
che  3 che  fi  fanno  alle  ripe 
de’  fiumi  pubblici  va- 
riabili,  a qualunque 
fine . 

%.  250.  A V V E R T. 

Qualunque  nuova  opera  idraulica,  che  architettar  poflTafi  negli 
alvei  de*  fiumi  pubblici  ^ cioè  dalla  fuperficie  delle  antiche  ripe 
fui  letto  di  effi  ; per  le  cofe  dtmoflrate  , ( Lib.  2 §.l5p,ldo  ) 
cfler  dee  conceduta  dal  Principe  , che  ha  della  Regione  il  fona» 
nio  imperio.  Quelle  conceflioni  , ficcome  altrove  Ipiegammo  , 
ilabilifconfi  conofciutamente , e Tempre  in  modo  , che  non  ap- 
portino ingiuriofe  azioni , nè  all’ufo  univerfale  momentaneo,  che 
i viventi  fanno  del  corpo  naturalmente  fluente  a’  luoghi  inferio- 
ri , nè'  per  caufa  della  modificazione  conceduta  a produrre  un 
qualche  effetto,  allo  flato  de’  predj  contigui  a’  confluvj  inverfo 
de’  luoghi  inferiori  . Quindi  è che  (limammo  conveniente  in 
quelle  Iflituzioni  , a utilità  degli  Studiofi  incamminati  per  le 
cofe  architettoniche  idrauliche  ^ brevemente  oflervarc  , e combi- 
nare tutto  quello , che  , confacente  al  cafo  noflro  , rileggiamo 
nella  Ragion  Civile  , onde  negli  efercizj  loro  non  incorrano  in. 
azioni  ingiuriofe  a’  danni  de’ convicini , e de’contigui  agli  alvei, 
fd  a’  difcorrimenti  de’  fiumi  pubblici. 


§.251, 
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§.  251.  OSSERV  AZ. 

Sugli  Editti  proibitorio  , o rejìitutorio^  competenti 
alle  ojjervate  opere  architettoniche  idrauliche^ 
che  fi  fanno  , e immettono  nelle  ripe  , 
e fui  fondo  degli  alvei  de'  fumi 
pubblici  ^ 

Noi  già  altrove  oflervammo  ( Lib.  2 150  , e fcguen.  ) 

la  privilegiata  qualità  de’  fiumi  pubblici  , i quali  confiderati 
come  corpi  fluenti  nece{Tarj  alla  bevanda,  ec. , per  dritto  di  Na. 
tura , difcorrendo  liberamente  d luoghi  inferiori  ( Lib.  2 
158  ) appartengonfi  a’  'viventi  tutti  della  Terra  ; datalchè,  per 
dritto  delle  Gentt^  la  proprietà  di  elsi  non  fu  giammai  di  alcuno 
particolarmente,  mentre  l’ufo  momentaneo  ne  fu  fempre  univerfale. 
In  oltre  furono  ancora  confiderati  i fiumi  pubblici  come  corpi  fluen- 
ti, a produrne  un  qualche  effetto  al  vantaggio  della  Vita  , dell’A- 
gricoltura,  e del  Conimerzio  ; e per  tali  effetti  li  offervammo 
( §.  luog.  cit.  ) annoverati  tra  le  regalie  de’  Principi  , che  de’ 
Regni,  e delle  Regioni  hanno  il  fommo  imperio  . (Quindi  è, 
che  nel  Lib.  2 di  quefte  Iftituzioni  conofciutamente  deducem- 
mo, dalla  lor  natura,  pofizione, e rapporti  effer  anche  la  fuperfi- 
cie  delle  ripe  de’  pubblici  fiumi  coftituita  in  foflanza  legale 
( Lib.  2 §.  1(53,  ^*^5  )»  come  i fiumi  medefimi  al  pubblico 
ufo  addette  ; mentre  la  proprietà  del  corpo  di  effe  , per  dntto 
comttrte  , ( Leg.  5 Riparum  D.  De  rerum  dtvifione , & qualit.  ) 
a coloro  fi  appartiene  , che  hanno  la  proprietà  de’  predj  a effe 
contigui . Qual  fia  però  quella  proprietà  ne’  rapporti  col  fiume , 
e co’ terreni  adjacenti  • in  avanti  lo  difamineremo . 

§.  252. 

Or  ciò  opportunamente  ridetto , nel  prefente  cafo  di  applicar 
le  dottrine  legali,  e legalidrauliche  alle  definite,  e offervate  opere, 
convien  principalmente  riguardare  fotto  le  ragionate  due  notiflime 
diverfità  i fiumi  pubblici,  e le  ripe,  che  li  contengono*  cioè  a 
dire,  ( Lib.  2 §.  14Ò  , e feg.  ) nello  flato  che  fien  , o effer 
poflbno  navigabili , e nell’  altro  , che  non  effendo  navigabili  , 
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fono  addetti  alle  neceffirà  civili  del  Pubblico  così  generalmente, 
che  particolarmente  . Nella  prima  diverfità  fon  effi  difaminati 
(Tit.XI  D.  De  fluminìbus)  per  la  qualità  loro,  per  la  natura  dell’ 
elercizio  di  navigazione,  e per  g^Ii  rapporti  col  Commerzio  , e 
coll’ufo  competente  ad  ogni  perfona  ( Tir.  XIII.  D.  Ut  m fin- 
min  ).  Nella  feconda  fon  riguardati  tra  le  opportune  contingen- 
ze di  polizia  civile  ; e in  quello  flato  fon  difaminati  tra  i rap- 
porti colle  azioni  ( Tit.  XII.  D.  Ne  quid  in  flum,  pubi.  ) , più 
e meno  ingiuiiofe,  che  inferir  pofldnfi.  a’ terreni  contigui. 

%.  253.  O S S E R V A Z. 

Sopra  de  fiumi  pubblici  navigabili  negli 
alvei  de  quali  Jogliono  impoiji  le  Opere 
manofatte .. 

Rileggiamo  nel  corpo-  della  Ragion  Civile  ( L.i  ,^lt  pya, 
ter  D.  De  fumin,  ) due  Editti  del  Pretore  , uno  protbitono  , e 
l’altro  re/iitutorìo  , o diflruttorio  delle  opere  idrauliche  mano* 
fatte  , alteranti  1’  efercizio  della  navigazione  per  tutta  la  fua 
eflenfìone.  Col  primo  dunque  vietali  ad  ogni  perfona  il  fare,  o 
immetter  cofa  in  qualunque  fiume  pubblico  navigabile  , e nelle 
fue  ripe  , col  mezzo  delle  quali  fi  apporti  danno  , non  meno 
alla  navigazione  , che  alla  {fazione  ficura  delle  navi  per  effo 
afeendenti , e dii'cendenti  ad  utilità  del  pubblico  Commerzio.  E 
col  fecondo  oPerviamo  ordinarfi  , che  le  cofe  fatte  , o immeffe 
rei  fiume  pubblico  navigabile  , e nelle  fue  ripe  , col  mezzo 
delle  quali  ne  feguano  danni  , ed  impedimenti  alla  navigazione, 
e allo  (far  delle  navi  fi  diftruggano  , refiituendo  a’  luoghi  alte- 
rati del  fiume  , e delle  ripe  lo  fiato  di  piima,  onde  la  naviga- 
zione rimanga  fucceflivamente  fpedita  , e libera  ; e le  {fazioni 
delle  navi  ficure  alla  pubblica  utilità. 

§.  254.  C O R O L L. 

Dunque  ( Lib.  8 §.  215  , e feg.  ) la  pofizionc  di  ogni 
opera  architettonica  idraulica  , o altro  che  ei  folle  , ne’  fiumi 
pubblici  navigabili,  nelle  ripe,  enei  fondo  di  efli  che  noccia  all’’ 
efercizio  libero,  naturale,  ed  utile  della,  navigazione , e allo  fia- 
le. 
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re  delle  navi  ficure,  e fempre  in  libertà  di  adempierne  refercl- 
zio  opportuno  per  1’  addenlato  corpo  fluente  , riman  , per  dritto 
Comune  , proibita  ; ed  in  confeguenza  le  immefle  e fatte  cofc  , 
che  rifultar  poflbno  dannofe  ed  impedienti  le  determinate  azioni^ 
debbonfi  diflruggcrej  a cagion  che  effe  non  prefcrivonfj  in  ogni 
tempo,  che  duri,  o durar  pofla  1’ azion  fucceffiva  , cioè  T efcr- 
cizio  libero  della  navigazione  per  lo  pubblico  fiume. 

255.  C O R O L L. 

Da  ciò  è manifefto,  non  effer  lecito  ( L.  2.  Qtiominus  D. 
De  fiumi».  ) , nè  poterfi  permettere  fotto  qualunque  afpetto  , 
derivazione  di  parte  dell’  acqua  , addetta  all’iitile  navigazione  , 
o dal  fiume  pubblico  navigabile,  o da  que’ fiumi  e rivi  , gene- 
ralmente , per  gli  quali  il  fiume  pubblico  è navigabile:  a ca- 
gion che  con  tali  derivazioni  meno  intefe,  minorandofi  la  quan- 
tità dell’  acqua  corrente  in  un  dato  tempo  , minorafi  con  tifa 
l’energia  • ed  in  confeguenza  introducefi  azione  ingiuriofa  nell’ 
cfercizio  della  navigazione , del  Commerzio  , c dell’utilità  uni- 
verfale  . 


§.  C O R O L L. 

Ma  fe  all’oppofito  le  cofe  immefle  , e fatte  con  meditato 
accorgimento,  non  rifolverannofi  dannofe , fotto  qualunque  afpet- 
to, alla  libertà  naturale  della  navigazione , e alla  ftazione  ficura, 
e libera  delle  navi;  in  tali  , e fimili  cafi  , premelfa  la  legit- 
tima conceflion  dal  Principe  , ( 251.  preced.  ) rimaner  pof- 

Ibno  ne’ luoghi,  laddove  a qualche  utile  fine  fi  fecero  , e im- 
mifero . 


§.  257.  C O R O L L. 

E per  le  ftefle  ragioni  ceflando  qualunque  pubblico  fiume  i 
per  qualunque  contingenza,  di  eflcr  navigabile  ; non  per  quello 
( Lib.  2 155  ) ceffa  di  eflere  della  pubblica  appartenenza  , 

e tra  di  quelli  non  navigabili  ^ a cagion  che  l’  allontanamento 
dell’ efercizio  della  navigazione  , come  azione  ellranea  dall’indo- 
le de’fiumi  pubblici,  non  introduce  varietà  nella  natura  di  cflij 
per  cui  fon  fempre  addetti  agli  ufi  varj  del  pubblico  bene- 


Bt  Architettura  Idraulica  t 


225 


258.  OSSERVA  Z. 

Sojyra  de  jium.i  pubblici  non  navigabili  , negli 
alvei  déquali  foglionjì  imporre  opere  ma- 
nofatte  j per  renderlo  tutto  ^ 0 parte 
}~  utile  a qualche  jme , 

I fiumi  pubblici  han  pofitivi  rapporti  co’fondi  campeflri , die 
fono  a efifi  contigui , e perciò  rileggiamo  nel  corpo  della  Ragion  Ci- 
vile  ( L.  unica  X).  Ne  qwd  tn  fiim.  public.  ) gli  ftcflì  Editti  proibi- 
torio, e refiitutorio  combinati  infieme , e per  effi  generalmente 
fìabiliti  ( Ulpian.  nella  diftinta  h.^  pertinet  )•  dappoiché  vediamo 
a ninno  efl'er  lecito  nel  pubblico  fiume,  e nelle  ripe  , e fondo 
fare,  o immetter  cofe  dannofe  alla  confluenza  luogale,  e all’an- 
damento  dell’alveo,  variante  lo  flato,  in  qualunque  modo  , da 
quello  dell’  Eflà  precedente  . Quindi  ogni  opera  latta  , o cofa 
ìmmefla  nel  fiume  pubblico,  e nell’alveo  , col  mezzo  di  cui 
l’alveo,  la  confluenza,  il  modo  , e le  velocità  dell’  addenfato 
corpo  fluente  rìfultaflero  diverfe , da  quelle  offervate  nell’  Eflà 
precedente;  ancorché  legittimamente  concedute  ; debbonfi  diftrug- 
gere  rimettendo  la  pofizion  del  luogo  , o de’  luoghi  , cioè  dell’ 
alveo  , e del  fiume  difcorrente  nello  flato  raedefimo  dell’  Eflà 
precedente- 

z'  259.  C O R O L L. 

E da  ciò  è manifeflo  in  Architettura  idraulica,  ( L.  unica 
D.  Ne  quid  In  flum,  pubi.  ) non  efler  lecito  a chiunque  la  polì- 
zione,  luflruzione  , e coflruzione  di  qualunque  delle  offervate 
opere , né  di  immettere  o fare  qualunque  cofa  nel  fiume  pubbli- 
co; cioè  a dire,  nel  corpo  dell’acqua  corrente,  e nell’alveo  di 
cflo,  oflia  nel  fondo  , e nelle  ripe,  che  lo  contengono  ; non 
meno  impediente,  che  deteriorante;  o accrefcente,  che  variante 
fluel  naturai  difcorrimento , ficcome  fluiva  nella  precedente  Eflà. 

260.  C O R O L L. 

Quindi  dall’offervato  ( §.  258  preced.  ) è manifeflo  , che 
Ogni  novazione,  abbenché  pìccola  , fotto  qualunque  rapporto 
Tem.IlL  < Ff  ca- 
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cafo , forma,  figura,  e condizione  colle  circoflanze  \ per  dritte 
Comune^  è proibita  nell’ atto  che  far  fi.  voglia. 

2ÓI.  C O R O L L. 

E fe  tali  cole  fatte  a mano,  vi  fi  foflero  introdotte,  e fat- 
te nell’  attuale  giro  cflivo  : perchè  fon  dalle  Leggi  prelcnrte 
dal  precedente  giro  ( Leg.  i.  Pnetoy  laicn  D.  De 

aqua  quot.  & ttjì.  )j  perciò  debbonfi  didruggere  , mentre  rifol- 
vonli  dannofe  al  confronto  dello  fiato  colla  precedente  Eftà  , ed 
ingiuriolè  ali’  ufo  pubblico  , e a’  predj  contigui  . 

§.  2Ò2.  A V V E R T.. 

Qual  fia  l’Efià  precedente,  colla  quale  debbono  paragonar, 
fi  gli  fiati  diverfi  del  corpo  difeorrente  del  fiume  pubblico  , e 
del  fuo  alveo  , col  mezzo  delle  Iperienze  idrauliche  già  da  noi 
Ipiegate  • Ulpiano  ce  la  am  naefira  ( L.  r t p>tet.  ^ [s  aute  n 
veri.  Non  ad  injiantem  D.  Ne  quid  In  flu-n.  pubi.),, e fon  le  prò. 
prie  parole  : non  ad  tniìantem  a/ìarem  , f i ad  priorem.  ho:  mter- 
fUSlu  n refertur.'  quia  tUius  allatts  fluxus  ìndub  tatior  e/ì  JE  las  ad 
eqtuno^hum  aulumaale  refertur  • & fi  forte  a,'ìa:e  mtevdtcetur  , pro- 
xuna  lupertor  /t/ìas  mtuenda  erti , Si  vero  hiente  , fune  non  proxtm/X 
biemi  ajìas  , fed  juperior  erit  injpictenda ... 

§.  26^.  C O R O L L. 

E perchè  il  fluire  delle  acque  adJenfate  natura’mente  , in 
ogni  fiagione  , a’  luoghi  inferiori  per  qualunque  alveo  , non  ri- 
guarda la  fola  capacità  ( Lib.  i 55  ) del  corpo  fluido  nel 
luogo,  in  dove  è pofio  difeorrente,  ma  il  modo  della  difcorren- 
za  nello  flato  ( Lib  2 §.  171  ) per  gli  rapporti  colla  pobzion 
di'll’  andamento  , e con  le  velocità  flimative  in  un  determinato 
tempo*  perciò  queiraltr/mente  fluire.^  che  leggiamo  nella  Ragion  Civile 
( L.  unica  veri,  quod  autem  D.  Ne  quid  in  flum.  pubi.).,  ben  com- 
prende non  meno  quel  variare  dalla  folita  naturai  confluenza  » 
Cccome  il  fiume  pubblico  difeorfe  nell’ Efià  precedente  ; cioè  di^ 
mutarfi  l’alveo  , ec. , che  il  modo  del  difeorrimento  * cioè  a 
dire  , la  pofizion  delle  direzioni  del  filone  , e delle  folite  incor- 
renze , e riialite  naturali  in  ogni  fiagione  per  l’andamento  deli 
alveo  , e comprende  il  natuial  rigore  negli  fiati  ; cioè  adire  (Lib, 
),  fltie’  mo.menti  acquifiatf  dal  fiume  difeorrente  per 

ope- 


1 
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opera  delle  altezze  vive  , e della  declività  del  fondo  nel  dato 
tempo,  durante  l’Eftà  precedente  , alle  quali  cole  riferifconfi  i 
confronti  ( zóz  preced.  ) degli  flati,  che  l'opra  avvertimmo, 

§.  1Ó4.  C O R O L L. 

Ed  ecco  al  chiaro,  effer  foggetti  alla  legge  dell’Interdetto, 
non  già  quelli  che  le  opere  idrauliche  , in  qualunque  modo  , 
immifero  o fecero  prima  della  precedente  Erta  j ma  ben  quelli 
( L.  medef.verf.  no»  omnfé>us  D.  Tit.  med.  ) che  non  meno  Timcni- 
fero  o fecero  nel  corrimento  dell’  Eflà  , che  immettere  o far  le 
voleflero  in  ogni  ftagione;  per  cui  il  fiume  pubblico  altrimente 
fluifle , o fluir  po;efle  al  confronto  dell’Eftà  precedente  ( lóz 
preced.  ) alla  novazione , 

§.  26^.  C O R O L L. 

Or  da  quanto  dicemmo  ne  fegue  , che  le  oflervate  opere 
architettoniche  idrauliche  , o altro  che  ei  fofle  , e che  vogliali 
immettere  , o fare  ne’  fiumi  privati  : ( Lib.  2 §.  i^p  ) infino 
a che  la  qualità  di  privato  dominio  gli  efifle;  non  fon  l'oggette 
( L.  I pnet.  hoc  interdiSìum  verf.  fi  autem  D.  De  flumin.) 

alla  legge  degl’interdetti  proibitorio  , e difiruttorio  j ed  in  con- 
feguenza  ad  ognuno  che  ha  ne’  proprj  poderi  fiumi  , rivoli  , o 
altro  privati  , è lecito  per  dritto  Comune  immettere  , o fare 
qualunque  cofa  in  efii  per  avvalerfi  della  privata  acqua  a fuo 
miglior  vantaggio,  infinochè  effa  ufcirà  dal  fuo  dominio. 

§.  266.  A V V-f>R  T. 

Dobbiamo  però  avvertire  , che  per  le  dimoflrate  opere 
idrauliche,  che  ordinariamente  fi  fanno  nelle  ripe  antiche  de’fiu- 
mi  pubblici , a difefa  de’predj  contigui , non  meno  per  ifiabilire  un  co- 
ftante  flato  al  folito  difcorrimento , fenza  ingiuria  de’vicini , che  per 
rifare  le  ripe  medefirr.e  già  naturalmente  corrofe  dalle  incorrenze  dell’ 
inclinato  filone  del  fiume  , o di  riattarle,  mantenerle,  e confervar- 
le  nello  flato  folito  , in  calo  di  proflima  naturai  rovina  • per 
effe  , egli  è collante  per  le  cofe  dimoflrate  , non  aver  luogo  la 
legge  degli  editti:  a cagion  che  fe  il  facimento  , o rifacimento 
di  parte  delle  ripe  nella  prima  lor  pofizione,  con  qualunque  ope- 
ra idraulica  non  muta  la  lineazion  di  effe  , la  pofizion  dell’al- 
veo , e io  flato  del  pubblico  fiume , per  cui  le  cofe  fatte , o da 

Ff  2 far- 
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farfi  non  rifolvonfi.  dannofe  al  pubblico  , o itigiuriofe  a’  predj 
conrigui  ; in. tali  e fimili  cab  , perchè  gli  effetti  prodotti  nello 
flato,  paragonati  con  quelli  della  precedente  Eflà,  non  rifolvon- 
fi  dannofi  , o ingiuriofi  , le  opportune  opere  idrauliche  ricercate 
con  ifcienza  di  arte  a’  cafi  corrifpondenti  poffonfi  liberamente 
menare  all’effetto» 

%.  P R O P O S. 

"Le  ripe  de'  jìumi  pubblici  nella  Ragion  Civile  fon 
riguardate , e come  termini  neceffarj  delle  acque  Jluenti^ 
c come  contermini  opportuni  co  terreni  e predj  a effe 
contigui  ; nel  primo  cajo  fon  effe  addette  all'ufo  pubbli- 
co , e nel  fecondo  fono  in  proprietà  di  coloro  che  vi 
poffeggono  i predj  contìgui^ 

Due  determinazioni  offerviamo  fatte  da’Giureconfulti  a pre- 
figgere r ufo  , e la  proprietà  delle  ripe  de’  fiumi  pubblici  gene- 
ralmente, e fpezialmente  per  quelli  non  navigabili  . Nella  pri- 
ma rileggiamo  ( Lib.  z e 1^4  },  le  ripe  tffcr  termini 

neceffarj  de’  pubblici  fiumi  , perchè  ne  contengono  il  volume 
fluente  nel  maffimo  naturai  rigore  ; ed  effe  ( L.  S Riparum  D. 
De  rerum  divi/.  & qualtt.  ) in  quella  determinazione  per  dritto 
delle  Genti  fono  a ufo  del  Pubblico  , ficcome  dicemmo  j per 
cui  r altezza  neceffaria  delle  ripe  al  dritto  foggetta  , giudicali 
( L.  3 Flumina  D.  De  flumln.  ) dal  fondo  dell’alveo  , laddove 
principiano  a divergere  , infino  all’ altezza  viva  delle  acque  di- 
fcorrenti  in  tempo  delle  malfime  elcrefcenze  naturali  , offia  del 
maffimo  naturai  rigore.  La  feconda  determinazion  legale  fi  è,  che 
le  ripe  de’pubblici  fiumi  come  contermini  delle  acque  dilcorren- 
ti  , e de’ terreni  o predj  contigui  all’  andamento  dell’alveo,  op- 
portunamente fi  accofiano  a’ poderi  , e prefiggono  i limiti  di  dii 
col  fiume' e come  tali  per  dritto  Comune  ( L.  5 Riparurn  verf. 
fed  pyoprletas  D.  De  rentm  divi/.  & qualit.  ) fi  appartengono  in 
proprietà  a coloro,  che  poffeggono  i predj  contigui  al  dilcorri- 
mento  ; dunque  le  ripe  de’  pubblici  fiumi  come  termini  neceffa- 
rj del  corpo  fluente,  c come  contermini  opnortuni  de’ terreni  e 
de’predj  a cffi  contigui,  fono  nella  prima  diflinzione  del  pubblico 
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ufo  , e nella  feconda  di  privata  proprietà . Che  E . da  D . 
2(58..  ,C  O R O L L. 

Datalchè  effendo  , per  dritto  delle  Genti  ^ l’ufo  dell^  ripe  de' 
fiumi  pubblici  dell’appartenenza  pubblica  * ed  effendo  per  legga 
Comune  la  proprietà  di  effe  di  privata  appartenenza  • in  confe- 
guenza  ( Lib  2 só'^  ) fulia  fola  fuperficie  , che  neceffaria- 
menre  la  contermina  col  corpo  della  ripa , confile  l’ufo  del  pub- 
blico dritto;  e nell’intero  corpo  di  effa  , come  elìrema  parte 
del  predio  adjacente  , e come  contermine  opportuno  del  difcor- 
rimento,  e del  terreno  ( Lib.  z.  lól  ) confifte  il  dritto  di 
proprietà  privata  . 

§.  2Óp.  C O R O L L. 

Dalle  cofe  dimoflrate  è manifefto  , che  ficcome  ordinariamente 
tutte  le  ripe  de’fiumi  pubblici  regolati  navigabili  fono  ben  accon^ 
ciamente  nell’  atto  medcfimo  ftrade  pubbliche  , per  lo  maneggio 
forzevole  ( Lib.  é 546 , e feg.  ) dell’alcefi  delle  navi  conte* 
acqua;  così  in  tali  , e fimili  cali  l’intero  corpo  delle  ripeflrade 
feguita  il  dritto  delle  vie  pubblice,  offia  del  luogo  pubblico,  in 
dove  per  tale  efercizio  furon  coflituite  : le  quali  per  dritto  di 

Natura  non  fono  in  proprietà  di  alcuno  , e per  dritto  delle  Gen- 
ti fono  ( L.  2.  Prator  ait  Vue  autetn  D.  .Ve  quid  in  loco  pubi, 

vel  itinere  ) della  pubblica  appartenenza.  E quindi  non  aderendo 
effe  al  contiguo  predio  ( L.  Martius  98  verf.  td  atttem  D.  De 
acquir.  rer,  dom.  ) nella  qualità  affoluta  di  ripe  ; non  giudicanfì 
in  proprietà  di  coloro  , che  vi  poffeggono  i terreni  adjacenti , 
che  in  tali  cafi  rimangon  terminati  dal  corpo  della  raedelima  , 

§.  270.  C O R O L L. 

Dunque  la  fuperficie  delle  ripe  al  pubblico  ufo  appartenente, 
che  nominafi  fuperficie  legale  , fi  concepì fce  ( z6j  preced.  ) 
da  Giureconfulti  , e dagl’  Idraulici  fificamente  unita  al  corpo 
della  ripa  , e matematicamente  feparata  da  effa  ; affinchè  mai 
fempre  rimanga  fiabilita  nello  fiato  pofitivo,  e comparativo  fiot- 
to de’ due  fpiegati  dritti. 


L/^.  Vili,  IJìltUTtom 
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271.  C O R O L L. 

Sicché  le  ripe  de’ fiumi  pubblici  non  navigabili  hanno  pofi- 
tivo  rapporto  colla  difefa  opportuna  de’  predj  contigui  al  difcor- 
rimento  , e comparativo  col  maflìmo  naturai  rigore  delle  acque 
correnti;  ed  in  confeguenza  ( Lib.  z i6$  ) le  altezze  lega- 
lidrauliche  delle  ripe  de’  fiumi  pubblici  efier  debbono  neceflaria- 
mente  corrifpondenti,  con  qualche  cola  dippiù , alle  altezze  vive 
delle  maflime  naturali  piene. 

§.  272.  A V V E R T. 

Conviene  avvertire,  che  il  dritto  di  proprietà  delle  ripe  non 
ci  addita  un  pieno  dominio  di  efle , ma  ben  un  dritto  alla  cofa, 
o nella  cofa  corporea  , la  cui  fuperficie  legale  è addetta  al  pub- 
blico ufo;  ed  in  confeguenza  di  tal  limitato  dritto  puote  il  pof- 
feditor  del  predio  alla  ripa  contiguo  , a cui  fi  appartiene  ( Ifi. 
Lib.  2.  Tit.  I.  De  ufi*  & proprietate  rtpavum  ),  e fervirfene,  c 
disfruttare  de’  fuoi  naturali  prodotti  , cioè  degli  arbori  che  vi  fi 
allignano,  e fanno  j e non  già  degl’ indufiriali  con  renderla  col- 
tivabile . 

273.  C O R O L L. 

Quindi  ( Lib.  8 §.  2i!>7 , e 2(58 ')  ne  fegue,  giuda  le  leg- 
gi comuni  , ( L.  15  Qui  D.  De  acquir.  ver.  domtn.  ) a niuno 
elfer  lecito  edificar  nelle  ripe  de’ fiumi  pubblici,  ed  edificandovi 
edifici  architettonici  in  effe:  perchè  il  fondatore  edificherebbe  nel 
corpo  della  ripa  di  appartenenza  privata  , e lederebbe  1’  ufo  del 
pubblitfo  dritto  fulla  fuperficie  legale  ( L.  5.  Qui  autem  D.  Dt 
acquir.  rer.  domtn.  );  perde  egli  i’edificatore  la  cofa  edificata. 

§.  274.  C O R O L L. 

Dunque  dovendofi  opportunamente  mantener  le  ripe , come 
corpi  difenfivi  ( 271  preced.  ) de’ predj  contigui  , e nccefia- 

riamente,  come  termini  a contener  le  acque  del  pubblico  fiume, 
difeorrente  nel  maflìmo  naturai  rigore  ; giufta  il  depofito  dal 
dritto  Comune  ( L.l  Prcetor  ait  D.  De  ripa  muniend.  ),è  lecito 
a’  pofleditori  de’  terreni  adjacenti  , che  han  la  proprietà  delle  ri- 
pe , immettervi,  e fare  quelle  tali  opere  architettoniche  idrauli- 
che^ che  punto  non  ledono  ( Lib.  8 §.  z6y  ) il  pubblico  ufo, 

e che 
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e che  non  apportino  ingiuriofe  azioni  ( Lib.  8 <§.  258,  c feg.) 
a’ poderi  convicini;  per  lo  cui  effetto  prima  della  coflruzione  di 
qualunque  opera  idraulica,  o di  altro  che  ei  foffe  , è tenuto  il 
fondatore  , giuOa  la  fua  qualità,  per  dritto  Comune^  promettere  , 
e dare  ficurtà  per  anni  dieci  , ad  arbitrio  di  favj  fcienti  , acciò 
o fia  allontanato  „ o iodisfatto  il  futuro  danno  . 

175.  C O R O L L. 

Quindi  da  Ulpmno  nella  Leg.  medeflma  { etenlm  ) abbia- 
mo , aver  riguardato  il  Pretore  coll’editto  proibitorio  fol  tanto 
le  nuove  opere,  che  far  voglionfi  nelle  ripe  de’fiumi  pubblici  per 
la  difefa  de’  predj  contigui  , acciò  fien  proibite  prima  della  co- 
flruzione»  e non  già  per  le  opere  fatte  , e immeffe  , il  danno 
dato  delle  quali , col  loccorfo  della  L.  sAqwha  , fperimentar  dee- 
fi  nel  fatto  ; ed  in  confeguenza  non  evvi  dritto  d’impedire  il 
rifacimento  di  qualunque  opera  già  fatta  da  molto  tempo,  nella 
forma  mcdefima  della  fua  prima  polizlione , corti uzione,  e flato. 

271^.  P R O P O S. 

Le  ripe  de"  fiumi  pubblici  ^ generalmente  ^ non  deb- 
bono  mifurarji  co"  predj  contigui  , allorché  quejìi  Jì  ven- 
dono a mij'ura  di  cojìumanza  - 

Già  dimortrammo  ( Lib.  8 2Ò7  , e 2Ò8  ) le  ripe  de’ 

fiumi  pubblici,  in  quanto  alla  fuperficie  legale  appartenerfi , pev 
dritto  delle  Genti,  all’ufo  pubblico  ; e in  quanto  alla  proprietà  a 
coloro  appartenerfi  ^ che  i predj  ad  efìe  contigui  poffeggono  : c 
perchè  ( Lib.  8 2.72  ) tal  proprietà  non  iftabilifce  un  pieno 

dominio  della  ripa  a benefìzio  del  poffedirore  , ma  un  dritto  ad 
erta  , o in  effa  , per  cui  ben  puote  il  proprietario  awalerlene  a 
fua  limitata  utilità  , f L.  3.  1.  D.  De  ujufruSi..  ) e sfruttarne 

delle  produzioni  naturali  f ^.272  preced.),  cioè  degli  arbori  flrtir.Lib. 
2Tit.  I de  «/w,  Ór  propriet .tipar.)  che  vi  fi  all  ignano  , e fanno  ; perciò  le 
ripe  de’pubblici  fiumi  per  fe  fteffe  ( giurta  lo  fpirito  della  L.  Id 
quid  I Cod.  de  pertcul.  & commnd^rei  vend.)  lono  invendibili: 
a cagion  che  la  fola  nffervata  proprietà  del  c^  rpo  della  ripa  , 
come  contermine  opportuno  f 2^7  preced.  ) è anche  per  fe 
fteffa  inutile  , mentre  l’ufo'  pubblico  lòlla  fuperficie  legale  perpe- 
tua- 
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tu.ìmente  dura  a vantaggio  di  altri  ; cd  in  confeguenza  effcndo 
e (Te  acceflorie  , più  per  l’ accoftamento  de’ predj , che  per  la  vir- 
tù del  contratto  non  debbonfi , generalmente  , miTurare  , e com- 
prendere colla  fuperficie  de’ predj  a cui  fono  appreffate  , allorché 
(ì  vendono  a miiura  di  coftumanza  . Che  E . da  D . 

§.  277.  O S S E R V A Z. 

Sopra  dccajì  particolari^  che  le  ripe  de' Jiumi  pub- 
blici dehbonfi  mifurarc  cd  predj  a cui  aderi- 
feono^  allorché  quejìi  fi  vendono  a mifura 
dì  coftumanza  . 

In  tre  foli  cafi  particolari  le  ripe  de’  fiumi  pubblici  mifu- 
lanfi  co’  predj  , che  fi  vendono  a mifura  • o allorché  fiafi  tra 
delle  parti  convenuto  il  doverfi  effe  mifurare  colla  quantità  fu- 
perficiale  del  podere  , o allorché  negli  firumenti  di  vendite  fien 
definite  come  contermini  fra  de’ predj  , ed  il  fiume;  o che  nel- 
le ripe  vi  fien  pianta  di  arbori  aquatici  diramabili  , come  di 
Calici , o altri  fimili . 

Nel  primo  aCfunto  egli  è fuor  di  controverda  , che  effen- 
dofi  con  patto  fpeziale  convenuto  tra  del  venditore,  e compera- 
tare  la  miiura  del  predio  colle  ripe  del  fiume  pubblico;  in  con- 
feguenza dovendofi  affolutamente  (lare  al  patto  , la  bafe  delle 
ripe  colla  quantità  fuperficiale  del  territorio  , che  fi  vende  a 
mifura  di  coftumanza,  deefi  mifurare,  e comprendere. 

27p. 

Tn  ordine  al  fecondo  afìùnto  conviene  offervare,  che  le  ripe 
de’  fiumi  pnflbno  eifer  prefifle , e definite  negli  ftrumenti  di  ac- 
quifto  col  venditore,  o di  vendita  col  comperatore  , come  ter- 
mini limitanti  il  predio  col  fiume,  ufandofi  la  voce  Ttfque  , cioè 
infirw  al  pubblico  fiume  ; ed  in  quefto  cafo  per  1’  effetto  del 
prefifto , e definito  nella  ftipulazione:  non  ammettendo  la  voce, 
infino  , fpazio  intermeflb;  le  ripe  debbonfi  come  fopra  mifurare  , 
e comprendere.  O furon  fcritte  nell’iftrumento  come  contermini 
tra  del  predio,  e fiume  colla  voce  jttxta  ^ ovcro  prope  ^ cioè  ap- 
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preffo  al  fiume  pubblico,  ed  in  quell’ altro  cafo  ; perchè  la  voce 
dinota  vicinanza  o approffimazione  , e non  già  unione  ( come 
dalia  L.  7.  *y4deo  D.  De  acquir.  rer^  domi».  : quie  latìtudo  prope 
ripam  fu  cioè  a dire,  che  v’intercede  qualche  fpazio  tra  del 
fiume  , e il  predio  per  una  diftanza  di  pochi  palmi  , che  nel  ca- 
fo noflro  forma  la  latitudine  della  regolar  bafe  della  ripa  , rela- 
tivamente all’attività  del  pubblico  fiume  ; perciò  tali  ripe  non 
debbonfi  mifurare , e comprendere  colla  quantità  fuperficiale  del 
venduto  predio  a mifura  . 

280. 

E finalmente  nel  terzo  afiunto  , fe  nella  ripa  del  fiume 
pubblico ‘flavi  allignato,  e fatto  piantìo  di  falici  , o altri  arbo- 
ri aquatici  adatti  a diramarfi  ; in  quelli  e limili  cafi  : perchè  ta- 
li prodotti  fono  di  grande  utilità  al  predio  contiguo  , e di  lu- 
cro allo  sfruttatore  , non  meno  per  la  naturai  fortificazione  del- 
le intralciate  radici , c barbe  di  elfi  nella  ripa  , in  difefa  di  que- 
lla , e del  predio  , contro  alla  forza  offenliva  del  fiume  : che  per 
le  utili  diramazioni  , che  fucceflivamente  in  ogni  anno  vi  fi 
fanno  per  avvalerfene  agli  ufi  dell’  Agricoltura  , e alle  opere 
idrauliche  già  offervate  ; perciò  ( giulla  l’argomento  nella  L.  i 
qmd  veto  D.  De  vemm  divtj,^  c nella  L.  I.  I.  D.  De  /«« 
petficìeb.  ) debbonfi  le  ripe  per  quelli  vantaggiofi  naturali  pro- 
dotti mifurare  , e comprendere  nella  quantità  fuperficiale  del 
predio  contiguo,  che  fi  vende  a mifura  di  coflumanza. 

z8i.  C O R O L L. 

Quindi  è chiaro  , che  fe  nelle  ripe  de’ fiumi  pubblici  vi 
foflero  fiati  porti  dal  proprietario  piantìi  di  Pioppi  , o altri  li- 
mili arbori  per  tagliarli  al  maturo  , e avvalerfene  per  legname 
da  lavoro  ' in  tal  cafo  per  le  cofe  offervate  ( non  efiendovi  al 
contrario  condizion  di  patto  ) o che  debbafi,o  che  non  debbafi 
mifurar  la  bafe  della  ripa  , a norma  delle  Leggi  ( L.  pq.  SJ 
fundum  per  fideicomm,  D.  De  legai.  &'  fideicomm.  , e L.  \ò.  Sì 
qtios  Cod.  Quando  Itceat  ) ben  debbonfi  apprezzar  gli  allignati 
arbori  ne’ rapporti  colla  qualità,  ed  età  • e colla  quantità  del 
combinato  prezzo  nello  fiato,  dalla  lor  vegetazione  , infino  al 
tempo  della  vendizione. 

Tom,  HI.  G g 
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§.  28z.  C O R O L L. 

Da  tutto  e quanto  infin  qui  dicemmo  è manifefio,  che  fc 
tra  la  ripa  del  pubblico  fiume , e i predj  vi  fila  cofiifuita  la 
via  pubblica  : quefia  , ancorché  di  pubblico  dritto  , ( Lib.  8 
%6.)  ) e in  confeguenza  a’  predj  non  aderente  ; non  diftrugge 
( Lib.  8 z6j  ) il  dritto  di  proprietà  della  ripa,  che  le  fià 
apprefib  , a benefizio  di  coloro  che  contigui  alla  via  pubblica 
pofleggono  i loco  poderi  j a cagion  che  fono  per  pofizione,  luc- 
ceffivamente  efpofti  alle  (piegare  naturali  vicitììtudini  , per  cui 
( Lib.  8 §.  277  , e feguentì  poffono  per  legge  comune  av* 
valerfene  nel  modo  da  noi  offervato , e dimoftrato. 

FINE  DEL  LIB.  Vili. 


LI. 


Di  l/4rchit€tPUYÀ  Idraulica: 


LIBRO  IX. 

DELL’  APPARTENENZA  LEGALE  ; E DE- 
GLI ACQUISTI  LEGALIDRAULICI 
DELLE  ALLUVIONI,  ISOLE,  ED 
ALVEI  ABBANDONATI  DA’ 

FIUMI  PUBBLICI  VA- 
RIABILI. 

I.  INTRODUZIONE. 

ALtrove  dimoftrammo  ( Lib.  8 <52,  8i,  8^,  ec.  ),  ef- 

fere  le  concaule  efficienti  degli  effetti  alluviati  la  quantità 
del  moto  de’fìumi  variabili  da  una  parte  , e il  modo  dall’altra, 
per  le  diverfe  circoftanze  luogali  tra  le  condizioni  , e potizioni 
varie  delle  materie  componenti  gli  alvei  ; da  cui  deducemmo 
f Lib.  8 8i  , 8^  , 87,  lOi  , e feguenti  ),  non  meno  i dif- 
ferenti flati  delle  conformazioni  difcorrenti  , che  , per  le  azioni 
del  filone,  le  incocrenze,  e le  rifalite  fui  fondo,  e inverfo  del- 
le ripe,  onde  fon  generate,  e formate  le  corrufioni , le  alluvio- 
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ni,  e gli  alvei  abbandonati.  Tali  effetti  che,  per  dritto  dì  Na» 
tura^  fi  efeguono  negli  alvei  de’fiumi  pubblici  variabili  di  letto, 
di  modo,  e di  attività,  per  dritto  delle  Genti  volontario^  ( Lib. 
8 ^4  , 7p , 87  , 88  , ec.  ) fon  determinati , e prefilfi  al  dan- 

no , e al  vantaggio  di  coloro,  che  pofiTeggono  predj  alle  ripe 
contigui  ; per  cui  a ftabilir  la  felicità  univerfale  delle  Società  , 
e de’ privati  in  un  corrifpondente  politico  equilibrio,  la  Ragion 
Civile  rifiringen^o  ( Lib.  2 4 e feguenti  ) con  ifcienza 

idraulica  le  pnfìzioni  naturali.,  e le  determinazioni  degli  Uomi- 
ni, ci  ha  prefifTo  il  modo  j ci  ha  dettato  le  pratiche  a menarlo 
all’effetto  ; ci  ha  ftabilito  le  regole  opportune  per  definire  , e 
determinare  i danni  di  corrufione  , e di  allagamenti  operati 
daj^r  incorrimenti  naturali  j e ci  ha  fiatuito  con  opportune  con- 
venienze i depofiti  nafcoflamente  alluviati  , in  diverlità  de’ vifi, 
burnente  appreffati , per  dedurne  gli  acquifti  , le  dtvifioni  , e le 
alfegnazioni  a’ terreni  contigui, 

§•  2- 

Quefie  leggi  del  Dritto  comune  , che  rileggiamo  ne’ Dlge- 
m,e  che  han  pofitivo,  e comparativo  rapporto  colle  devafiazio- 
ni , cogli  acquifli , colle  divifioni  , e colle  affegnazioni  delle  al- 
luvioni, ifole , ed  alvei  abbandonati  de’ fiumi  pubblici  variabili, 
da  una  Convenevole  fatalità  fono  fiate  cosi  poco  dagl’interpreti 
confiderate , e chiarite , che  in  tanta  moltitudine  disi  dottiffimi, 
e famolì  Uomini , da’primi  natali  de’Digefli  infin  quali  all’età  no- 
lira,  non  fienvi  fiati  altri  che  il  fiarto/o,  GC.del  X IV  fec. col l’inli  .ne 
trattato  della  Ttberìade  ^ ( dato  alla  luce  nell’anno  1355  di  no- 
fir’Era  ) e colla  lodevole  opera  del  Dritto  univerjale  del- 

le alluvioni  ( pubblicato  nel  1581  ) , che  combinando  infieme 
le  difpofizioni  legali  colle  dottrine  fificomatematiche , fi  foflero 
pofii  a tanta  imprefa  , fuormifura  intereffante  per  ogni  verfo  la 
ielicità  univerfale . 


Dobbiamo  avvertire,  che  prima  della  compilazione  de  Di- 
gefii  fcrifie  di  quefia  intricatiffima  materia  Giulio  Frontino  nell 
inligne  trattalo  del  Dritto^  e delle  Controverfie  de'limlti , mA  queft 
opera  intralciata  di  tante  , e tante  cofe  : perchè  fu  compilata 

nu)lti , e molti  anni  avanti  , che  i Digefii  fi  promulgaffero  ; 

per- 
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perciò  quafi  nulla  troviamo  , che  fervir  poffa  a illulìrarc  le  prc- 
lenti  noftre  Iftituzioni* 

§-.4- 

Dopo  di-  Battolo  il  fuo  difcepolo  Baldo  molto  poco  , e 
molto  enigmaticamente  ne  dille  ; per  cui  ci  vien  preclufa  la 
fìrada  di  avvalerci  di  cofa  , dal  medefimo  fcritta  fu  di  quello 
aflunto,  che  fia  combinabile,  e ragionevole  col  fine  , a cui  di- 
rigemmo il  prelcnte  ultimo  Lib.  delle  Iftituzioni  idrauliche  . Il 
Bateone  y e il  Maggio,  che  feguirono  al  Baldo,  fenffero  elìi  an- 
cora falla  materia  de’  depofiti  nafeofti  : ma  gli  vediamo  , e con 
difpiacere , armati  dallo  fpirito  di  contraddizione  falle  cofe  dette 
dal  Bartol  ),  fenza  punto  analizarne,  e 1 vilupparne  le  dottrine,  per 
aflbdarvi  le  convenienze  opportune  • e quindi  efli  alerò  non  fecero, 
che  opporfi  con  diverfo  morale  intereffe  alle  fondate  combina- 
zioni del  famofo  Giureconfulto , fenza  punto  fchiarire,  e dimo- 
ftrare  que’  fuppofli  aflfurdi  , che  vi  travidero  ; onde  con  virtuofe 
ricerche  prefigere  i cafi,  da  sì  dotto  Scrittore  efpolli  per  la  pub- 
blica utilità,  e pace. 

S-  . . . 

Il  Cava^-i^i  con  altri  non  pochi  Scrittori  apprefTo  , infino 
a’ tempi  dell’ ^itrjo , trattarono  de’metodi  per  dividere  gli  accre- 
feimenti  nafeofti  ne’  fiumi  pubblici  variabili  ; ma  quefti  co’  fe- 
guaci  loro  allontanandofi  dalla  purità  delle  dottrine  legali  , e 
legalidrauliche,  anzi  con  offefa  delle  leggi  dell’Ordine  di  confer- 
vazione  , e della  Giurifprudenza  fupponendo  correggere  la  Na- 
tura , e la  Ragion  Civile  diedero  in  capricciofe  , e ingiuriofe  ri- 
cerche. Dopo  deir  fcriflero  di  fiffatte  cofe  il  Fvitfthìo  , il 

Polatk.  , il  Gobio,  il  Lajero , ed  altri  ancora,  ma  niun  d’effoloro 
trattò  della  precettiva  divifione  legalidraulica  delle  alluvioni  , 
Mole  , ed  alvei  abbandonati  * per  cui  è manifefto  che  a’  foli 
Battolo  , ed  ,Aimo  molto  dee  la  Repubblica  delle  Lettere  . 

Egli  è,  dall’altra  parte,  fuor  di  quiflione,  che  fra  le  cofe 
di  gran  penetrazione  fcientifica  contenute  nella  Ragion  Civile, 
quelle  delle  corrufioni,  e inondamenti’  quelle  de’ depofiti  nafeo* 
ftamente  alluviati  ; e quelle  degli  appreffamenti  di  terreni,  m di- 
fica- 
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ficati  della  fpezie  medcfima  , a’predj  contigui  agli  andamenti  de’ 
fiumi  pubblici  variabili,  iun  Je  pia  fottili , le  piu  difficili,  e le 
più  aflrul'e  ; a cagion  che  effe  non  folamente  confiftono  nelle 
dottrine  legali  , che  coflano  delle  due  infeparabili  fcienzc  di 
Ragione,  e di  Natura;  ma  ben  anche  nelle  dottrine,  e pratiche 
rnatematiche , le  quali  combinate  infieme  colie  prime  , coordi- 
nano quella  parte  della  Scienza  architettonica  Legalidraulica  , 
che  abbraccia  generalmente  gli  acquifti  legali  , le,  divifioni  lega- 
li matematiche  , c le  affegnazioni  legalidrauliche  de’  depofiti  la- 
tenti, e appreffati  di  ogni  fpezie  . 

Quelle  difficili  combinazioni  han  prodotto  nell’  additato 
tempo,  C^.2,e  5 preced.)  che  la  Repubblica  delle  lettere  rimaneffe, 
in  un  certo  modo  , quafi  al  bujo  per  più  fecoli  delle  avvedute , 
e certe  riloluzioni  de’cafi  poflìbili  , che  naturalmente  addivengo- 
no fopra  de’ fondi  , e nelle  ripe  de’  fiumi  pubblici  variabili  ; 
tanto  intereffanti  la  felicità  pubblica  , e tanto  foggetti  alle  la- 
boriole  guerre  del  Foro  : a cagion  che  ben  fi  offerva  da’ trattati 
di  tanti  eccellenti  Scrittori  , che  fe  a’  famofi  Interpreti  delle 
Leggi  mancarono  molte  cognizioni  idrauliche;  del  pari  a’ Com- 
pilatori delle  cofe  idrauliche  mancaron  molte  cognizioni  legali 
nella  purità  delle  dottrine.  Quefta  ifconvenevolezza  in  ogni  tem- 
po  ha  dato  gran  luogo  a due  potentiffìmi  affurdi  ; cioè  a dire  , 
agli  accrefeimenti  di  voluminofi  proceffì  , fabbricati  avanti  de’ 
IVlaeftrati  con  indicibili  fpefe  ; e a un  lagrifrnevole  confumo  di 
Junghiffimo  tempo  inutile,  per  ottenerne  i Collitiganti  le  decifio- 
ni  ; il  quale,  per  ordinario  , non  piccolo  danno  arreca  alla  cofa 
quiffionata  , perchè  Tempre  dipendente  dalle  viciffitudini  della 
datura,  e non  dall’umano  volere. 

A queffo  dobbiamo  aggiugnere , che  dovendofi  per  determi- 
nazion  legale  appoggiar  lo  fiato  della  contela , e la  difamina  del 
calo  alle  vifioni , e rivifioni  di  uno,  o più  imperiti  miluratori, 
ignoranti  del  Dritto  , e della  Scienza:  le  Parti  intereffate  talvol- 
ta indebolite  dalla  gravezza  de’dolorofi  difpendj  , e tal’altra  fian- 
cate dall’ignoranza  de’Profeffori  ; al  vederfi  confumati  nelle  civi- 
li lofianze  , o pongonfi  a tacere  , o rimangono  irreparabilmente 
offeli  non  qià  dalle  fante  legoi , nè  dalla  dottrina  de’cufiodi  mi- 
nifiratori  del  Dritto , ma  da  una  fentenza  appoggiata  a poche 

m^a 
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mal  digerite  , e fconfigliate  frafi  , riferite  da  fiffatte  perfone  , 
in  cui  'per  lo  più  non  fi  fa  diflinguere  V ignoranza  dalla  sfron- 
tatezza ; ma  paffiamo  al  cafo  moftro  , perchè  fentiamo  le  voci 
del  coftume  , che  fgrida  contro  di  noi . 


CAP.  I. 

Delle  dottrine  legalidrauliche  che 
prefiggono  gli  acquifti  delle 
alluvioni . 

§.8.  definì  z. 

Dritto  di  Alluvione  è qudh  libertà , fondata  tra 
de’  dritti  di  Natura  , e delle  Genti  , di  poter  legitti- 
mamente acquifìare  gli  accrelcimenti  nalcoftamente 
alluviati  fui  letto  di  un  fiume  pubblico  variabile  . 

P R O P O S. 

Qualunque  depojìto  alluviato  di  fconof'ciute  particeU 
le  dì  terreni  , jatto  fui  fondo  de' Jìumi  pubblici  variabi- 
li'^ dalle  Leggi  comuni^  ìnjinochè  dura  la  cauja  efficien- 
te perpetua  ,~per  dritto  di  alluvione  fi  prefigge  a bene- 
ficio di  coloro  , che  pojfeggono  i predj  alle  ripe  con-’ 
tigni . 

Gli  feonofeiuti  depofiti  delle  alluvioni  , ec.  per  elfer  tra 
degli  effetti  naturali  ( Lib.  8 dz  , 89,  85  ) , così  prodotti 
dalle  immutabili  leggi  dell’  Ordine  di  confervazione  , fiabilifco- 
no  una  nuova  forma  di  feonofeiuto  terreno  a niuno  appartenen- 
te , che  per  dritto  di  Natura  ( L.  3.  adqvtr. 


240  Lìh.lX,  Jjìttu%Jonì 

rer.  dom.  ) al  primo  occupante  fi  acquifierebbe  : ma  perchè  le 
alluvioni  fi  fanno  contigue  alle  ripe  de’ fiumi  variabili  di  letto, 
le  quali  ( Lib.  8 §.  87  ) anche  per  legge  di  Natura  fono  co’ 
predj  a dfe  aderenti  Tempre  efpofii  a’  danni  degl’  incorrimenti 
del  filone,  che  fc  li  contrappone  ; perciò  le  alluvioni  per  dritto 
delle  Genti  necejjdrio  , ed  immutabile  ( Lib.  8 84  ) alle  ripe 

de’predj  contigui  fi  appartengono  . Quindi  riguardando  la  Ragion 
Civile  la  qualità  di  fiffatti  acquifti  ( L.  7.  ^/fdeo  quidem  pra- 
terea  D.  tit.  (teffo  ) , c contbinandoli  colle  caufe  naturali  di  po« 
fizione  per  gli  effetti  a effe  corrifpondenti , fucceffivamente  pro- 
ducibili ne’luoghi , infinochè  vi  dura  lacaufa  efficiente  perpetua* 
in  confeguenza  , ragionevolmente,  ne  prefiffero  col  dritto  di  al- 
luvione ( §.  I , e 8 preced.  ) l’aggregamento  a benefizio  di  co- 
loro  , che  poffeggono  i fondi  all’efpofte  ripe  contigui.  Che  E. 
da  D . 


IO.  D E F I N I Z. 

Dritto  di  Accejfions  è quella  libertà,  fondata  tra 
de’ dritti  di  Natura,  e delle  Genti,  di  poterfi  legitti- 
mamente ripenere  quel  pezzo  di  conofeiuto  terreno  , 
che  il  fiume  forzevolmente  diftaccò  da  un  predio  , e 
traportollo  ad  arriparli  ad  altro  . 

§.  li.  C O R O L L. 

Datalchè,  per  le  cofe  dimojìrate,  ( Lib. 8 po  , e §.  9 pre- 
ccd.  ) non  effendo  gli  accofiamenti  caufali  della  natura  delle  al- 
luvioni , ma  diftacchi  di  parte  integrale,  e della  fieffa  fpczie  di 
un  predio,  tolta  dalla  violenza  del  fiume,  e appreffata  ad  altro* 
in  confeguenza, /?er  dritto  delle  Genti  po/ìtivo,  tal  conofeiuto  terre- 
no, in  ogni  parte  accoffato  , fi  appartiene  a colui,  che  poffiede 
quel  territorio,  daddove  funne  la  riconofeiuta  parte  della  fpezie 
medefima  diftaccata . 

§.  12.  A V V E R T. 

Varie  modificazioni  accader  fogliono  in  quelli  accollamenti 
caufali , che  diflurbar  poffono  la  felicità  generale  * perciò  ( Lib. 

8 64  ) con  piu  riftrizioni  le  leggi  comuni  ne  han  precetta- 

to 
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tò  ne’ cafi  dlverfi  le  rifoluzioni  ; ficcome  in  avanti  diremo. 

§.13.  D E F I N I Z. 

Dritto  d' inondazione  è quella  libertà , fondata  fra 
de’  dritti  di  Natura , e delle  Genti  , di  poter  legitti- 
mamente rimaner  nel  pod’effo  di  que’predj  , che  i fiu- 
mi pubblici  nelle  eferefeenze , 0 traripando  , o dirom- 
pendo le  ripe  l’ inondano  in  qualunque  modo . 

§.14.  C O R O L L. 

Quindi  dalle  cofe  dimoflrate  è manifefto  , che  ( LIb.  8 §. 
^5  , 67  ) eflTendo  le  Inondazioni  que’  dilavamenti  temporanei, 
operati  dal  fiume  pubblico  nelle  maffimc  eferefeenze  , allorché 
per  le  varie  circofianze  fi  eftermina  , e dilata  per  ogni  dove  iul- 
le  adjacenti  campagne  ; dunque  le  Inondazioni  , generalmente  , 
perchè  ( Lib.  8 §.  <58 , dp  ) fono  effetti  naturali,  prodotti  dalle 
acque  momentaneamente  difparfe  , perciò  non  fono  della  natu- 
ra delle  xAlluvioni  ^ ( Lib.  8 §.85,  87  ) , nè  della  natura  del- 
le ^ccejjiom  ^ ( Lib.  8 §■  8p,  po,  pi  ) . E quindi  perchè  ter- 
minate le  Inondazioni , ( Lib.  8 §.  70  ) i terreni  rimangono 
neireffere  in  cui  erano*  perciò  giuda  il  difpodo  dalle  leggi  co- 
muni ( L.  7.  ,/fdeo  novus  verf.  a/ind  fané  D.  De  acquir.  re- 
rum  domin.  L.  i.  Si  [offa  D.  De  fluminib.  , e altrove  ) per 
dritto  d' Inondazione  (§.13  preced.  ) continuano  i predj,  inon- 
dati nel  domìnio  degli  fteflì  pofleditori,  che  prima  del  dilatamen- 
to del  fiume  ne  aveano  il  pofTeflb.  . •: 


‘ . i 
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§.15.  P R O P O S. 

Ogni  parte  del  letto  del  fiume  pubblico  variabile , 
accrefciuta  da  qualunque  depofito  nafcojh^  0 per  reietto 
delle  ammontate  materie^  0 per  i'efietto  Lompofìo  di  qaejic\  e 
delle  profondazìoni  , fatte  dal  filone  nella  parte  oppofita: 
fempre  che  nello  flato  naturale  fi  ofjervi  in  /ecco  confi- 
nata dall'  acqua  fluente  , e dalla  ripa  contigua  ; è per  le 
dottrine  le galidr auliche  una  conofciuta  alluvione. 

La  natura  delle  alluvioni  ( Lib.  8 85  ) confile  negli 

accrefcimenti  di  qualunque  quantità  di  fconolciute  materie  fdruc» 
ciolevoli , fatti  fopra  del  letto  naturale  , dal  concorrimento  na- 
fcofto  di  effe  , e alle  fponde  de’ fiumi  pubblici  variabili  unite  : 
e perchè  con  ogni  altezza  che  abbiano  tali  depofiri  nafcofii , fo- 
no oftacoli  refiftenti  ( Lib.  8 4 , 5 , ec.  ) alla  libertà  del 

naturai  confluvio  ; perciò  ( Lib.  8 16^  , e feg.  ) neceffaria- 

tnente  operano  un  proporzionale  allontanamento  del  fiume  da 
una  parte  all’altra  delle  ripe  . Quindi  dalla  fperienza , e dalle 
cofe  dimofirate  nel  preced.  Lib.  è cofiante  , che  ; o i depofiti 
alluviati  fon  di  fufficiente  mole , a rimanere  fcoperti  dalle  acque 
naturali,  manifefiandofi  terminati  dalle  acque  medefime,  e dalla 
ripa  contigua  ; e in  tali  circofianze  ( Lib.  8 §.  85  , 87  ) 
fon  cfli  alluvioni  penifolate  , già  terminate  : o non  effendo  di 
fufficienti  altezze  per  un  tal  effetto  ( Lib.  8 idy  ) , per 
cui  fuole  il  filone , non  potendo  fuperar  quel  baffo  oftacolo,  de« 
terminarfi  colla  maggior  profondità  nel  formato  andamento  cen- 
trale per  la  ripa  oppofta  * e in  tal  cafo  , per  1’  effetto  di  pro- 
fondazione del  letto,  1’ alluviato  depofito  rimafto  in  fecco,  ma- 
nifeltandofi , in  tempo  di  baflVzza  , terminato  dalle  acque,  e dal- 
la ripa  , per  difpofizion  di  Legge  f L.  7 <Adeo  D.  De  acqutr, 
ter.  dom.  ) è anche  una  terminata  alluvione*  ed  in  confeguenza, 
per  le  dottrine  legalidrauliche , tali  apparenti  pcnifolati  depofiti 
alluviati , che  offervanfi  negli  fiati  naturali  de’fiumi  pubblici  va- 
riabili, fono  conofeiute  alluvioni.  Che  £.  da  D. 
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§.  i^.  G O R O L L. 

E da  ciò  è manifefto,  che  fe  allootanandofi  le  acque  con^ 
fluenti  del  pubblico  fiume  variabile  , fotto  qualunque  caufa  , ri. 
manga  in  lecco  una  parte  del  letto  a una  delle  ripe  penifolata, 
la  quale  fia  patente  nel  folo  tempo  di  acque  naturalmente  bai', 
fe;  quella  ( Lib.  8 8^  ) è una  fifica  alluvione  già  incomin- 

ciata ; ed  in  confeguenza  può  dirfi  una  legale  alluvione  , che 
potrà  ( Lib.  8 84  , e 15  prcced.  ) terminarfi  col  mezzo 

de’ fuccefiTivi  agumcnti  nafeofti  in  tempi  di  piene. 

<^.17.  C O R O L L. 

QiùndI  necelTariamentc  ne  fegue  , che  fe  ( Lib.  p §.  p ) 
a*  foli  terreni  contigui  alle  ripe,  contermini  colle  formate  allu- 
vioni , tali  accrefeimenti  nafcofli  di  feonofeiute  particelle  , c 
molecole  fi  acquiftano;  in  confeguenza  a niun  altro  de’ convici- 
ni  in  qualunque  maniera  polli  , che  non  fia  ( Lib.  8 87  ) 

contiguo  alia  ripa  efpolla  alle  divifate  azioni  d’  incorrimento  , 
e rlfalita,  fpetta  ( Lib,  p §.  8 ) il  dritto  di  alluvione. 

18.  C O R O L L. 

Datalchè  fe  lungo. la  ripa  del  pubblico  fiume,  laddove  fi  è 
formata  l’ alluvione,  evvi  un  fol  pofleditore  del  predio  adiacen- 
te alla  pofizione  del  verfo;  a quelli  per  legge  comune , ( L.7  >^de0 
D.  De  acquir,  rer.  dom.  ) fpetta  il  dritto  di  alluvione* 
cd  in  confeguf'nza  l’acquillo  legìttimo  del  depofito  nafeofto  infi- 
do al  fiume,  in  dove  ? Lib.  8 267,  2^8  , e feguen.  ) la 

liiieazion  terminale,  olTia  il  verfo  dell’ andamento  , fi  prefigge 
in  ripa  del  fiume  medefimo. 

p 

§.  ip.  C O R O L L.  5 

E per  le  medefime  ragioni  fe  lunghelTo  la  ripa  del  fiume  pub- 
blico, laddove  fi  è tlabilita  l’alluvione  , fienvi  piu  polTeditori 
di  predj , tutti  contigui  alla  ripa  fteffa  contermine  coll’ accréfei- 
mento  inlcnfihilmente  alluviato , e tutti  , per  pofizione  natural- 
crìvu  e efpofii  a'Ie  incorrenze,  e alle  rifalite  ; a tutti  quelli  di- 
vii mente  , e non  in  comune,  per  legge  Cìv>le  , ( L.  zp.  Intef 
ens  D rìt.  ficlfo  ) fpetta  il  dritto  di  alluvione  ; ed  in  confe- 
guenza i’acquillo  legittimo  della  parte  corrifpondente  di  alluvio- 

H h 2 ne 
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ne  infino  a!  fiume  , in  dove  ( preced.  ) la  lineazion  dell’  an- 
damento terminale  dell’accrefciuto  depofito  fi  prefigge  in  ripa  del 
fiume  niedefifflo  * ficccme  nel  leguente  Cap.  vedremo. 

20.  P R O P O S. 

Se  dopo  formata  mi  alluvione  lunghejfo  la  ripa  dì  un 
Jìume  pubblico  variabile  ^ e dopo  ejferne  feguito  l'acqui- 
Jìo  legittimo  a benefizio  di  coloro  che  p^eggono  predj 
alla  ripa  medefima  contigui  , altra  miova  alluvione  Jl 
unijfe  a una  parte  della  prima  ; quefla  feconda  alluvio- 
ne fi  appartiene  a que'  foli  compojfeditori  della  prima  , 
le  cui  parti  ^ co' pred'p  confolidate  , fon  contigue  al  nuo- 
vo depofto  latente  c 

Pu  già  dimoftrato  ( Lib.  p §.  p ) , che  per  dritto  di  allu- 
vione i depofiti  latenti  fi  appartengono  a’  poflfcditori  de’  predj 
alla  ripa  contigui  ; e perchè,  g:i*/ìa  la  preme  [fa  ^ della  prima  al- 
luvione ne  feguì  , a norma  delle  leggi  civili  ( L.  y.  .^deo  §. 
prat.  D.  De  aquir.  ver.  dom..  ) , colla  divifìone  , e aflegnazionc 
■a’predj  contigui,  un  fifico  agumento  a’medefimi  ( L.  4-  lì't  pro- 
prietati  D.  De  jure  dotium  ) ^ perciò  con  quefl’atto  fu  legalmen.- 
te  confolidata  l’alluvione  co’ fondi  contigui  : ed  in  confeguenza 
'del  nuovo  liato,.  fu  reftituita  col  verfo  dell’ alluvione  , delinea- 
to dall’acqua  difcorrente  , una  nuova  ripa  al  fiume  pubblico  , 
per  cui  i confondati  fondi  , per  dritto  di  Natura  ( Lib.  8 §. 
Ó2 87  ) rimafero  fucceflivamente  efpoRi  , co’  fronti  , che 
fon  le  nuove  ripe  , agl’  incorrimenti  , e alle  rifalite  del  me- 
defimo  fiume  : e quindi  , per  dritto  delle  Genti  , il  fecondo 
depofito  latente  olfia  la  nuova  alluvione  aggiunta  a una  parte 
della  prima,  formando  in  quella  medefima  parte  un  ( §.  pre- 
ced., )' nuovo  Rato  a’predj  contigui  alla  reRituita  ripa  del  fiume; 
( Lib. 8 16,  e 17  ) a’ foli  compofleditori  de’ confolidati  pre- 

dj contigui  al  fecondo  accrefcimento , giu/ìa  le  leggi  comuni  ^ fi 
appartiene  . Ed  ecco  al  chiaro  , come  per  dritto  di  alluvione 
a’medefimi  fpetta  il  legittimo  acquiRo  del  nuovo  aggiunto  de- 
pofito  nafcoRo  . Che  £.  da  D. 
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21.  P R O P O S.  Tav.6.  Fìg.x^ó. 

La  via  pubblica  AA  frammcjja  tra  due  predi  B , 
^ C,  oltre  a un  de^  quali  ^ per  efemplo  C , difcorra  il 
jiume  pubblico  DE  , e al  di  là  flavi  altro  predio  F . 
Se  il  fumé  incorrendo  dalla  ripa  GH  inverfo  della  via 
pubblica  A A con  tratti  infenfbili  ^ tolto  naturalmente 
avejfe  il  predio  C ^ e la  pubblica  via  AA  , Jìabilendo 
né  luoghi  del  predio  , c della  via  pubblica  V alluvione 
LlMQ,  ; ed  indi  dipariiiofi  ultimamente  con  tratti  in- 
Jenfibili  dall'andamento  GÈH  , refituito  f f offe  anche 
naturalmente  nel  fuo  antico  alveo  DK  , per  cui  ne'  luo- 
ghi medefimi  del  predio  C , e della  via  pubblica  A A 
vi  abbia  f abilita  a forza  a forza  V alluvione  GBH’ 
MQL  ; quefta  non  oftante  la  prima  pofzione  della  di- 
frutta  via  pubblica^  per  dritto  delle  Genti  necefTario  , 
f appartiene  alla  ripa  RS^e  per  legge  comune  fi  acqui- 
fa  al  pojfieditor  del  predio  B contiguo  alla,  nuova  ri- 
pa RS . 

Già  dimoflratr.mo  ( Llb,  8 §.  102  , 105  , 104-  , 109^^  ,, 
112,  i<53  , 1(54,  ),  che,  pey  dritto  di  Natura  ^ incorrendo  il 

fiume  con  tratti  infenfibili  dalla  ripa  LM  inverfo  LIM  ^ il  filo- 
ne ( Lib.  8 idy,  e feguen.  ) NDEP  a poco  a poco  , e 
infenfibilmente  inclinandofi  colle  diverfe  direzioni  da’  formati 
depofiti  nafeofii  Q,  C , I , per  1’  effetto  delle  naturali  concaufe 
refiftenti  da  R in  S ( Lib.  8 §.  1(55  , i(55  , e feguenti  ),  fi 
pofe  per  1’  andamento  centrale  NOP  , confluviaate  col  fiume 
nel  nuovo  alveo  GD  , B1 , HE*  per  cui,  giujìa  la  fuppofìtpone  , 
col  diftruggere  il  predio  C , e la  via  pubblica  AA  , vi  ha 
formato  a feorza  a feorza  Talluvione  DIE,  Jungheffo  la  ripa  DE 
del  predio  C , ec.  : e perchè  , per  dritto  delle  Genti  neceffarto  , 
( g.  preced.  ) a’  predj  contigui  alla  ripa  DE  fi  appartiene  ; 
perciò  , giufta  le  leggi  comuni  , ( L.^  Adeo  7.  §.  praterea  e §. 
t^oviis  autem  y verf,  fi  cujus  , e L.  38.  Martius  D,  De  (fcquìr.  re. 
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min  domtt.  ) fi  acquifla  a benefizio  di  quello  , che  pofliede  il 
fondo  F alla  ripa  DE  contiguo.  Che  E . da  D . in  primo. 

In  oltre  eflTcndofi  indi  dipartito  il  fiume  medefimo  della 
pofizione  NOP  anche  con  tratti  infenfibili  dalla  ripa  GBH, 
inverfo  l’antico  letto  NDEP  , in  dove  , ,niulìa  la  [uppoff^tone  , 
pollo  nuovamente  difcorrente  , abbia  rimafio  nel  luogo  de’ di- 
ilrutti  via  pubblica  AA,  e fondo  C l’effetto  alluviato  di  crolla 
a crolla'  cioè  a dire  , l’alluvione,  c l’alveo  abbandonato  GR- 
SHMQ_L  ; in  tal  cafo,  gi»(ìa  le  cofs  dlmojìrate  , ficcomc  per  le 
leggi  natnrait  dell'  Ordine  è feguito  quello  nuovo  depofito  latente 
contiguo  alla  ripa  RS  » cosi  anche  per  dritto  delle  Genti  neceffd» 
rio  ed  immutabile  alla  ripa  R S , e predio  contiguo  B fi  appar- 
tiene* per  cui  gialla  il  difpollo  nelle  additate  leggi  Civili,  per 
dritto  di  alluvione^  giudicafi  a beneficio  di  colui,  che  polfiede  il 
predio  B . In  conleguenza  non  ollante  1’  antica  poiizione  della 
dillrutta  via , o qualunque  memoria  di  efla  : sì  perchè  fu  pubbli- 
ca , o di  luogo  pubblico  a niuno  appartenente  : c sì  anche  per- 
chè i fiumi  pel'  dritto  delle  Genti  rendon  pubblico  ciocché  fu 
privato , e privato  ciocché  fu  pubblico  ( L.  qo  fiumma  e L. 
Martìus  q8  verf.  iU  autem  D.  tit.  med.  ) j fempre  è certo  il 
dritto  di  acquillarfi,  ficcome  fi  acquilla,  l’intera  alluvione  ed  al- 
veo abbandonato  GRSHMQLG  a benefizio  di  quello,  o quelli, 
che  pofleggono  predj  contigui  alla  ripa  R S . Che  E . da  D . 
in  fecondo, 

§.  22.  C O R O L L. 

Quindi  è , che  trarlpando  un  qualche  pubblico  fiume  , o 
che  corroda  , o non  corroda  la  ripa  , fe  inonderà  la  campagna 
contigua,  coprendone  il  fondo  E,  e la  via  pubblica  AA  : per- 
chè r Inondazione , per  dritto  di  Natura  , è un  operato  diverfo 
dall’  x/flluvione  ( Lib.  8 §.  65 , dy  ) , col  mezzo  della  quale 
non  è mutato  Io  flato  naturale  del  terreno  privato  , e della  vìa 
pubblica  , nè  le  fuperficie  legali  di  effi  ' perciò , per  dritto  /ielle 
Genti,  rimefTofi  il  fiume  dalla  inondazione  nel  fuo  alveo,  ritor- 
nano ancora  il  predio,  e la  via  nel  primo  flato  ' ed  in  confe- 
guenza  del  difpoflo  dalle  leggi  civili  ( L.  7.  %^deo  verfi 
Jane  D.  De  aqitir.  ver.  domin.  ) il  privato  predio  , e la  pubbli' i 
via,  per  dritto  (/'Inondazione  ( Lib.  p , M)’  rfm'ingC'no  a 

benefizio  di  coloro  , a’  quali  fi  appartenevano  avanti  T iuorda- 
zione, 
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C O R O L L. 

E da  ciò  è manitefto  , che  fe  il  fiume  pubblico  in  una 
medefima  flagione  , cioè  in  un  continuato  Inverno  , dirompe  in 
una  ripa  , formando  nuovo  momentaneo  alveo  , e allagamento 
ne’ predj  contigui  , e nelle  vie  vicine  : ed  indi  nella  fiagionc 
fteffa  continuandoli  l’ azion  naturale,  ritorna  nello  flato  di  pri- 
ma difcorrente  nel  primo  alveo,  lafciando  ( Lib.  8 d8  , 6g) 
bomfica’zjone ^ o ingomberamento  fui  luogo  * per  le  cofe  dimoflrate 
( Cor.  preced.  ) quarta  continuata  azione  in  una  loia  llagione  , 
‘ ancorché  manifefli  un  qualche  depofito  alluviato  di  qualunque 
natura  ( Lib.  8 70  j , è effetto  della  Inondazione  ; ed  in 

confeguenza  del  difpoflo  dalle  leggi  Civili  ( L.  30  Ergo  pri- 
wo  autem  D.  De  aquir.  ver.  dom.  ) ritornano  , per  dritto  di’  Inortm 
dazione , ( Lib.  8 14  } i predj  , e le  vie  ne*  loro  proprj 

dritti. 

§,24.  A V V E R T. 

Nella  Ragion  Civile  ( Leg.  i<5  /«  agris  D.  De  aquir.  ver, 
dom.  e nella  L.  i.  *^tt  prator  D.  De  flum.  ) rileggiamo  , che 
il  dimollrato  dritto  di  Alluvione  , per  cofiituzione  dell’  Impera- 
dor  Pio.  non  fu  conceduto  a’ campi  limitati  . Quali  folfero  tali 
podeii  limitati  preffo  degli  antichi  Romani  , dall’  additata  L, 
16.  In  agns  generalmente  l’avvifiamo^  mentre,  al  dir  del  F/o- 
ventino  y il  dotto  Treba^io  rifpofe  , effer  que’ Ioli  terreni  conqui- 
dati a’  nimici  da’  foldati  romani  , e a quelli  affegnati  a mifura 
del  merito  , che  contratto  aveano  nelle  dure  fatiche  delle  peri- 
colofìlfime  guerre  . A tali  affegnazioni  compenfative  non  appar- 
teneva il  dritto  di  alluvione;  a cagion  che  doveafi  precifamente 
fapere  da’  pubblici  rigiftri  , che  cofa  di  proporzionato  premio  , 
ed  a chi  conofeiutamente  data  ei  folfe  , affiti  di  confervare  nel- 
la memoria  de’  polleri  , quanto  veniva  in  proprietà  del  Popolo 
romano , ciocché  fi  diftribuiva  , e ciocché  rimanea  appreffo  del 
Pubblico  , ne’cafi  delle  affegrazioni  nelle  varie  circoflanze.  Tut- 
ti gli  altri  poi  anche  tolti  a*  vinti  nimici  , ma  non  affegnati 
alla  fcala  del  merito  de’ foldati  veterani:  perchè  erano  cumulati 
tra  di  que’ di  proprietà  del  Popolo  romano;  non  furono  limita- 
ti , ed  avevano  , per  dritto  delle  Genti  , il  dritto  di  alluvione  , 
che  fopra  fpiegamroo. 
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Da  Feflo  abbiamo,  i campi  limitati  effer  que’ poderi  mifu- 
rati , e da’  proprj  limiti  circofcritti  , che  fra  le  centurie  furon 
clivifi  ; e 1’  Otomanno  ci  dice  effer  que’  campi  conquidati  a’ 
nimici  , i quali  fi  affegnavano  o ad  una  Colonia  interamente  , 
o a’  Cittadini  particolarmente  , o divifamente  per  quantità  affe- 
gnate  a’  Soldati  carichi  di  merito  , e confumati  nelle  dure  fati- 
che della  guerra  . Quede  definizioni  par  che  quafi  fi  feoftino 
dal  fenfo  della  Legge;  ma  palTumo  avanti. 

Giulio  Frontino  ci  fa  fapcre,  efler  di  tre  legali  indole  i fon- 
di campefiri  . Che  il  fondo  fia  di  conquida  , e che  fia  di- 
vifo  , e aflegnato  a’  proporzion  del  merito  a'  foldati  • e que- 
lla ci  determina  1’  idea  de’  campi  limitati  , a’ quali  non  ap- 
parteneva il  dritto  di  alluvione  ; quedi  campi  per  1'  effet- 
to  de’  nodri  codumi  diverfi  , e delle  varie  Polizie  degli  Sta- 
li in  oggi  fono  in  difufo  , elfendofene  annientato  l’effetto  , e 
con  efib,  quafi  , la  lor  memoria  . 2®  Che  il  fondo  comprefo  fra 
le  Tue  certe  dimenfioni , mifure  fuperficiali , e confini  , rimanga 
per  pofizione  efpodo  alle  azioni  de’  difeorrimenti  de’ fiumi  pub- 
blici; e queda  legai  qualità  ci  determina  l’idea  de’ predj  confi-, 
nati  fra  gli  altri  fimili  , che  fono  in  commerzio,  a’  quali  , ptr 
liritto  delle  Genti , poda  la  -contiguità  di  efli  alle  ripe  de’  fiumi, 
lianno  per  pofizione  il  dritto  di  acquillare  i depofiti  alluviati , 
3»  Che  il  fondo  non  contenga  niuna  mifura  , ma  fia  confina- 
to tutto  , o parte  dal  fiume  pubblico  ; e queda  ci  determina 
l’idea  de’ campi  arcifinj  ; cioè  a dire,  que’fondi  campedri  confi- 
nati dalle  acque  difeorrenti,  a’quali  per  le  cofe  dimodrate  anche 
legittimamente  fi  appartiene  il  dritto  di  alluvione.  E di  tali  fpezie 
fon  tutt’  i rimanenti  terreni  fulla  nodra  Terra  , che  fogliono 
codituire  i ridretti  delle  Città , delle  Provincie , de’  Regni , ec. 


Di  ’Avchitettuva  làrmìka  . 


§.25.  P R O P O S. 

Qualunque  parte  di  un  predio  , che  dalla  violenza 
del  fiume  farà  tolta  , e traportata  colla  fua  legai  fuper- 
Jicìe  ad  appreffarfi  , 0 arriparji  con  altro  predio  ; per 
dritto  di  Accdììone  continua  a ejjer  del  dominio  di  co- 
lui , che  poffiede  quel' predio^  daddove  la  conofeiuta  par- 
te integrale  0 della  fpszie  medefima  funne  violentemente 
Jìaccata . 

Altrove  dimoftrammo  ( Llb.  8 §.  79 , 80  ) , che  i pre- 
mefifi  effetti  fono  operati , pev  dritto  di  Natura  , dal  filone  del 
fiume  pubblico  nel  malfimo  rigore,  incorrente  nel  luogo  efpofto 
alle  rovine  , per  cui  dando  di  cozzo  in  un  podere  , violente- 
mente ( Lib.  8 91  ) ne  diftacca  una  parte  integrale;  cioè  a 

dire,  della  fpezie  medefima , egualmente  figurata  nell’  apparente 
Tua  fuperficie  legale  , che  traportandola  col  confluvio  ( Llb.  8 
94  ) fi  appreffa  , o arripa  ad  altro  predio  adjacente  al  fiume 
medefimo . In  oltre  dimoftrammo  ( Lib.  8 89  , 90  ) , non 

effere  gli  accofiamenti  caufali  della  natura  delle  Alluvioni  , e 
delle  Inondazioni  , ma  effetti  naturali  operati  violentemente  dal 
fiume  in  un  luogo,  e naturalmente  appreffati , o arripati  ad  al- 
tro , i quali  effendo  della  fpezie  medefima  del  predio  , dad- 
dove l’integrai  parte  conofeiuta  funne  fiaccata;  per  dritto  di  Na- 
tura ( Lib.  9 1 1 ) a’  poffeditori  di  quefio  fi  appartiene  : e 

perchè  quefia  appartenenza  per  le  divelle  incorrenze  prodotte 
dalle  circofianze  luogali , dalle  condizioni  delle  materie  degli  al- 
vei, e de’ terreni  adjacenti  ( Lib.  8 §.  94  , e 95  ) difiurbano 
la  felicità  univerfale  , nel  nuovo  fiato  che  tali  accofiamenti  ad 
altri  pred)  fi  fiabilifcono  ; perciò  a confervar'  la  pubblica  pace 
con  approflìmata  eguaglianza,  giufia  ildifpofto  dalle  leggi  Civili 
( L.  xAdeo  7 verf.  quod  fi  D.  De  acqutr.  rer,  domìn,  ) , efli  ri- 
mangano per  dritto  di  ^ccejjìone  , ( Lib.  8 io  ) nel  domi- 
nio di  colui  , che  poffiede  quel  predio,  daddove  funne  la  parte 
integrale  o della  medefima  fpezie  violentemente  dal  fiume  fiac- 
cata . Che  E . da  D. 


§,2^. 


TmML 


lì 
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§.2^.  C O R O L L. 

Dunque  fe  un  fiume  pubblico  variabile  , nello  flato  di' 
maffima  elcrefcenza  o di  mafTimo  rigore  dirompe  in  ón  podere, 
e violenfemente  ne  toglie  una  parte  integrale  , che  fenza  per- 
dita di  Tua  Ipezie  , e della  legai  fupcrficie  farà  traportato  col 
confluvio,  infino  a deporlo  fopra  di  una  già  (labilità  alluvione, 
in  tal  cafo  ; perchè  il  fiume  in  piena  nell’ atto  di  menar  nel 
confluvio  il  diflaccato  pezzo  integrale,  all’Incontro  dell’ oflacolo 
alluviafo  vi  rimale  , naturalmente  , fulla  fuperficie  apprefifato  ; 
in  cnnfeguenza  dell’argomento  legale  ( L.  3 Pojfìden  L-ibeo 
& Nerva  D.  De  acquir.  vel  amitt.  poffefs.)  ^ l’alluvione  fomm°fla, 
alla,  parte  integrale  del  predio  appreffata  , per  dritto  delle  Genti 
( Lib.  8 §.  li  ),  ceffa  di  eflere  nello  fiato  vifibile  in  cui  era 
coflituitaj  e per  l’effetto  deU’appreflamento  , per  %A;cejJione  ^ giu- 
da il  difp  rflo  dalle  leggi  Comuni , ( §.  2,5  preced.  ) il  terreno 
tolto  dalla*  violenza  del  fiume  pubblico  ( Lib.  8 90  ) nella 

fua  fpezie  , e colia  figurata  fuperficie  legale  apprefifato  fulla  fu- 
perficie della  premeffa  alluvione  , fi  appartiene  per  dritto  di 
cejjione  ( io  preced.  ) a colui,  che  poflìede  il  territorio  dad- 
<ìove  il  pezzo  della  fpezie  medefima  funne  naturalmente  fiaccato.. 

§.27.  C O R O L L. 

Quindi  è chiaro,  per  le  cofe  dimofirate  , che  fe  tali  effetti 
( Lib.  8 pi  ) operati  dalla  libera  Natura  , non  meno  fi  fan- 
no fopra  di  qualunque  depofito  alluviato  , che  fopra  di  qualun- 
que terreno  di  baffa  fuperficie  al  difeorrimento  del  fiume  pubbli- 
co variabile  contiguo  , e adjacente  • per  dritto  di  ^cceffione 
( Coroll.  preced.  ) continuano  le  parti  appreffate  , a poffederfi 
da  coloro  , che  poffedono  que’predj  daddove  furon  le  parti  inte- 
grali o della  fpezie  medefima  , e colla  fimile  legai  fuperficie 
violentemente  dal  fiume  diftaccate.. 


28.  G O R O L'L. 

Datalchè  fe  col  tratto  de’tempi  al  folo  pezzo  di  predio  ap- 
preffato  per  ^ccelfione  , il  fiume  pubblico  vi  arripa  una  qualche 
alluvione;  quella  , a feconda,  dell’  ordinato  dalle  leggi  conauni 
( Lib.  p p,  17,  18  ),  per  dritto  di  %/fllttvione,  fi  appartiene 

a) 
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al  pofledltor  del  diftinto  pezzo  ( Cor.  preced.  ) ivi  ^abilito  pec 
Accesone  . 

zg.  C O R O L L. 

E per  le  fiefle  ragioni  : fe  l’alluvione  fi  arripafie  non  meno 
lungheflb  al  divifato  pezzo  di  predio,  ivi  ftabilito  per  Acceflìo- 
ne  , che  ad  altri  adjacenti  , le  ripe  efpofte  de’  quali  fien  conti- 
gue al  difcorrimento  del  pubblico  fiume;  in  conl'eguenza  ( Lib. 
9 19  ) > dritto  di  Alluvione  ^ 2,  tutti  ; cioè  a dire,  a quel- 

lo , e a quelli  , a norma  delie  Leggi  Civili  , leparatamente  (ì 
appartiene  l’ acquiflo  della  ftabilita  alluvione^. 

§.30.  P R O P O S. 

Se  in  un  pezzo  di  predio  fvelto  da  un  podere  , à 
traportato  colla  fua  legai  fuperjicie  di  poco  profondità 
ad  apprejfarfi , 0 arriparji'  ad  altro^  vi  fojfero  arbori  in 
qualunque  verfo  , i quali  dopo  lungo  tempo  allignajfero 
nel  predio  /oggetto^  0 contiguo  alVaccoJìato  ^ 0 arripato'^ 
dal  tempo  della  rivegetazione  gli  arbori  fi  appartengono 
al  pojfieditor  del  terreno  /oggetto , e non  già  a quello  dal 
cui  podere  T integrai  parte  ne  fu  dalla  violenza  del  jiu» 
me  fiaccata', 

Ponghiamo  qualunque  pezzo  di  territorio  coperto  di  arbori 
che  nella  fua  fpezie , e colla  luperficie  legale  dalla  violenza  del 
pubblico  fiume  fia  flato  dillaccato  , e traportato  ad  appreflarfi  , 
lopra  , o di  lato  ad  altro  predio;  egli  è collante  , per  legge  di 
^Natura  , ( Lib.  8 §.  pi  ) che  nell’atto  fuccelTivo  delle  incor- 
renze  diverfe  , infino  all’  apprelTamento  refiftentc  , quel  dato 
terreno  dì  piccola  profondità,  traportato  tra  delle  continue  fcof- 
fe  , non  è naturalmente  fufficiente  alla  vegetazione  degli  arbori 
appreffati , onde  , per  dottrina  di  ^Agricoltura  , neceflaria mente  le 
fmolTe  intralciate  radici , dillurbate  nella  coefione , e quali  prive 
dell’opportuno  efercizio  vegetativo,  fan  sì,  che  gli  arbori  della 
legai  fuperficie  s’illanguidilchino , e fcolorino,  infinochò  da  nuo- 
vo atto  riprendano  il  necelTario  vigore  : e perchè  quell’  azione 
{ Lib.8  § ■P4  ) di  lentamente  rinverzirc  addivenir  fuole , allorché 

I i a ri- 
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limane  il  diftinto  pezio  di  predio  appreflato  , per  A:ce/fio*ie  , 
per  un  qualche  tempo  ad  altro  confiilente  terreno,  in  dove  ben 
anche  naturalmente  gli  arbori  dilungando  le  radici  , e diflenden* 
do  le  intralciate  barbe,  ne  traggono  gli  opportuni  fali  di  vege- 
tazione , onde  rinverzifcono  , fi  allignano  , e crefcono  ; perciò 
cfTì,  per  dritto  delle  Genti  , ( Lib.  8 §,  ^^4  ) dipendono  da  uri 
nuovo  atto  , ben  diverfo  dall’  Acceffione  del  pezzo  di  terreno 
nella  lua  fpezie , che  fi  efegue  nella  foftanza  vegetativa  del  pri- 
mo terreno  a cui  rimafe  appreflato  ; ed  in  confeguenza  per  ef- 
fer  quello  un  nuovo  effetto,  dipendente  da  nuova  caufa  , giuda 
ildifpodo  dalle  leggìi  comuni,  ( L.  Adeo  7 §.  praterea  veiT.  plane^ 
e § n.im  ■)  9 Qj*‘^  ratìone  D.  De  acqutr.  ver.  dom.  , L.  10 

Idem  Pomponius  de  arb.  D.  De  rei  vtnd.  , ed  In/lit,  Imp.  Lib. 
2 Tit.  I De  rer.  divif  ) dal  tempo  della  rivegetazione  o appi, 
gliamento  in  avanti  , gli  arbori  fi  appartengono  al  pofleditor 
del  terreno  foggetto  all’ apprefifamento  , o arripamento  , e non 
già  a quello  dal  cui  podere  1’  integrai  parte  colla  fuperficie  le- 
sale ne  fu  dalla  violenza  del  fiume  pubblico  {laccata . Che  E . 
da  D. 

§.  qr.  G O R O L L. 

Dunque  dalle  fleffe  ragioni  abbiamo  , che  dal  tempo  dell* 
apprefifamento,  o arripamento  infino  a quello  della  rivegetazione 
( Propof.  preced.  ) gli  arbori  traportati  col  pezzo  del  terreno 
aderente  per  Accefifione  , fi  appartengono  per  lo  fleffo  dritto, 
giufla  il  difpoflo  dalle  Leggi,  ( L.  7 Adeo  nam  fi  verf.  ex 
diverfo  D.  De  acqutr.  ver.  dom.)  al  pofifeditor  della  parte  apprefifa- 
ta  , o arripata  «. 


C O R O L L. 

Quindi,  {landò  le  cofe  ficcome  dicemmo  ( 30,  gr  pre- 

ced.), ne  fegue , che  nello  fiefifo  pezzo  integrale  di  terreno  con 
arbori,  fiaccato  dalla  violenza  del  fiume,  e apprefifato  ad  altro, 
vi  fi  debbono  necefifariamente  riconofcere  due  legittimi  pofifedi- 
tori  ; uno  per  lo  dritto  di  .Accejftone  del  terreno  colla  fua  legai 
fuperficie  appreflato  , o arripato  ‘ e l’altro  per  la  Rivegeta^jone 
degli  arbori  rinvcrziti  colla  fofianza  vegetativa  del  primo  fondo 
foggetto . 
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. §.35.  C O R O L L, 

E perchè  ( Lib.  8 §.  <$4  ) tale  individua  circol^anza  , di 
odiofa  unione  , ne’  tratti  fucceffivi  difturha  la  pace  generale  , 
contr’  al  dritto  delle  Genti  necejfario  ^ e immutabile  ^ perciò  dalle 
leggi  Civili,  e dalle  piucchè  favie  rifpolie  de’ Giureconfulti  ab- 
biamo , ( L.  /«  rem  aBio  ttsm  quce  verf.  tdeoq.  D.  De  rei 
vmdicat.  , L.  Sancimus  C.  De  ftcrofanB.  Ecclef.  , e in  altri  moltif- 
fimi  luoghi  ) che  in  tali  e fimili  cafi,  a un  di  ellì  fpetta  l’azio- 
ne alla  cola  o nella  cofa  , come  fopra  cofHtuita  ; e all’  altro 
l’azione  al  fatto  o nel  fatto  ; ed  in  confeguenza  : dando  in 
luogo  degli  arbori  il  prezzo  di  edì , computato  ( §.  30  preced.) 
dal  tempo  dell’  appreflamento  al  tempo  della  rivegetazione  * il 
proprietario  di  efli  con  riceverne  il  fatto,  allontanafi  dal  luogo, 
e redituifce  federe  alla  pace,  univerfale.  Si  potrebbe  dir  lo  ftefr- 
fo  al  contrario, 

34.  C OsR  O L L. 

Dalle' dede  ragioni,  e dimodrazioni  rileviamo,  che  non  ef- 
fendo  determinato  nelle  leggi  Civili,  quel  lungo  tempo  acconcia- 
mente opportuno  dal  momento  dell’ appredazione  ,.  o arripazione 
al  momento  delia  rivegetazione,  qued’ intervallo  : perchè  dipen- 
de dalla  qualità  del  terreno,  dalla  forza  di'  nutrizione  , e dalla 
condizione  degli  arbori,,  che,  giujìa  le  dottrine  di  Filofofia^  e te 
pratiche  di  ^/Agricoltura  , fono  , ed  effer  poduno  più.  , e meno  * 
perciò  la  determinazion  di  quedo  fpazio  lungo  di  tempo  dipen- 
der dee  dal  Maedrato  , dopo  aver  configliato  le  dottrine  , e il 
giudizio  de’  Periti  di  agricoltura  . 

§.  35.  A V V E R T. 

Conviene  avvertire  gli  Studiofi  amatori  delle  nodre  cofe  , 
che  gli  arbori  non  fono  di  una  deffa  fpezie,  nè  di  una  medefima 
età  ne’  varj  incontri  de’  ragionati  cali  ; e i terreni  adjacenti 
a’fiurai  pubblici  variabili,  ficcome  dimodrammo  ne’Lib.  preced., 
non  hanno  le  ftede  condizioni , e le  qualità  medefime  , per  cui 
quel  tempo  lungo,  che  generalmente  fi  ordina  nella  Legge,  non 
ci  dee  prefiggere  fpazio  fido  generale  in  ogni  circodanza  : a 
cagion  che,  giufla  le  dottrine^  e la  fperienga  ^ altro  è,  fe  gli  ar- 
bori fien  Saltò  , Pioppi^  e fimili  aquatici,  che  in  breve  tempo 
. J e qua- 
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e quafi  nel  giro  di  una  prima  (Cagione  fi  rifanno  nel  luogo;  al- 
tro è,  fe  fien  Querce^  Roveri^  Ulive,  e fimili,  che  ordinariamen- 
te ben  piccole  appena  dopo  tre  prime  flagioni  fi  rinverzilcono  . 
In  oltre,  altro  è il  terreno  cretofo,  argillofo , e fimili;  ed  altro 
il  ghiajofo , pietrofo , e fimili;  i primi  più  adatti  alla  vegetazio- 
ne; e i fecondi  più  adatti  alla  diftruzione  ; ma  gli  uni  , e gli 
altri  d’  indole  produttiva  a proporzion  delle  circoftanze  ^ datal- 
chè  a tutte  quelle  particolarità  attender  dobbiamo , allorché  vo- 
gliafi  prefiggere  lo  fpazio  della  rivegetazione  talmente,  che  non 
• leda  il  giullo  coll’ordinato  lungo  tempo. 

' ‘ 3(5.  S C O L I O. 

Non  gìuflamente  opinarono  que  Dotti,  che  tale  ordinato  lungo 
tempo  dovejfefì  definire  dalla  lunga  prefcrtTpone  di  anni  io  tra 
de^  prefenti , e di  anni  20  tra  degli  affenti  ; dappoiché  quefìa  pre- 
fcrigione  in  nulla  ha  rapporto  collo  fpirito  , e colle  parole  delle  Leg» 
gl  , che  additano  un  tempo  opportuno  alla  rivegeta^jone  degli  arbo» 
ri  in  fonde  alieno , e non  già  ^ prefìriverne  /’  anione  fra  le  tante  fi- 
tofofiche-  ben  intefe  ‘circo/ìange  , affolutamente  indeterminabili  fenga 
gli  fperimenti  . V openione  però  di '.lunga  preferigione.  deefì  , per 
dritto  delle  Genti  pofitivo  , foltanto  adattare  in  que  caft  , in  cui 
il  poffeditor  degli  arbori  eftflenti  nel  difiaccato  peg^P  di  terreno , non 
curaffe  toglierli  dopo  l'apprejfamento,  o arrìpamento  j o pur  fe  il  pof- 
Jeditor  del  fondo  foggetto  'non  curaffe  riaverli  nel  fatta  dopo  della 
rivegetagione , ; ^ 

. j 
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C A P.  II. 

Della  divifione  legale  matematica,, 
e del  partaggio,  e aflègnazio- 
ne  legalidraulica  delle  Al- 
luvioni «. 

37.  D E F I N I z. 

Predj  0 Fondi  cajnpeflri  contigui  al  difcorriniento 
naturale  del  fiume  pubblico  diconfi  tutti  quelli  , che 
hanno  una  parte  del  perimetro  nelle  ripe  de’  fiumi 
pubblici  variabili  ; per  cui  fono  efli  eipofti  al  modo  , 
ed  agli  effetti  naturali  delle  incorrenze  , e delle  rifa»- 
lite  del  tortuofo,  filone  . 

38. ’  D E F I N I Z. 

Bivijìone  delle  Alluvioni  , e di  ogni  altro  depof:to-> 
diluviato , è queir  atto  legale  matematico  , col  quale 
fi  prefigge  un  corrifpondente  legalidraulico  partaggio 
de’  depoliti  latenti  a’ fondi  o predj  alle  ripe  contigui  ,, 
che  fono  efpofti  agli  effetti  de’  fiumi  pubblici  va--- 
riabili . 

§.  3<7..  C O R O L L. 

Dunque  per  le  cofe  ragionate  ( Lib.  p §.  17,  e feguen.  ), 
a quelli  poderi  divifamente  compete  l’ acquiflo  prediale  delle  al- 
luvioni ( §.  37,  e 38  preced..)  col  partaggio  legalidraulico,  e 
noni  agli  altri  j o che  trovanfi  dalle . ripe  lontani  ; o che  per.  la 

I po«- 
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pofizione  nel  luogo  non  fono  efpofti  agli  effetti  de’  fiumi  pub' 
blici  variabili . 


§.40.  D E F I N I Z. 

Termini  della  latitudine  de'  predj  0 fondi  contigui 
fon  que’  pofitivi  punti  del  perimetro  di  elli  , che  of- 
fervanfi  nelle  ripe  de  fiumi  pubblici  , in  qualunque 
'modo  dalle  dilcorrenze  naturali  coftituite;  i quali  fic- 
come  prefiggono  i confini  tra  de  compofleditori  , così 
prefiggono  i termini  o punti  della  divifione  per  lo 
partaggio  legalidraulico  degli  accrefcimenti  nafcofti  . 

§.41.  D E F I N I Z. 

Lato  naturale  del  predio  contiguo  è quella  parte 
del  fuo  perimetro  , contenuta  fra  de’  proprj  termini  , 
in  qualunque  modo  che  efifia  nella  ripa,  0 apprefib  la 
ripa  del  fiume  pubblico  variabile  . 

§.42.  D E F r N I Z. 

Latitudine  legalidraulica  dicefi  quella  determina- 
bile linea  ietta  , corrifpondente  alla  fronte  , olTìa  al 
lato  naturale  del  predio  o fondo  campefire  , efiftente 
apprello  alla  ripa  del  fiume . 

4g.  D E F I N I Z. 

Capi  deir  alluvione  diconfi  que’ due  punti  termina- 
li della  ripa  , laddove  nel  primo  per  le  incorrenze 
del  fiume  principia  il  depofito  alluviato;  e nel  fecon 
do  per  le  rifìeilioni  o rifalite  lo  termina . 

§.44.  D E F I N I Z. 

Linea  capitale  dell'  alluvione  , e di  ogni  altro  de- 
pofito  nafcojlo  è quella  retta  menata  da  termine  a 
termine  de’  fuoi  capi  ; la  quale,  nella  quantità  di  mi- 

fu- 
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fura  , comprende  in  una  quantità  lunga  tutte  le  ri- 
fpettive  latitudini  legalidrauliche  , corrifpondenti  alle 
latitudini  naturali  de’  poderi  alle  ripe  contigui . 

4S.  C O R O L L. 

Datalchè  ogni  linea  capitale  dì  qualunque  depofito  alluvla- 
to  è r unione  di  tutte  le  latitudini  legalidrauliche  , combinate 
potenzialmente  coiTifpondentì  , a tutte  le  latitudini  naturali  de’ 
predj,  col  mezzo  delle  ripe,  al  fiume  pubblico  contigui, 

§.  4d.  D E F I N I Z. 

Lìnee  dividenti  legalidrauliche  fon  quelle  linee  ret- 
te, menate  perpendicolarmente  da’termini  delle  latitu- 
dini fulla  capitale  ^ che  continuate  dirittamente  giun- 
gono infino  all’acqua  difeorrente, 

47.  D E F I N I Z. 

Parte  legalidraulica  accrefeente  ì predj  contigui  al 
Jìume  è quel  pezzo  di  terreno  alluviato  , che  rimari 
comprefo  tra  le  dividenti  legalidrauliche  , la  latitudine 
naturale  , ollia  il  fronte  del  predio  contiguo  , e 1’  ac- 
qua difeorrente  . 

§.48.  P R O P O S. 

La  divìfione  delle  alluvioni  , e gli  accrefeimenii 
delle  parti  legalidrauliche  a'predj  contigui  al  fiume  puh» 
hlico  variabile  fon  fondate  fopra  di  caufa  perpetua  , e 
fucce£ìv amente  continua* 

Dipendendo  gli  effetti  naturali  ( Lib.  8 §.  , lop,  ili, 

118,  ec.  ),  prodotti  negli  alvei  de’fiumi  pubblici  variabili,  dal- 
le concaufe  efficienti , effenzialmente  a quelli  proporzionali  ; que- 
lle , e quelli  neceffariamente  fi  efercitano  , e fi  prefiggono  ne’ 
tempi  di  maffimo  rigore  , o di  maffima  eferefeenza  , infindchè 
le  condizioni  delle  materie  molli  , e fdrucciolevoli  componenti 
Tom.llL  K k 
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gli  alvei  , e l’  attività  del  fiume' difcorrente  ( Llb.  ^ 75  ^ 

105,  112.,  Ii<5  , e feguen.  ) le  fmuova  , le  trituri,  le  rrapor- 
ti  , e le  accorti  per  ogni  dove  tra  le  pofllbili  circortanz,e  ; e 
perchè  tali  concaufe  fon  , per  dritto  dt  Tritura  , coniinuimente 
fuccertive  ( Lib.  8 ^5  , ^<5  , e ) infìnochè  le  auJenfate 

acque  rigorofamente  ne’ luoghi  abbondano  , in  cui  anche  peren- 
nemente, nel  modo  fteffo  , i divifati  effetti  vi  ù producono  ; 
perciò  efl’cndo  l’oggetto  della  divifione  legale  matematica  , e dell’ 
aggregamento  legalidraulico  delle  parti,  ( Lib.8  8f  , e 87  ) 
il  vantaggio,  e la  perdita  di  tali  effetti  ; in  conieguenza  le  di- 
virtoni  legali  matematiche  , e gli  accrefeimenti  delle  parti  1 ga* 
liJrauIiche  a’  pred)  contigui  di  ogni  fiume  pubblico  variabele  , 
fon  fondate  fopra  di  caufa  perpetua,  e fucceflrtvamente  contiinua. 
Che  E . da  D . 

§.  4P . C O R O L L. 

Quindi  è chiaro,  che  effendo  il  {oggetto  della  caufà  perpe* 
tua  ( preced.  ),  quel  terreno  fopra  di  cui  efeguonfi  le  immu- 
tabili naturali  leggi  dell’Ordine  di  confervazione  , ed  effendone 
il  fine  il  dritto  delle  Genti  ( Lib.  8 p ) modificato  dalle 
leggi  Civili  ‘ in  confeguenza  le  operazioni  che  far  debbonfi  a 
menar  le  divifioni  all’effetto,  effer  debbono  legali  matematiche^ 
così  prefiffe  da’ dritti  di  Natura,  e delle  Genti  per  adempierfene 
3I  fine  legalidraulico . 

so.  P R O.P  O S. 

Le  divifioni  degli  alluviati  depojlti  , per  V appar^ 
tenenza  legale  d fondi  0 predj  contigui  alle  ripe  de' fiu- 
mi pubblici  variabili  , per  dritto  delle  Genti  necelTa- 
rio  , non  fi  efeguono  proporzionali  alle  quantità  JuperJì- 
viali  de'  predi , e delle  alluvioni  apprcjfate  ; ma  per  le 
corrifpondenze  potenziali  rifpettive  delle  latitudini  nata- 
Tali  colle  latitudini  legalidr auliche  . 

Confideriamo  in  quert’affunto  gli  fiati  diverfi  de’fiumi  pubblici 
variabili , e le  latitudini  naturali  delle  ripe  , contermini  co’predj  al 
iifeorrimento  contigui,  Quefte  ripe,  per  ietoje  dimojirate  y ( Lib<- 

8 
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B §.  8 r,  83  ) fon  fempre  efpofte  agl’ incorrimenti , e alle  rifa- 
lite  del  filone,  il  quale  ( Lib.  8 1(53,  ^^4»  ) tra  per 

Je  varie  condizioni  de’  terreni  componenti  1’  alveo  , tra  per  le 
innumerabili  circoftanze  luogali  , e tra  per  l’ attività  del  corp9 
fluent^,  inclinandofi  ora  in  una,  e ora  in  altra  parte,  col  mez» 
zo  degli  angoli  d’  indicenza , e di  rifleffione  ( Lib,  8 §.  47  , 
e feg.  );  con  fuccefiiva  , e continuata  azione  ci  prefiggono  gli 
effetti  dimofirati  delle  corrufioni  in  un  lato  , e delle  alluvioni 
nell’altro:  e perchè  tali  effetti  naturali  fi  fanno  , e fiabilifcono 
per  lo  folo  verfo  delle  latitudini  naturali  de*  predj  ( Lib.  8 §, 
79,  81,  87  ) , ofiien  delle  ripe  , che  conterminano  il  fiume 
co’ predj,  e non  già  per  qualche  relazione  che  abbiano  colle  fu- 
perficie  di  elfi,  a cagion  che  tali  effetti  naturali  feguitando  col- 
le leggi  dell’  Ordine  la  pofizion  delle  ripe  medefime  , a effe  , e 
per  effe  a’ predj  contigui,  per  dritto  delle  Genti  ^ ( Lib.  9 §•  p ) 
fi  appartengono  (.  Lib.  9 §.48  ) , affin  di  continuarfi  fuccefliva- 
mente  , e in  ogni  tempo  tra  degli  effetti  fimili  la  legale  appar- 
tenenza ; perciò,  effendo  perennemente  efpofte  k latitudini  natu- 
rali de’ predj  ( Lib.  9 41  ) al  verfo  delle’ incorrenze  , e ri- 

falite  nel  luogo  , colle  latitudini  legalidrauliche  per  le  poten- 
ziali corrifpondenze  perpetue  rifpettive  ( §.  42  preced.  ) j in 
confeguenza  colla  combinazion  delle  latitudini  naturali  , fullc 
legalidrauliche,  comprefe  nella  capitale  debbono,  per  dritto  Comu» 
ne  , efeguirfi  le  divifioni  delle  alluvioni , onde  rimangan  col  fat- 
to le  caufe , e gli  effetti  perenni  , e fucceffivi  * e non  già  pro- 
porzionali alle  quantità  fuperficiali  de’predj,  e de’depofiti  latenti- 
Che  E,  da  D-. 
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^.51.  O S S E R V A Z. 

Sul  fijìema  prejcrìttoci  dalle  leggi  Civili -i  di  divì- 
dere , e affegnare  i depofiti  latenti , onde  jicn 
le  azioni  delle  corrujìoni  , e de  depofiti 
alluviati  perpetuamente  mantenuta 
a dritti  di  Natura  c delle 
‘ Genti 

La  Ragion  Civile  combinando  infieme  1 dritti  di  Natura , 
c delle  Genti , per  mantenere  ( Lib.  9.  4S  , 50  ) alle  par- 
tizioni , e alTegnazioni  le  naturali  concaufe  produttrici  , e glii 
effetti  delle  corrufionT  , e de’ depofiti  alluviati  fempre  perenni  , 
continui , e fuccefìlvi  ; allorché  i fiumi  pubblici  variabili  difeor- 
rano  in  piena  tra  de'predj  alle  ripe  contìgui;  avvedutamente  coti 
regolar  fiflema  univerfale  ( L.  ^deo  pnetevea  D.  De  acquile; 
r£f.  domiti.)  la  div.ifione  , e il  partaggio  legalidraulico  ne  ordinò, 
e difiinfe  - prò  modo  latìtudinis  cujufque  piiediì qua  latitttdo  prò- 
pe  ripara  fìt  :■  cioè  a dire,  per  quella  quantità  lunga  di  fronte  , 
o mifura  di  latitudine  di  ogni  predio,  la  quale  fia  apprelfo  del- 
la ripa  o riva  del  fiume  ( Lib.S  §-277  ),  e in  quel  luogo  lad- 
dove il  depofito  aUuviato  fiafi  in  qualunque  maniera  formato , e 
ftabilito, 

5^- 

Or  ciò  pofio  conviene  offervare,  che  in  due  foli  mordi,  per 
ifperien^a  ^ dall’Ordine  univerfale  di  confcrvazione  , generalmente, 
fi  fiabilifcono  , e formano  le  alluvioni  negli  alvei  de’  fiumi  va- 
riabili ; ( veggafi  in  fuflidio  di  qutfia  offervazione  la  Fig.  147 
Tav.  6)0  avanti  della  ripa  ( Lib.  8 §.  171  , 172  ) GH,  do- 
ve fenza  punto  corroderne  la  lunghezza,  vi  fi  ftabilifce  col  trat- 
to di  tempo  il  depofito  aUuviato  AFE;  o dopo  di  aver  corrofo 
la  ripa  GH  , e diftrutto  il  territorio  GCHI  , con  nuovi  atti 
( Lib.  8 , e feg.  ) d’incidenza  , e di  riflefifione  fi  allon- 

tana dal  luogo  E,  inclinandofi  alla  parte  oppofia  F,  c rifalendo 
in  A , per  cui  prefigge  nello  fpazio  della  corrufione  GCHI  , e 
avanti  della  disfatta  ripa  AE  l’intera  alluvione  AGCHEF . 

Nel 
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Nel  primo  cafo  , ordinando  le  Leggi  doverfi  dividere  il 
depofito  alluviaro  per  la  quantità  o raifura  della  latitudine  di 
ogni  predio  , che  fia  appreffo  della  ripa  GH  ; in  confeguenza  fe 
tutta  la  fronte  AE,  farà  di  un  fol  podere  , l’infera  alluvione 
AFE  ( Lib.  p 50  ) a quefio  fi  appartiene  : e fe  la  lati* 
tudine  GH  contiene  due  o più  fronti  Gl,  lE  * per  le  ragioni 
medefime  , alle  legalidrauiiche  latitudini  fielTe  corrifponde  1’  in- 
tera  alluvione,  partita  per  le  quantità,  o mifure  latitudinali 
AI,  lE  . 

Nel  fecondo  cafo,  ftando  per  la  ripa  disfatta  dal  fiume  nel' 
luogo  GH  , la  quantità,  modo,  o mifura  della,  latitudine  AE  j 
in  confeguenza  del  difpofto  dalla  medefima  legge  , le  latitudini 
naturali  GC  , CH , de’  predj  X , Z : perchè  efpofte  agli  effetti 
naturali  degl’ incorrimenti , e rifalite  con  caufa  continua,  e fuc- 
ceffiva  ( Lib.  9 4<5  ) ; fon  combinate  nella  potenziale  AE 

appreffo  alla  ripa  corrofa  GH  j cioè  a dire  , per  le  latitudini  le- 
gali AI,  lE  , comprefe  in  ÀE  , intera  latitudine  porta  appreffo 
della  disfatta  ripa  GH  . Ed  ecco  come  le  leggi  Civili  , fondate 
fulle  Scienze  di  Ragione  , e di  Natura  , ftabilirono  dividerfi  , e 
affegnarfi  i depofiti  alluviati  a’  poffeditori  de’  predj  contigui , on- 
de perpetuamente  rimaneflero  efpofti  agli  effetti  naturali  , ope. 
rati  in  ogni  tempo  da’  fiumi  pubblici  variabili  nel  maflimo 
rigore  ^ 

§.53.  C O R O L L.  Tav.j.Fig.i'^'/. 

Dunque,  nel  primo  aflùnto,  ( §.  52  preced. } i lati  naturali 
Gl,  IH  ( 41  preced.  ) de’ predj  X,  Z fono  gli  fteffi  , che 

le  latitudini  AI  , lE  legalidrauiiche  ( 42  preced.  ) ; ed  in 

confeguenza  la  latitudine  AE,  appreffo  alla  ripa  GH  , nel  luogo 
medefimo  è la  definita  capitale  .(  44  prec.  ) , in  dove  fi 

comprendono  le  dirtinte  latitudini  potenziali  { 45  preced.  ) 

dalle  leggi  prefcritte,.  : . 

§.  54.  C O R O L L. 

Per  le  rteffe  ragioni,  nel  fecondo  affunto,  1’  ertenfion  della 
latitudine  E A del  depofito  alluviato  , offia  la  mifura  latitudinale 
appreffo  della  ripa  GCH;  cioè  a dire,  da  capo  a capo  nel  luo- 
go della  disfatta  pofizione  j è ( §.  52  preced.  ) il  modo  legal-- 
idraalico,  o la  quantità  potenziale  delle  latitudini  perpetue,  cor» 
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rifpondentì  ( §•  pi'eced.  ) a’ lati  naturali  GC  , CH,  de’  predj 
clpofti  , che  per  T effetto  della  corrufione  , prima  del  depofito 
alluviato,  rimafero  al  di  là  della  ripa  AE , e per  legge  comune 
( 4P  preced.  ) potensialmente  reftituiti  al  fine  , col  mezzo 
della  capitale  AE. 

§.55.  COROLL. 

Quindi  dalle  cofe  dimoflrate  è manifefto  , che  nelle  divi- 
fionl  delle  alluvioni,  e di  ogni  altro  depofito  alluviato  , necef- 
fariamente  la  linea  capitale  ( §.  44,  45  preced.  } deefi  menare 
a dirittura  tra  de’  fuoi  capi  , in  qualunque  modo  dalla  Naturi 
difpofti . 

COROLL. 

Datalchè , ftando  le  cofe,  ficcome  dicemmo  ( §.  preced.): 
fe  le  alluvioni  fi  formeranno  contigue  alla  ripa  ; i due  comuni 
punti  di  eflì  ( §.  53  preced.  ) , cioè  a dire  dell’ incorrimento , 
E , e della  rifalita  A nel  luogo  , fono  i capi  del  depofito  allu» 
viato , e fra  di  efiì  fi  produce  l?,s-capitale  AE . 

Ma  fe  l’alluvione  fi  formò  nel  luogo  della  corrufione  , e 
avanti  alla  disfatta  ripa;  i due  comuni  punti,  E, A,  appreffo  al 
disfacimento  , in  dove  fi  offerva  1’  incorrimento  E , e la  rifalita 
A,  ( §.  54  preced.  ) fono  i capi  del  depofito  alluviato  ; e lo 
fpazio  di  latitudine  retta  E A fra  di  effi,  è il  luogo  della  linea 
capitale. 

§.57.  COROLL. 

Dunque  ogni  linea  capitale,  menata  a dirittura  da  punto  a 
punto  de’  capi  di  qualunque  depofito  alluviato,  tiene  ( Lib.  8 §. 
48,  4P,  50,  ec,.)  fopra  di  fe  il  verfo  delle  azioni,  naturalmen- 
te prodotte  dal  fiume  pubblico  variabile  • offia  le  delineazioni 
curve  terminali  di  eflb  ne’ luoghi  in  dove  fi  fanno. 


( 
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§,58.  O S S E R V A Z. 

Sulla  regolare  divifione  de  depofui  alluviati  , che  fi  fi 
per  legge  Civile  colle  latitudini  legalidrauliche  , me- 
nate rette  ^ e a dirittura  d"  avanti  delle  ripe  per 
gli  depojiti  alluviati  ; qifm  di  mantenere  colla, 
caufa  perpetua,^  e fuccefiiva  gli  effetti  natura- 
li  , generati  , fiabiliti  da  fiumi  pubblici 
variabili  nelle  latitudini  de"  predj  con- 
tigui . 

Dagli  fleffi  elementi  che  fopra  raziocinammo  ( Lib.  (/ 
JI,52  ),  la  Ragion  Civile  combinò  quel  regolar  fiiVema,  di  do- 
verfi  dividere  , nella  cofa , i depofiti  alluviati  a’  più  compoffedi- 
tori  de’ predj  contigui  alle  ripe  de’fiumi  pubblici  variabili  i affiti 
di  mantenere  una  perenne  eguaglianza  delle  azioni  rovinofe  , e 
vantaggiofe  alle  latitudini  legalidrauliche,  o potenziali  rifpettive 
de’  poderi  medefimi  . Determinarono  dunque  le  leggi  Civili  , 
( L.  zp.  Inter  eos  D.  De  acqu’tr,  ver.  dom,  , e altrove  ) doverli 
ogni  depofito  alluviato  dividere  tra  de’ corti polTeditori , ad  ognu- 
no feparatarnente,  che  polTeggono  i predj  alla  ripa  contigui  , gia- 
lla la  quantità^  modo  ^ 0 mifma  di  latitudine  legale  ( 51  pre- 

ced.  ) della  ripa  ftefla  , polla  d’  avanti  ad  ogni  predio  j qual  la- 
titudine, modo  ^ 0 mifma  legale  effer  dee  prodotta  per  l’ alluvia- 
to depofito  ( L.  medef.  verf.  veluti  linea  in  divetìum  per  tnfuìam 
tranfduBa  , ec.  ) come  una  quantità  fi  fica  , prefifla  in  una  cordi^ 
(ina  o funicella  tutta  retta  , dirittamente  menata  , e così  tratta 
al  di  là  della  latitudine  legale  , per  lo  depofito  alluviato  infino 
al  fiume  difeorrentej  col  di  cui  metodo  ognun  di  efii.,/7rr  drit- 
to Comune^  ( Lib,  p §.9  ) avrà  la  fua  certa  porzione  , olTia  la 
quantità  fuperficiale  del  depofito  alluviato  ( Lib.  p §.  47 , 48) 
in  partaggio  legalidraulico  , che  fe  gli  appartiene  * rimanendo 
con  tal  Mema  la  combinata  fronte  protratta  , ìnfinochè  duVan 
le  concaufe  , e le  circofianze  fulla  neceffaria  ripa  del,  pubblico 
fiume  , Tempre  efpofta  ( Lib.  8 §.  81,  87  , e altrove  ) a’ na- 
turali effetti  continui , e (ucceiTivi  degl’incorriincnti  , delle  rifa- 

» 1:. 
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lite  , e de*  dcpofiti  nafcofti  , operati  dal  fiume  pubblico  varia- 
bile . 


. . 

Per  la  intelligenza  delle  parole  della  Legge  zp  Jnter  ear 
verf.  veluti  linea  in  direSlum  per  Injulam  tranfdufia  ec.  , con 
che  rimandiamo  alla  memoria  il  coflume  degli  antichi  Romani, 
e il  linguaggio  che  in  que’ tempi  famofi  efìfi  aveano  a fpiegarfi, 
e dimoftrare  ciocché  intender  voleano  nel  noftro  affunto , colla 
voce  linea  in  direblum  tranfduSla  . Egli  è fuor  di  controvcrfia  , 
che  per  cofiumc  tra  degli  antichi  Romani , nella  comun  pratica 
delle  voci  per  le  Architetture , per  1’  Agricoltura , per  la  Pefca- 
gione  , ec. colla  voce  linea  intefero  una  funicella  o cordtcin  • 
( da’  nofiri  volgari  artifii  nominata  Len^a  ) , porta  in  atto  a di- 
rittura ben  tefa , non  meno  per  difaminare  , e prefiggere  lo  fia- 
to de’ corpi  a piombo,  cioè  perpendicolarmente  , che  per  la  di- 
famina  , e pofizione  di  una  qualche  dimenfione  , e nel  cafo  no- 
ftro  delle  latitudini  legalidrauliche  de’  predj  alle  ripe  contigui  . 
Così  abbiamo  dà  Fìtruvio  PoUione  (a)  = lìnea  cum  ad  imum  gra- 

dum  , & fummum  exienta  fuerìt (b)  linea  tendatur  ab 

altitudine  paitstis (c)  per  canalem  lìneam  in  angulum  de» 

duxit  ^ ed  altrove  . Così  leggiamo  in  Mar^^iale  (d)  = Tremulave 
eaptum  lìnea  trabìt  pifcem . In  Plinio  (e)  = materia  ampltus  devo» 
rat , ec.  In  Cotumella  (f)  = Ha  in  quiciincem  vinearum  metatio  ex» 
peditìjjima  vatione  conficìtur  , quippe  linea  per  totidem  pedes  in» 
fuitur  . In  Palladio  Rutilio  (g)  = Lìneam  fervatìs  iis  fpatiis  , qua 
placuerit  cufìodire  , candidis  fignis  , vcl  quibufcunque  notabimiis  , 
fune  tenfa  per  tabulam  linea^  ec.  In  I/ldoro  (hj  Lìneam  a genere 
appellatam  fcribit  ^ quod  ex  lineo  fieret  , Bfixonius  ^ ec.  E finalmen- 
te da  Paolo  nella  L.  zp  Inter  eos  verf.  = veiuti  linea  in  dhe^um 
per  injulam  tranfduEia . 

Quindi  ciò  porto  ne  fegue  , die  la  latitudine  legalidraulica 
de’ predj  alla  ripa  contigui  , per  quanto  apprelTo  alla  latitudine 
di  querta  fi  difamina , fempre  nel  modo  o mifura  rtefla , in  una 

cor» 

Ca)  Vitruv.  Poli.  Lib.  5 Cap.  5 (b)  L’ Ifieflb  Lib-  6 Gap.  9 

(c)  Lo  rteflo  Lib.  9 Cap.  9.  (d)  Marzial-  Lib*  ? Epigram-  57* 

(e)  Plinio  Lib-  32  Cap.  g.  (f)  Oilumella  Lib.  ? Cap-  15- 

(g)  Pallad-  Rut-  Lib.  3.  Cap.  9.  (h)  Ifidor*  Lib-  19  Ètiraologiar» 

C.  18  ec. 
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icrdictua  prefilTa  , deefi  menare  ben  diftefa , Tempre  retta  , e in  di- 
rittura dalla  ripa  in  avanti,  per  lo  depolito  alluviato  , infino  alla 
delineazion  terminale  del  verl'o  ; onde  con  tal  regolar  mccca- 
nil  no  mantengonfi  legalmente  , ( §.58  preced.  ) prefifli  a fe. 
conda  delle  circoftanze,  colla  caufa  perenne,  continua,  e fuccelìi- 
va  gli  effetti  delle  corrufioni  , e de’  depofiri  alluviati  alle  lati- 
tudini de’  predj  contigui  . 

^.60.  C O R O L L. 

Datalchè  fe  quella  latitudine  legalidraulica  , in  una  ben 
difiefa  cordicina  , deefi  menare  Tempre  retta , e Tempre  egualmen- 
te porta  tra  delle  medefime  direzioni  paralelle  dalla  ripa  in 
avanti,  o in  dietro  per  lo  depofito  alluviato , infino  alla  delinea- 
tion  terminale  del  verfo  ; in  confeguenza  quefta  prefilTa  latitudi- 
ne defcrive  in  atto  co’ Tuoi  termini  due  fpazj  lunghi,  retti  , ed 
equidirtanti  , che  da  noi  furon  definiti  ( Lib.  9 44  ) Ittiee 

dividenti  legalidr auliche  / le  quali  , in  Ogni  cafo  , principiano  da* 
termini  delle  latitudini  naturali  ; cadono  rettamente,  cioè  perpen- 
dicolarmente , fulla  capitale  a prefiggere  le  latitudini  legalidrau- 
liche;  e continuate  colle  medefime  direzioni  paralelle,  a dirittu- 
ra, giungono  al  fiume  difcorrente;  feparando  nell’  azione,  come 
contermini  , le  parti  legalidrauliche  { Lib.  9 47  ) del  depo- 

fito latente,  che,  per  dritto  di  alluvione  y fi  appartengono  , e ac- 
crcfcono  a’  predj  contigui  . 

61.  P R O P O S.  Tav.j.Fìg.i/^^. 

Le  linee  dividenti  legalidrauliche  KHy  LI  necejfa* 
riamente  debbonji  menare  dà  termini  K^Ly  delle  latitudi- 
ni  naturali  de'predj  perpendicolari  Julia  capitale 

AC  , ( latitudine  legalidraulica  rilpettiva  , combinata 
appreilo  della  ripa  ABC  ) e così  a dirittura  continua- 
mente  produrle  in  Hyl  al  verfo  AHIC  del  fiume  difcor- 
rente  . 

i 

Se  querte  dividenti  legalidrauliche  dalle  leggi  prefilTe  f 
58,  59  preced.  ) a feparare  , e alfegnare  le  parti  accrefcenti  i 
predj  alle  ripe  contigui,  non  voglianfi  ( ÓQ  preced.  ) perpen- 

Tom.lll,  L 1 di- 
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dicolarì  Culla  capitale  AC  , ma  delineate  da’  punti  KL  in  ogni 
altro  modo  ad  arbitrio^  effe  continuate  a dirittura  infino  all’ac- 
qua corrente,  psr  le  dottrine  geometriche , laran  fulla  capitale  me- 
defima  obblique,  e produiTanno  colla  lineazione  KOE.LPE,  due 
potentiffuni  affurdi  centra  la  Scienza  legalidraulica  . Il  primo,  che 
interfecando  effe  la  capitale  nel  punto  O,  opurP,.  vi  prefiggono  le 
latitudini'  arbitrarie  AO,  OP,  PC,  e non  già  le  legali  rifpetti- 
ve,  combinabili  potenzialmente  ( §•  58  , 59  , e 60  preced.  ) 
lempre  con  un  modo  legale  matematico  fiffo , e perpetuo,  come 
fono  le  AR,  RQ,  QC  „ comprele  nell’  intera  latitudine  poten- 
ziale AG  , dalle  leggi  difegnata.  appreffo  della  ripa  ABC  . E il 
fecondo  fi  è , che  effendo  tali  obblique  convergenti  in  E non 
conlervano  nè-  poffono  confervare  queU’ordinato  paralellifmo  del. 
le  latitudini  ( 6q  preced.  ) eguali  , egualmente  pofte  , ed 
equidifianti  infino  al  verfo  del  fiume  ; contr’  all’  cfpreffa  difpo- 
fizione  della  L.  29  Inter  eos  ( 58  preced.  ) e perchè  dalla 

convergenza  inverfo  E , per  gli  efpofil  affurdi  , rimane  diftrutta 
la  latitudine  OP  nel  punto  E , e rimane  ancora,  diftrutto  la 
caufa  perpetua,  gli  effetti  fucceffivi  alla  ripa  e il  dritto  di  al- 
luvione a-  benefizio  del  predio  B , contr’  al  determinato  dalla 
L.  7 ^deo  §.  praterea  D„  tif.  med.  ; perciò  aflfin  di  confervarfi 
legalmente  colla  caufa  perpetua  le  corrufioni , e gli  accrefeimen- 
ti  a’ predj  contigui  alle  ripe  de’ fiumi  pubblici  variabili  , le  li- 
nee dividenti  legalidrauliche  debbonfi,  in  ogni  cafo,  neceffarìamen- 
te  menar  perpendicolari,  da’ termini  naturali  de’  predj  contigui 
fulla  capitale.,  e così  in  dirittura  continuarle  infino  al  verfo  deL 
fiume  difeorrente ..  Che  E . da  D .. 

61.  G O R O L L. 

Dunque  ogni  altro  modo  ancorché  geometrico,  in  diverfità 
dal  legale  matematico  dalle  leggi  preferitto  , in  qualunque  ma- 
niera che  voglia  efercitarfi  con  linee  fenuofe,  angolari,  o mifie, 
da  talun  mal  proveduto  talento,,  è affolutamente  ingiuriofo,  er- 
roneo, e offenfivo  ; perchè  tali  meccanifmi  fon  contrar]  a’Drif- 
ti  ( Lib.  9 §.8,  51,  52,  e feg.  },  e difiruggono  quello  di  al- 
luvione dalle  leggi  Aabilito. 
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V S^.  A V V E R T.  • 

Le  diverfe  openioni  che  rileggiamo  dal  pih  de’Scrittorì,  pef 
menare  all’  effetto  le  divifioni  ^ e le  affegnazioni  de’  depr  fi  i aU 
Inviati,  ebbero  origine  da  due  mal  fondati  giudizj  , formati  fo- 
pra  ipotetiche  immagini  particolari , -e  non  già  fopra  quelle  che 
forman  1’  oggetto  della  felicità  generale  , riguardabili  per  ogni 
verlo.  Il  primo  fu  di  prefiggerfi  ingiuriofo  il  liftema  pref  litroci 
dalla  Ragion  Civile  ; cioè  a dire  , -dividerfi  i dep'  fiti  alluviati 
per  lo  modo  0 mifura  dritta,  rettamente  .po/i a ^ e a dirittura  trenata 
delle  latitudini  de  predj  , contigui  apprejfo  alla  rtpa,  ìnfino  a'  fi  'tne  j 
e di  ricrederfi  effer  più  ragionevole  il  partaggio  gecmetnco  pr<h> 
porxjonale  alle  Juperficie  de'puderi  cont  gui  ^ che  il  legalidraulico  fo« 
pra  dimoftrato.  Quefta  -bizzarra  Idea,  fenza  del  minimo  rappor- 
to co’drittl  di  Natura,  e delle  Genti,  ben  fece  cadere  appieffo  di 
cffolnro  tutte  le  ragioni  della  Scienza  : onde  le  divificni  legali 
matematiche,  e le  affegnazioni  legalidrauliche  ne^li  fcrit'i  di  elu 
rilultatono  ingiuriofe  alle  operazioni  , e quafi  diftruttive  degli 
acquici  con  caufa  perpeìua  , 

Il  fecondo  fu  di  fupporre  gli  effetti,  operati  da’fiumi  varia» 
bili,  di  molte  forme  o figure  geometriche  regolari,  che  giammai 
negli  alvei  de’fiumi  fi  videro'  cioè  a dire,  triangole  , poligone, 
circolari  , ed  infino  a quel  fegno  di  non  poterfi  dedurre  , per 
qualunque  via,  dalle  incidenze,  e dalle  rifleflìoni . Quindi  è che 
eglino  a tante  ipotefi,  non  trovando  comodo  il  fiftema  legale  ma- 
tematico, e legalidraulico , fondato  fopra  de’ Dritti  , rinunciaro- 
no al  vero,  per  adattarvi  le  mal  fondate,  e applicate  idee.  Noi 
dunque  in  tal  conflitto  demmo  luogo  alle  dottrine,  alla  fperien- 
za  , e alla  ragione  , e per  non  tediar  più  lungamente  gli  Stu- 
dioli , a tre  foli  cafi  generali  riduciamo  le  operazioni  tutte  del- 
le divifionì , e affegnazioni  delle  alluvioni,  che  li  cediamo,  per 
le  cofe  dimolìrate  ^ lufficieniilfitni  per  Ogni  operato  da’  fiumi  pub- 
blici variabili  . 


•il-  d \ 
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§.64.  P R O P O S.  Tav.6.Fig.\/\.Q, 

Data  qualunque  alluvione^  per  efempla  DEFGLK , 
a cui  fono  adjaccnti  i poderi  domanda  formar^ 

ne  la  divijìone  legale  matematica  , ed  ajfegnarne  ad  ogni 
Compojfeditore  de'  poderi  contigui  la  corrifpondente  par- 
te  legalidr aulica  . 

1®.  Si  riconofca  Tiritera  alluvione  ; fi  offervì  1’ andamento 
del  fiume  XX’  fi  prefiggano  co’  fegni  fenfibili  i capi  D,  G,  c 
i termini  naturali  E,  F,  de’ predj  apprefTo  alla  ripa. 

. Si  faccia,  colla  tavola  pretoriana,  efattiflima  pianta  di 
tutto  il  depofito  alluviato  DEFGLKD,  delineando  nella  mappa 
tutte  le  circoftanze  dell’  effetto  , e la  pofizìon  del  filone  X X X< 
Ciò  fatto  fulla  formata  mappa  fi  operi  nel  feguente  modo. 

3°  . Si  meni  la  retta  capitale  DG  tra  de’  capi  ( Lib.  g 
5^»  5^»  55  )»  quale  per  le  cofe  dìmoflrate  ( 57  pre- 

ced.  ) tiene  attorno  di  fe  il  verfo  , offia  la  delineazion  termi- 
nale GLKD  , tra  de’  punti  deli’  incorrimento  in  G , c della 
lifalita  in  D. 

4®  . Da’  termini  de’  lati  naturali  E,F  , ( Lib.  g 5S, 
^5 1 ) fi  faccian  cadere  le  perpendicolari  EH  , FI,  fulla  capitale 
DG  • le  quali  iaterfecandula  ne’ punti  H,  I , prefiggono  ( Lib, 
9 54  i rifpettive  latitudini  legalidrauliche  potenziali  DH, 

HI,  IG  nella  fteffa  DG  ’ cioè  a dire  , la  DH  legalmente  cor- 
rifpondente al  iato  DE  , la  HI  corrifpondente  alla  EF  , e la 
3G  alla  FG . 

5°  . Le  perpendicolari , offien  le  dividenti  legalidrauliche 
EH  , FI,  fi  menino  fcmpre  a dirittura  ( Lib.  q 60  ) infino 
al  verfo  del  fiume  DKLG  , colle  quali  interfecandofi  la  termi- 
nals  delineazione  in  K,  L’  rlman  divifa  l’alluvione  in  tre  ter- 
minate parti  legalidrauliche,  ciafcuna  corrifpondente  ( Lih.  g 
49  ) alle  latitudini  naturali , e legali' cioè  a dire,  la  parte  DEK, 
per  la  potenziale  DH,  al  predio  A ; la  parte  EKLF,  per  la  po- 
tenziale HI,  al  predio  B ^ e la  parte  FLG,  per  la  potenziale 
IG  , al  predio  C;  ed  in  confeguenza  del  difpofio  dalle  leggi  1 
ptì  dritti  dt  Alluvione  ( Lib.  a §.  J , quelle  fon  le  parti  che 

a’  pof- 
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a’  poflediton  de’  prcdj  A , B , C , divifamente  fi  appartengono  . 
Che  E . da  F . 

^.6^.  C O R O L L. 

Quindi  è , che  1’  aggregazion  reale  della  divlfa  alluvione  a 
ciafcun  podere  fi  efeguirà  puntualmente,  coldifporre  nuovamente 
la  tavola  pretoriana  colla  mappa  lui  luogo  dell’  alluviato  depo- 
fito,  fra  de’  giufii  punti  della  delineazione,  e in  tal  pofizione 
coll’  ufo  del  metodo  , e della  fcala  di  mifure , ficcome  infegnam- 
mo  nelle  Ifiit.  di  Architetr.  Civile  Lib.  5 Gap.  g , faran  pre- 
fìfli  fu!  terreno,  con  fegni  fenfibili , i punti  delle  interfecazioni 
delle  linee  dividenti  legalidrauliche  ; ed  in  confeguenza  i confini 
fra  delle  aflegnate  parti  a’ pofleditori  de’ predj  contigui. 

^.66.  A V V E R T, 

Se  quella  divifione  voglia  efeguirfi  con  pratico  , e volgare 
meccanifmo  tutto  femplice  , e dipendente  ( 59  preced.  ) dal 

linguaggio  legale;  ballerà  diflendere  tra  de’  capi  dell’  alluvione 
una  ben  tefa  cordìctna  ^ indi  far  cadere  da’  termini  de’  lati  natu- 
rali de’  predj  contigui  altre  cordicine  ben  tefe  , e polle  a (quadra 
fopra  di  quella  ; e finalmente  così  polle  continuarle  tutte  rette  , 
ed  a dirittura  infino  al  fiume  difeorrente  ; onde  farà  pratica- 
mente in  Architettura  idraulica  bene  efeguita  la  divifione  , e 
alTegnazione  legale  delle  parti  alluviate  , accrefeenti  i predj  alla 
ripa  contigui. 

%.  67.  P R O P O S.  Tav.S.PIi^.i^ò. 

Data  qualunque  alluvione  EFGHIPOJsfÈ , formata 
avanti  ài  una  ripa  conveffa  ENOPI,  del  fiume  pubblico 
XX,  alla  quale  fienvi  contigui  i predj  A^R^CJI  ; fi  do-> 
manda  efeguirne  la  divifione  legale  matematica  , e affé» 
gnarne  le  porzioni  legai  idrauliche  a'  pojfieditori  dd  predj 
contìgui . 

Dopo  delle  debite  ricognizioni  , ( §,  ^4  preced.  ) e difa- 
mine , e dopo  prefilfi  con  fegni  fenfibili  i capi  E , 1 , dell’  alla- 

vio- 


LthJX,  JJUtUTjom 


vione , e de’ termini  delle  Jafitudini  naturali  N,0,P  • fi  faccia 
la  pianta  di  tutto  nella  maniera  Ibpra  difiinta. 

Per  le  cole  dimoflrate  ne’preced.  fi  meni  la  capitale  ret- 
ta ET,  tra  de’capi  E,  I , ofiTia  fra  dc’termini  del  verlo  del  fijme 
variabile  , e da’ punti  de’ lati  naturali  N 0,P  , apprefib  alla  ripa 
faccianfi  cadere  le  linee  perpendicolari  NK,  GL,  PM  fulla  ca- 
pitale EI:  le  quali  interfecandola  ne’punti  K,  L,  M;  prefig.-o. 
no  ( Propof.  preced.  ) le  rifpetrive  latitudini  legalidraulich.  po- 
tenziali EK  , K.L  , LM  , MI,  corrifpondenti  alle  maturali  EN, 
NO,  OP,  PI,  de’territorj  contigui  A,  B,  C,  D. 

Quelle  perpendicolari,  ed  in  confeguenza  paralelle  , fi  pro- 
lunghino a dirittura  infino  al  fiume  difeorrente  , e faranno  le 
intere  rette  KF,  LCJ , MH  ; le  quali  interfecando  il  verfo,  of- 
fia  la  terminale  EFGHI,  ne’punti  F,G,H  , dividono  l’alluvione 
EFGHI’^ONE,  nelle  quattro  terminate  parti  legalidrauliche  ap- 
partenenti a’ poderi  A,B,  C,  D*  cioè  a dire  ( 6^  p eced.  ) , 

al  predio  A,  la  parte  ENF  ; al  predio  B,  la  parte  NFGO  ; al 
predio  C,la  parte  OGHP;  e al  predio  D,  la  rimanente  PHI* 
per  cui  la  data  alluvione,  giufta  le  cofe  dimofìrate  j riman  divifa, 
fi  afiegnata  a’pofleditori  de’  predj  contigui,  ficcome  fopra  dicem- 
mo . Che  £ . da  P . 

P R O P O S.  Tav.’^.Fìq.j^j. 

Date  le  due  già  divife  allavioni  A^B  , confolldate 
co"  poderi  contigui  ^ le  Propofiz.  precedenti , aViZtt- 

ii  alle  quali  col  tratto  di  molto  tempo  il  fiume  pubblLo 
va.  labile  vi  abbia  depojìo  una  terza  alluvione  CODEP~ 
FHGKC  ; fi  domanda  ejeguirne  la  divifione  legale  mate» 


Egli  è prima  di  ogni  altro  da  premettere,  che  le  due  pri- 
me alluvioni  già  divife,  e alfegnate  ( Lib.  9 ^4  , dy  ) fi 

acquiflarono  a benefizio  de’  primi  predj  contigui  , formando  coti 
effì  ad  ogni  pofleditore  un  fol  territorio:  datalchè  , per  le  cofe 
dimoflrate  ^ ( Lib.  9 20  ) confolidandofi  i primi  poderi,  pe> 

dritf  di  alluvione  , alle  parti  legalidrauliche  accrefeiute  j alla  ri- 


pa 
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pa  di  qiiefti  agumenti  COD  , DEF  , come  predj  contigui  , la 
nuova  alluvione  li  è formata,  e fìabilita. 

Or  ciò  pofla  , fi  efegua  la  ricognizione  dell’  alluvione  , e 
del  verfo  CGF  , indi  dopo  dt  aver  prefifii  con  fegni  fenfibili  i 
fuoi  capi  C,F  , e i termini  delle  latitudini  naturali  CO,  OD  , 
DE,  EPy  PF,  appreflb  alla  ripa  CODEPF  , fi  faccia  di  tutto 
efattiUlma  pianta',  ficcome  dicemnào.^ 

Coll’efercizio-  delle  precedenti  proporzioni  fi  meni  la  capi- 
tale retta  CF,  tra  de’ capi  G dell’ incorrimento,  ed  F della  ti- 
fali ta  , e da’ termini  0,D,E,P,  delle  latitudini  naturali  fi  facciao 
cadere,  per  le  coje  eiimo/ìrate  ^ le  perpendicolari  OQ,  DR  , ES  , 
PT,  falla  capitale,  producendole  a dirittura  infino  al  verfo,  of- 
fa alla  lineazion  delF  acqua  corrente,  ne’  punti  • col 

mezzo  delle  quali  riman  divifa  1’  alluvione  alla  corrifpondenza 
delle  latitudini  de’ predj  contigui  • ed  in  confeguenza , per  dritto 
di  le  linee  dividenti  legalidraulicHe  OK  , DI  , EG  , 

PH,  leparano,  e dimofirano  gli  acquifti  del  depofito  alluviato  a 
•benefizio  de’^  pofleditori  de’ predj  contigui  • cioè  a dire,  la  parte 
Jegalidraulica  COK,  al  predio  i;  la  parte  KODI,  al  predio  z; 
Ja  parte  IDEC,  al  predio  3;  la  parte  GEPH,  al  predio  4;  c 
■la  rimanente  HPF,  al  predio  S ^ giufta  il  difpofto  dalle  Leggi. 
Che  E . da  F - 


§.  tfp.  A V \r  E R T. 

Con  quello  generai  canone  ben  fi  rifolvono  tutt’I  cali  pof- 
fibili  , che  naturalmente  dar  poffonfi  per  le  alluvioni  ne’  fiumi 
pubblici  variabili.  Quindi  configliando-  la  brevità  prefiflaci , non 
iflimammo  coordinare  altri  problemi,  e lafciare  airarbitrio  de» 
gli  Studiofi  il  rimanente- 


€AP.  ^ 
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CAP.  III. 

Delle  dottrine  legalidrauliche , che 
prefiggono  gli  acquifti  delle 
ifole  alluviate  ne’  fiumi 
pubblici  variabili . 

§.70.  o s s E R V A z. 

Sulla  natura  , e pojìzions  ddh  Ifolu  alluviate  ; 

Fu  già  da  noi  concludentemente  dimoftrato  nel  preced.  Li- 
bro l’origine,  gli  agumenti , la  pofizione  , e la  vifibile  forma 
de’depofiti  alluviari  in  ifola  , che  generanfi  , e producon-fi  ne* 
fiumi  pubblici  variabili  dall’  effetto  del  divifo  filone  ; onde  ne 
leguono  gli  accrefcimenti  nafcofti,e  le  profondazioni  di  letto,  a 
milura  delle  leggi  del  moto  tra  le  circofianze  luogali . E vedem- 
mo inoltre  , dìe  a feconda  de’  difcorrimenti  tra  le  poflibili 
contingenze  , per  le  varie  direzioni  delle  incidenze  , e rilalito 
del  filone  divilo  * gli  alluviati  depofiti  in  ilola  dalle  condizioni 
delle  materie  componenti  gli  alv<i  fon  generati  , e ftabiliti  • 
Quelle  ifole  dunque  furon  cosi  definite  non  già  per  ifpiegarne 
la  folla n za , ma  la  femplice  , e fola  accidental  figura  vilìbile  , 
per  cui  fon  effe  alluvioni  ifolate  : a cagionchè  ( Lib.  8 Gap.  4 ) 
generanfi,  e fi  terminano  dalla  Natura  operante,  nel  m^do  lleffo, 
che  per  le  alluvioni  dicemmo;  e in  conleguenza  dipendendo  l’tf- 
fetto  dalla  caula  flcffa,^e»'  dritto  dulie  Gentili  Lib.  8 ^85,87» 
88  , ec.  ) fon  dalia  fetenza  di  Ragione  fimilmente  diflinte  di 
acquillo  alle  contrarie  ripe  del  fiume,  per  la  vifibile  forma  che 
manifellano  nel  pubblico  fiume  , allorché  quello  ne’  tempi  dli- 
vi  ( L.  l'sAit  prator  is  autem  D.  Ne  quid  in  flum.  puoi  )j 
cioè  a dire , ne’  tempi  più  ficuri  e certi  di  fua  naturai  confluen- 
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za,  per  ogni  dove  le  circonda,  e manifefta . 

§.71.  O S S E R V A Z. 

Sulla  diverjità  delle  Ifole  , che  ne'Jiumi  ^uh- 
blict  variabili  foglionfi  ojfervare. 

Le  Ifole  pofllbili  a generarli  , e formarfi  ne’ fiumi  pubblici 
variabili,  a feconda  degli  operati  dalla  Natura,  in  fei  modi  di« 
verli  foglionfi  produrre  , e coftituire  * tre  di  efli  ne  offerviamo 
dinoverati  da  Celfo  il  figliuolo  nella  L.  30  Evgo  fi  infula  trio 
bus  D.  De  acqun.  rer.  àom.  L’altro  l’ avvifiamo  preferitto  da  Lao 
beone  nella  L.  6$.  Si  eptjìolam  videamus  D.  tit.  med.  L’altro 
lo  rileggiamo  in  Bartolo  nella  Ttberiade  Part.  2 gloflando  le  pa* 
role  in  fumine  nata.  E il  fedo  fu  da  noi  definito  , e dimoftraa 
to  nel  Lib.  8 r?(5  , ^7. 


%.  72. 

11  primo  modo  fi  è,  allorché  un  podere  , o parte  di  eflb,’ 
contiguo  alla  ripa  del  fiume,  che  per  Io  addietro  non  fu  Letto 
del  fiume  ifieffo , da  un  difeorrente  rivo , offia  da  una  parte  del 
fiume  difeorrente , continuamente  , e perennemente  ne  rimanga 
circondato  . Queft’ atto  efeguito  dalle  leggi  dell’ Ordine  di  con» 
fervazione , coll’  efercizio  ( Lib.  8 Gap.  i , e 2 ) delle  forze 
percotenti  dèlie  acque  , che  incorrono  nel  predio  alla  ripa  con» 
tiguo , non  altera  lo  fiato  naturale  del  fondo  ifolato  : a cagion 
che  i componenti  coefi  del  volume,  naturalmente,  dalla  violenza 
del  fiume  refo  in  ifola  , non  furono  fmofli  , triturati  , o altri- 
mente  alterati  nelle  incocrenze  ; ma  dalla  fola  forza  affondante 
del  bipartito  filone  , per  l’effetto  dell’alterata  direzione  , cioè 
del  modo  , ( Lib.  8 §.  172  , e feg.  ) quel  dato  terreno  videfi 
feparato  in  Ifola  patente  dal  vicino  predio , fenza  punto  ^diftrug» 
gerfi  lo  fiato , la  fpezie , e la  pofizion  luogale . 

§•  73* 

Il  fecondo  modo  fi  è,  allorché  il  fiume  ( Lib.  8 102,' 

loq  , 108,  e feg.  ) bipartitofi  in  un  luogo  del  fuo  alveo  , per 
la  pofizione  degli  ofiacoli  refifienti , dopo  un  qualche  fpazio  per 
due  verfi  difeorrente  , fi  riunifee  in  un  confluvio  , lafciando  in;. 

Tom, HI.  M m fec- 


/ 
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fecco  una  parte  del  fuo  Ietto  ifoJato  . Qucrto  naturale  operato  dalle  ac» 
que  difcorrenti  è un’ifola  aDuviata,  ofììa  un’alluvione  circondata  dalle 
acque,  prefifla  dal  bipartito  filone  , la  quale  , per  le  cofe  dtmo  ivate  (Lib. 
8 I 1 1,  1 1 8,  e feg.  ) , non  meno  fi  è refa  vifibile  dalle  prr)fondazioni 
efeguite  da  ambidue  i filoni  negli  andamenti  centrali,  rivolti  inverfo 
delle  ripe,  ed  indi  rifaliti  nell’ unità  del  confluvio,  che  per  gli 
accrefeimenti  alluviati  nel  luogo  , dalla  perdita  delle  velocità 
delle  divife  acque  nafeofìamente  fatti  ; per  cui  rimanen  lo  il 
depofito  nafeo^o,  in  ifola  , più  alto  delle  laterali  adjacenze , pre- 
figgono ( Lib.  8 §.  8(5,  87  ) una  legale  Ifola  alluviata . 

74. 

Il  terzo  modo  fi  è , allorché  ( Lib. 8 Cap.4)  con  gli  accrc- 
feimenti  nafeofii  di  feonofeiute,  e pefanti  materie , adunate  feor- 
za  a feorza  , dal  ritardamento  delle  velocità,  in  un  luogo  del 
letto  del  fiume  pubblico  , fi  forma  un  depofito  alluviato  • per 
cui  rimanendo  più  alto  dal  livello  delle  acque  correnti  , che  Io 
circondano,  vi  prefiggono  vifibile  Ifola  nel  luogo.  Qiiefia  gene- 
razione è anche  un’alluvione  i folata,  per  opera  del  bipartito  filone 
a feconda  de’verfi  ( §.preced.),  il  quale  partito  dalla  refiflenza  degli 
oflacoli  contrappofli  , appoco  appoco  ammontati  nel  luogo  , fa 
si  che  ciafeuna  delle  parti  confluenti  diriggafi  inverfo  delle  due 
ripe  , e dopo  le  corrifpondenti  rifleffioni  11  riunifehino  al  con- 
fluvio , lafciando  vifibile  T ifola  alluviata  tra  delle  difcorrenti 
acque  del  fiume. 

Il  quarto  modo  fi  è,  la  generazione,  e la  formazione  delle  ifole 
mobili  o fluttuanti  ne’  pubblici  fiumi  , ( Lib.  8 pp  J com- 
pofte  da’ virgulti  , erbe  , e radici  intralciate,  con  delle  minute 
barbe,  e terra  permifiej  le  quali  ben  rimangono,  per  la  minor 
gravità  fpecifica,  talmente  galleggianti  nelle  acque  correnti , che 
fenza  punto  unirfi  col  fondo  o letto  del  fiume  , manifeflanfi 
circon(iate  dalle  acque  medefime  . Di  quella  produzione  non  fa- 
rem  noi  più  oltre  parola*  a cagionchè  elleno  non  fono  della  na- 
tura degli  alluviati  depofiti , o de’ patenti  per  pofizione  , o per 
acceflione , ma  fono  generazioni , e produzioni  fatte  fra  le  acque, 
e nelle  acque  difcorrenti  del  pubblico  fiume  : le  quali  perchè 
formate , e follenute  nel  corpo  fluido  , pcv  dritto  di  ISlatura  , a 
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nluno  appartenente  • per  dritto  delle  Genti , ficcome  altrove  dicem- 
mo , Ibn  per  legge  Civile  ( L.  6$  ult.  D.  De  acquìr.  rer. 
dom.  ) del  pubblico  ufo;  ed  in  oggi  ( Lib.  2 1^6  , 160  ) 

deir  appartenenza  del  Regio  Fifco , per  cui  diconfi  del  dominio 
de’  Principi , che  hanno  delle  Regioni  , e de’  Regni  il  fommo 
imperio , 

§.  jé. 

Il  quinto  modo  additatoci  dal  Bartolo  fi  è , allorché  le 
ifole  fono  caulali , generate  , e prodotte  non  già  da’  naturali  ef- 
fetti operati  da’fiumi  pubblici  variabili,  ma  dedotte  da  un  qual- 
che manofatto  artificio  , o pur  da  qualche  opera  architettonica 
idraulica  . E di  quelle  procurate  generazioni  nemmeno  nè  di- 
rem cofa  alcuna  : a cagionchè  ne’  fiumi  pubblici  riman  proibito 
ad  ogni  perlbna  quallivoglia  efercizio  meccanico  , impediente  , 
deteriorante  , o variante  quel  naturai  libero  dilcorrimento  delle 
acque  a’iuoghi  inferiori , che  poflfa,  e vaglia  a generarle , e ftabi- 
lirle  • ficcome  dicemmo  nel  Libro  precedente  §.251,  e fe- 
guenti . 

77; 

Il  fello  modo  fi  è la  generazione  delle  Ifole  caufali,  ditlac- 
cate  da  un  podere , e accollate  ad  altro  , che  noi  nel  Lib.  8 
gó  definimmo^  di  quelle  non  occorre  farne  più  lungo  raziocinio, 
a cagion  che  ( Lib.  8 §.  pi  , e feg.  ) elfendo  effe  della  natura, 
e fpezie  de’  terreni  daddove  fi  diltaccarono  lenza  perdita  della 
fpezie,  o della  fuperficie  legale,  per  dritto  di  ^cceffione  rimanga- 
no nel  dominio  di  quelli  , da’  predj  de’  quali  furono  dillaccate  ; 
onde  a non  moltiplicare  infruttuofamente  le  cofe  dette  , ivi  ri- 
mandiamo r ornato  Leggitore  . Quindi  dunque  non  altro  dob- 
biamo efporre  in  quello  luogo  , che  le  generali  dottrine  legali- 
drauliche  delle  fole  Ifole  alluviate  fui  fondo  , per  1’  appartenen- 
za di  effe  a’predj  contigui  alle  ripe  de’fiumi  pubblici , e che  di- 
rittamente appongonfi  a filfatti  depofiti  in  Ifola  . 
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78.  P R O P O S. 

Gii  acquijìi  delle  Ifole  alluviatc  ( §,  73  , 74  , 
preced.),  per  dritto  di  Alluvione,  appartengonji  a pojfe^ 
ditori  de  predj  alle  ripe  de'  jiumi  pubblici  contigui 
e che  dirittamente  oppongonji  alla  pofizione  di  effe  nell 
alveo  , gìujìa  il  modo  delle  latitudini  apprejfo  alle  ripe , 
dall' una  , e dall' altra  parte  efiftenti . 

r 

Fu  dimofìrato  nel  preced.  Llb.  la  naturai  generazione  , in- 
crementi , e pofizioni  de’ depofiti  alluviati,  per  opera  del  filone 
difeorrente  ne’ fiumi  pubblici  variabili  ( Lib.  8 83  , 84  ) , a 

feconda  delle  circoflanze  tra  delle  condizioni  delle  materie  mol- 
li, e fdrucciolevoli  componenti  gli  alvei*  per  cui  in  Alluvioni, 
e in  Ifole  alluviate  ( Lib.  8 §.  85  , e 8<5  ) dalle  diverfe  in- 
correnze , e rifalite  dell’intero,  o partito  filone  fi  determinano 
c prefiggono  ; e perchè  le  Ifole  di  ammafiì  alluviati  ( Lib. 

§.  87 , e Lib.  p §.  70 , 73  , 74  } fon  della  fofianza  , e condi- 
zion  medefima  che  le  Alluvioni  penifolate  , le  quali , ( Lib.  y 
9 ) perchè  perennemente  fono  efpofte  a’  naturali  effetti  con- 
tinui, e fucceffivi  del  fiume  nel  mafììmo  rigore,  onde  fi  appar- 
tengono ( Lib.  9 §•  48  , so  ) a’ poffeditori  de’  poderi  appreffo 
alla  ripa  contigui,  per  lo  modo  delle  combinate  latitudini  legali- 
drauliche  * perciò  eflendo  le  Ifole  alluviate  , per  le  legpj  dell* 
Ordine  naturale  ( Lib.  8 8g  , 85  , 8(5,  ec.  ) , le  fieffe  allu- 
vioni contrariamente  unite  e polle  , colle  loro  corrifpondenti  de- 
lineazioni terminali  inverfo  delle  ripe  , ( Lib.  9 70  ) in 

confeguenza  a quelle  compete  ancora,  per  dritto  delle  Genti,  tut- 
to, e quanto  fu  dimoftrato  per  le  Alluvioni  . Quindi  giuda  il 
difpodo  dalle  Leggi  Civili  ( L.  7 ^deo  §.  Infida  D.  Ve  acquir. 
ver.  dom.  ; Idit.  Imp.  Lib.  2 Tit.  i De  rer.  divif.^.  Infula  ) , 
per  dritto  di  .Alluvione,  a feconda  delia  lor  pofizione  nell’alveo, 
più  o meno  alle  ripe  del  fiume  approfiimata  , fon  le  alluviate 
Ifole  di  acquido  a quelli , che  polfeggono  i predj  oppodi  ad  ef- 
fe, e contigui  alle  ripe  dall’ una  , e dall’  altra  parte  del  fiume 
pubblico  variabile  , ( Lib.  9 §.  49 , $6  , ec.  ) per  lo  modo  o 
milura  delle  latitudini  di  ogni  predio  , qual  latitudine  fia  difa- 
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minata  appreffo  delle  ripe  iflefle,  ec.  Che  E.  da  D. 

jQ.  G O R O L L. 

Quindi  ^ chiaro  ( Lib.  g §.  15  1 ^ )■>  che  fé  una  parte 

del  letto  del  fiume  pubblico  variabile  rimane  per  le  naturali 
circoftanze  in  fecco  , e dalle  acque  fluenti  circondato  per  opera 
del  bipartito  filone,  e delle  profondazióni  feguite  nell’alveo;  in 
confegusnza  ( Lib.  9 §•  73  ) quello  effetto  prodotto  dalla  cau- 
fa  medefima  è una  legale  Ifola  alluviata . 

§.80.  CORO  L L. 

Dunque  per  le  cofe  dimofirate  nel  Lib.  preced.  , tutte  le 
Ifole  generate,  e formate  nell’alveo  e fui  fondo  de’  fiumi  pub- 
blici, non  meno  dagli  accrefeimenti  nafcolli,  che  dall’ abbando» 
namento  di  una  parte  del  fondo  medefimo  ( Lib.  p §.71  , 72): 
ficcome  per  dritto  di  alluvione  ( §.  78  preced.  ) acquiflanfi 
a quelli , che  hanno  i predj  contigui  appreffo  alle  ripe  dall’  una 
parte  , e dall’  altra  del  fiume  fteffo  ; così  ben  anche  per  Legge^ 
Civile  ( Lib.  9 §.  77  , e 78  ) a’  que’  foli  compete  , che  fi  op- 
pongono dirittamente  all’ Ifola  alluviata. 

§.  8r.  P R O P O S.  Tav.j.Flg.i^z. 

Le  Ifole  ABCD  generate  , e formate  in  ognun  de" 
due  modi  ( §•  73  , ^ 74  preced,  ) attorno  al  mezzo 
deir  alveo  EFGHIL^  di  qualunque  fiume  pubblico  varia- 
bile MN  ; la  linea  che  divide  V alveo  per  metà  prefig- 
ge r acquifto  di  effe  a!  poffeditori  de  predj  contigui 
XX , ZZ  , appreffo  alle  ripe  oppof  amente  pofti  dall' 
una  ^ e dall'altra  parte  dell'  alveo  medefimo. 

Siccome  difeorrendo  il  filone  fempre  in  dirittura  ( Lib.  8 
168,  lóp  , e feg.  ) per  la  metà  del  fiume  niun  depofito  la- 
tente, e nel  calo  noftro  niuna  Ifola  alluviata  , vi  fi  può  genera- 
re, e formare  ; per  cui  i fondi  dell’alveo,  adjacenti  all’  anda- 
mento centrale  , e le  ripe  a efli  contigui  non  fono  efpofle  agl’ 
incorrimenti , ed  in  confeguenza  alle  corrufioni  , e devaflazioni 
de’ predj,  che  gli  ftan  d’ appreffo;  così  ( Lib.  8 §.  ló^  , 1^4» 
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16$  , c feguenti  ) all*  incontro  degli  oracoli  , refidenti  alla  II- 
berià  del  confluvio  , polli  al  mezzo  AC  dell’  alveo  , il  filone 
M dividendo!!  nel  luogo  A continuerà  tra  delle  materie  molli  , 
e Idrucciolevoli  deli’  alveo  fteflb  il  luo  tortuolo  viaogio  inverfo 
delle  ripe  EFG  , LIH  , dall’ una  , e dall’altra  parte  el’pofte  a’ro- 
vinofi  effetti,  generando  da  A,  a feconda  de’  verli  , infino  alla 
riunione  del  confluvio  in  C,  per  le  mutate  direzioni^  le  curve 
delineazioni  rerminali  ( Lib.  8 167  ) dell’ alluviato  depofi- 

to  in  Ifola  ABCD  : e perchè  dicemmo  le  Ilole  alluviate  nell’ 
alveo  , di  lor  natura  efiltervi  ( 73  , 74  , e 78  preced.  ) 

come  due  alluvioni  contrariamente  unite  in  AC  , per  cui  giu/ìa 
le  cofe  dimolìrate , le  ripe  , e i pred)  a quede  contigui  , che  fi 
oppongono  all’ effetto,  fono  efpofti  alle  perdite  per  le  corrufioni  , 
e all’acquiflo  per  gli  depofiti  alluviati , che  nell’alveo  de’  fiumi 
pubblici  variabili  li  fanno  - perciò  ( Lib.  8 ro8  , e feg.  ) 
elfendo  la  polizion  dell’alveo,  per  la  condi zion  delle  materie  nel 
luogo  degli  effetti  EFGHIL  , la  concaula  efficiente  del  fatto 
naturale^  in  conleguenza  al  medefimo  , pir  dritto  delle  Genti  , è 
riferita  la  determinazion  degli  acquilli  • per  cui  le  farà  1’  alveo 
divifo  per  metà  col  mezzo  della  linea  MON,  giuda  la  fuppofi- 
zione  , elfa  prefigge  gli  acquidi  a predj  XX  ; ZZ  , appreffo  alle 
ripe,  oppodi  dirittamente  alla  generata , e formata  Ilola  alluvia- 
ta . Che  E . da  D . 

§.  8z.  C O R O L L. 

Quindi  è , che  le  leggi  Civili  prefilfero  ( L.  7 ^y4deo  In* 

futa  D.  De  acquir.  ver,  dom.  , L.  I iVf  quid  in  flum.  pubi.  Si 

infula  D.  De  fiumìn,  ec.  ),  che  per  dritto  di  n/Jlluvìene  ^ la  parte 
ABCO  dell’ Ifola , dalla  metà  del  fiume  inverfo  di  un  lato  , e 
l’altra  ADCO  dalla  metà  idelfa  inverfo  dell’altro  , agumentarfi 
( 78  preced.  ) a quelli  , che'  dall’  una  , e l’altra  parte  del 

fiume  poffeggono  predj  contigui  appreffo  alle  oppode  ripe  EFG, 
LIH,  ec.  ‘ ed  in  confeguenza  ( Prop.  preced.  ) dividendoli  l’al- 
veo, naturalmente  codituito,  per  metà  , nel  luogo  AOC  deli' 
effetto,  la  linea  dividente  AOC,  attraverfando  1’  ifoia,  prefigge 
la  parte  di  queda  appartenente  ad  un  lato,  e l’altra  appartenen- 
te all’altro. 
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§.  83.  C O R O L L. 

Dunque  fé  immaginiamo  che  la  linea  MAOCN,  divida  per 
metà  qualunque  alveo  di  un  fiume  pubblico  variabile  , di  ogni 
andamento,  e forma  che  efler  pofia  (§.8i  preced. },  per  le  dottrì. 
ne  lep,altdr auliche  linea  prefigge  il  confine,  AC,  de’legittimi 

acquifli  a’ predj,  porti  apprertb  alle  ripe  opporte  EFG,  LIH,  all’ 
Iloia  alluviata  ABCD'  per  cui  fe  nelle  Ifole  fiffiattamente  gene- 
rate nel  mezzo  de’  fiumi  pubblici  variabili  , i filoni  eguali  vi  fi 
cortituiranno  tra  delle  medefime  circortanze,  egualmente  inclinati 
Tulle  ripe,  e querte  faranno  paralelle  • la  linea  del  mezzo  delTal- 
veo  caderà  foprapporta  alla  linea  capitale  dell’ Ifola  ; ed  in  cotiw 
feguenza  (§.  81,  e8z  preced.  ) la  metà  di  erta  giurta  il  fup 
verl'o  fi  appartiene  a’ predj  XX,  e l’altra  a’ predj  ZZ  . 

§.84.  C O R O L L. 

Da  ciò  è chiaro,  che  fe  il  filone  fi  bipartirte  inegualmente 
nell’alveo,  onde  maggior  quantità  di  acqua  ne  difeorra  contiguo 
ad  una  ripa,  e minore  all’altra,  per  cui  la  prodotta  Ifola  allu- 
viata  occupaffe  una  parte  del  letto  del  fiume  , talmente  approf- 
fimata  a un  delle  ripe,  che  la  maggior  fua  larghezza  non  giun- 
ga alla  linea  dividente  la  metà  dell’alveo,  nel  luogo  dell’ effet- 
to naturale  * per  te  [piegate  dottrine  f 8 1 , e 82  preced.  ) , e 
per  dritto  dì  alluvione  , giurta  il  difporto  dalle  leggi  Civili  ( L. 
7 iAdeo  Infula  verf.  quod  Jiy  L.  5Ó  Infula  efl  nata  F lumen 

D.  D.  K/fcquir.  rer.  dom.  L.  I.  Ne  quid  in  flum,  pubi.  D.  De  flu- 
min.  ) 1’  intera  Ifola  alluviata  è di  legittimo  acquirto  de’  pofle- 
ditori  de’ predj  apprertb  alla  ripa  proffima  , avanti  della  quale 
fu  naturalmente  generata , e formata  . 

§.85.  C O R O L L. 

Sicché  fe  apprertb  alla  ripa,  per  ogni  lato  dell’alveo  , vi 
fia  un  fol  pofleditore  del  predio  contiguo;  a querto  Colo,  e non 
agli  altri  ( Lib.  p 17,  e 18  ) per  dritto  dì  illuvione  la  par- 
te dell’ Ifola  , o pur  tutta,  fi  appartiene  , ficcome  prefirta  dalla 
linea  dividente  la  metà  dell’alveo  inverfo  dell’opporto  lato  . E 
fe  più  pofleditori  de’predj  ne’ lati  tutti  contigui,  e tutti  diritta- 
mente  opporti  all’  effetto  alluviato  vi  efirteffero  ; a tutti  ( Lib. 

*5?j  S8j  e feg.  ) divifamente  , giujìa  il  difpojìo  dalle  Leg* 
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gi  j fi  appartiene,  e fi  acqui  (la  , ( L.  ip  Inter  tot  D.  De  aecfulr. 
ver.  dom.  ) per  lo  modo  o mifura  delle  latitudini  legalidraulichc 
de  predj  contigui  alle  ripe,  efpofle  alla  caufa  continua  , e fuc» 
cefliva,  e oppofie  a dirittura  all’ Ifoia  alluviata  . 

§.  Z6.  P R O P O S.  Tav.'y.FIg.i^^. 

Le  Ifole  alluviate  che  fi  generano  , e Jìahilifcono 
negli  alvei  de  fiumi  pubblici  variabili  , tra  una  ripa  , 
e un  JJola  già  da  tempo  acquijiata  da' poffeditori  de'pre- 
dj  app^ffo  all'  altra  ripa  efijìenti  ; la  linea  che  divide 
per  metà  T alveo  tra  della  ripa  , e la  fronte  dell'  Ifola 
confolidata  a predj  P ac quifto  della  nuova  , a. 

benefizio  de'  poffeditori  de  poderi  contigui  così  alla  ri^ 
pa  j che  a quell' Ifola  acquifìata  . 

Ponghiamo  che  nell’ alveo  BREDSC  fiali  generata  , e (la- 
bilità r Kola  alluviata  GIIH  , la  quale  , per  la  pofivjone  , ( §. 
8q  , 84  preced.  ) , fiafi  acquiftata  a’  predj  contigui  alla  ripa 
CSD,  perchè  dirittamente  oppofii  all’ifolato  depofito  nafcoflo  ; 
e ponghiamo , che  dopo  tempo  bipartendofi  nuovamente  il  filone 
in  L , dalle  incorrenze  in  L alle  rifalite  in  N fiafi  generata  , e 
(labilità  altra  nuova  Ifola  alluviata  PQQO  . In  quelli  operati 
dalla  Natura  ben  vediamo  , che  prima  di  generarfi  la  nuova 
Ifola  PQQP,  colla  divifione  ( Lib.  9 §.  78  , 8^  , 84  ) per 
metà  dell’alveo  BREDSC,  nel  luogo  del  naturale  effetto,  a fecon- 
da della  linea  ATF  fu  prefiffo  V acquiflo  deli’  Ifola  a’pofleditori 
de’  predj  contigui  alla  ripa  CSD  ; ed  in  confeguenza  delle  cofe 
dimoflrate  ( Lib.  9 §.  20  ) rimafe  l’ acquiflo  confolidato  a’pre- 
dj  medefimi . Indi  dopo  tempo,  tra  delle  condizioni  delle  mate- 
rie molli , e fdrucciolevoli , e tra  delle  circoflanze  luogali  , ef- 
fendofi  nuovamente  bipartito  il  filone  in  L , dalle  difcorrcnze 
pergliverfi  LVN  , LTN,  infino  alla  riunione  in  N,  fu  genera- 
ta e flabilita  la  feconda  Ifola  alluviata  PQQO  , tra  della  ripa 
BRE  , e la  fronte  della  prima  Ifola  GIH  , già  confolidata  co- 
me fopra  ; per  cui  ( Lib.  9 §.  48  ) le  ripe  naturalmente  efpo- 
Ile  a quelli  nuovi  operati  dalla  Natura,  con  azioni  continue,  c 
fijccelfive  fono  BRE,  e la  fronte  della  prima  Ifola  GXH  ; ed 
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in  confeguenza  ( §.  78  preced.  ) , pey  dritto  delle  Genti  ^ alle 
medefime  appartengonfi  i depofiti  alluviati  tra  di  effe  coftitulti  : 
e perchè  la  linea  LPMON,  dividente  la  metà  dell’alveo  BRE- 
HXG,  in  dove  generoffi  il  nuovo  effetto,  ( §.8i,  e 82  preced.) 
è la  determinatrice  degli  acquifti  delle  Ifole  alluviate,  a benefì- 
zio di  que’ poffeditori  de’predj  alle  ripe  medefime  contigui*  per- 
ciò ben  anche  , giuda  il  dilpodo  dalle  leggi  Civili  ( L.  65  Si 
epiftolam  §.  Si  infula  D.Dff  aequir.  ter.  dom.),  delle  Ifole  alluviate 
che  fi  dabilifcono  negli  alvei  de’  fiumi  pubblici  variabili  tra  la 
ripa  e l’Ifola,  già  da  tempo  acquidata  da’  poffeditori  de’ poderi 
contigui , col  mezzo  della  linea  LMN,  che  divide  per  metà  l’al- 
veo tra  della  ripa  BRE  , e la  fronte  della  prima  Ifola  GIIH, 
prefiggefene  1’  acquido  a benefizio  de’  foli  pofseditori  de’  poderi 
contigui  alla  ripa  BRE,  e alla  fronte  della  prima  Ifola  GXH. 
Che  £ . da  D . 

§.  87.  C O R O L L.  Tav.y.Fig.ì^ii^. 

Quindi  fe  la  linea  ABC  ( Lib.  p 81,  e 82  ) dividen- 
te l’alveo  DEFGHI  , allorché  fi  dabilì  la  prima  Ifola  LM  , 
cadendo  folla  medefima , didinto  ne  aveffe  l’acquido  a benefizio 
de’predj  contigui  alle  contrappode  ripe;  cioè  a dire  , la  parte 
LN  VIBL  a’poffeditori  de’predj  contigui  alla  ripa  DEE,  e la  par- 
te LOMBL  agli  altri  de’  predj  contigui  alla  ripa  IHG  ; per 
cui  feguita  ne  foffe  la  confolidazione  a lor  vantaggio  : fe  indi 
dopo  tempo  tra  di  una  delle  ripe  medefime,  e fia  DEF  , e la 
fronte  LNM  della  partita  Ifola  LM  , altra  nuova  Ifola  fimil- 
mente  alluviata,  vi  foffe  dabilita  ; per  le  cofe  dìmo/lrate  ( Lib.  p 
8(5  ),  l’acquido  di  tal  nuovo  depofito  nafcodo  PQ_,  a’foli  pof- 
feditori  de’  predj  contigui  alla  ripa  DEF,  e alla  fronte  LNM, 
che  fono  gli  deffi  per  la  parte  LNMBL  , per  dritto  di  alluvio. 
we  , fpetta,  e fi  acquida;e  non  già  agli  altri  dalla  parte  oppo- 
da  IHG,  avanti  della  quale  non  fi  è punto  diverfificato  o alte- 
rato lo  dato  di  prima . 
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§.88.  P,R  O P O S.  Tav.j.Flg.t^^. 

Qualunque  Ifola  alluviata  , talmente  Jìahilita  nell* 
alveo  di  un  Jiume  pubblico  variabile  , che  la  fua  poji- 
zione  intera  non  oltrepajji  la  linea  dividente  la  metà 
deir  alve&  nel  luogo  dell'  effetto  , per  cui  JìaJi  acquijìata 
d predj  appreffo  della  ripa  : fe  indi  col  tratto  di  tempo 
riuniti  i jiloni  nel  punto  dell'  incorrimento  , il  Jiume  nel 
Juo  naturai  rigore  tutto  ne  Jluiffe  tra  V Ifola  , e il  ter- 
ritorio  contiguo  , avendo  abbandonato  perpetuamente  la 
parte  dell  antico  alveo  ; in  tali,  cafi  , V Ifola  rimane 
nel  pieno  poffeffo  di  coloro^  d predj  de'  quali  erafi  confò- 
lidata  y e l alveo  abbandonato  deejì  dividere  per  metà 
a benefìzio  de' medefvni  poffeditori  dell  Ifola  ^ e di  quelli 
che  poffeggono  i predj  contigui  all  altra  ripa  dal  jiume 
abbandonata  . 

Ponghiamo  l’alveo  DEFGHT  del  fiume  pubblico  variabile, 
e la  riabilita  Ifola  alluviata  LMNO  talmente  prodotta  , che 
l’intera  fua  pofizione  non  oltrepafsò  la  linea  ABC  , dividente 
la  metà  dell’  alveo  nel  luogo  dell’  effetto  • per  cui  fu  in- 
teramente ( §.  83  , e 84  prcced.  ) acquifiata  a’  predj  ap- 
preffo alla  ripa  DEF  : e ponghiamo  , che  col  tratto  de’  tem- 
pi il  fiume  colla  forza  affondante  ( Lib.  8 §.  73  , 145  , e feg.) 
riunito  avefle  il  bipartito  filone  in  A , onde  difeorrendo  intera- 
mente per  l’andamento  APQ.G  , tra  1’  Ifola  LMN  , e la  ripa 
DEF  , perpetuamente  abbandonato  ’aveffe  la  parte  dell’  alveo 
ILONGHI. 

Ciò  pollo,  egli  è collante  nella  natura  delle  cole,  f Lib.  7 
§.  <5$,  <5ò , ec.  ) che  effendofi  ridotto  il  fiume  coll’intero  filo- 
ne, a difeorrere  fra  l’Ifola  LMNO,  e il  territorio  DEF*  necef- 
fariamente  il  fiume  tra  delle  minori  ineguali  fezioni  veloci , da 
DI  ad  FG  , dovette  nell’ azione  fucceflìvarhente  velocitarfi  ; ed 
in  confeguenza  non  meno  il  filone  APQC,  efercitarvi  in  atto, 
colla  forza  affondante  , le  profondazioni  del  fuo  andamento  cen- 
trale , che  co’  ritardamenti  delle  velocità  Tulle  adiacenze  laterali 

del 
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del  fondo  dell’alveo  ILONGHI  , ( Llb.  8 lor  ) produrvi 
un  infenfibile  rialzamento  alluviato , datalchè  ne’tempi  appreflb  al 
maflimo  naturai  rigore , per  lo  effetto  delle  due  operanti  concau. 
fe,  manifeftofli  il  perpetuo  abbandono  dell’alveo  fteffo. 

Quindi  dalle  cofe  ragionate  abbiamo  , che  per  lo  naturale 
effetto  dell’allontanamento  del  fiume  dalla  ripa  IHG  , e dalla 
fronte  LBN  dell’Ifola,  furono  liberate  le  latitudini  legalidrauli- 
che  de’  predj  contigui  a effe  , da’continui,  e fucceffxvi  effetti  del- 
le corrufioni  , e devafiazioni  , a cui  erano  perennemente  efpofte, 
per  cui:  ficcome  ceffata  la  caufa  nel  luogo  ( Lib.  p 15  , e 
ló  },  l’abbandonato  letto,  come  depofito  alluviato  ( Lib.  8 §. 
101  ),  fi  reftituì  al  dritto  privato  ; a cagion  che  il  fiume  col 
fuo  allontanamento  perpetuo  ( L.  30  Ergo  §.  Flumina  enm  D, 
Ve  acquir.  rer.  dom.  ) li  tolfe  la  qualità  di  pubblica  appartenen- 
za , onde  a’  medefimi  terreni  contigui , che  vi  furono  efpofti  per 
dritto  Civile  fi  partifce  , ed  acquifta  * così  l’intero  fiume  difcor- 
rendo  nell’alveo  APQC,  per  dritto  di  Natura , in  effo  continue- 
rà ad  operarvi , con  caufa  perenne , e fuccefliva  gli  effetti  natu- 
rali , infinochè  dureranno  le  concaufq  produttrici  tra  delle  circo- 
fìanze;  e quindi  a’ poffeditori  de’ predj  contigui  alla  ripa  DEF, 
e deir  Ifola  LMNO  , per  dritto  delle  Genti  , continuar  ne  dee 
l’appartenenza.  Ma  perchè,  l’ Ifola  LMNO  per  le  fteffe  ragioni, 
e per  trovarfi  nel  primo  atto  generata  al  di  là  della  linea  divi- 
dente la  metà  dell’alveo  ABC  , fu  ( §.  83  , 84  preced,  ) acqui- 
fiata  , e confolidata  a’  poffeditori  de’  predj  contigui  alla  ripa 
DEF  ; perciò  le  leggi  Civili  , per  le  cofe  dimojlrate  , ordinano 
( L.  eft  nata  verf.  fi  cum  fundo  D.  De  acquir.  rei. 

dom,  ),  che  la  confolidata  Ifola  LMNO,  a’poderi  DEF  rimaner 
dee  in  pieno  dominio,  ed  a’medefimi  poffeditori  , a cui  fu  perdrit, 
to  di  Jflluvione  unita,  prima  dell’abbandonato  alveo;  e l’alveo 
abbandonato  nel  fecondo  atto  ( L.  med. , e L.  7 i/ddeo  quod 
fi  toto  D.  tit.  med.  ) per  lo  dritto  ifteffo  doverli  dividere  per 
metà,  giuda  la  fua  pofizione  ILONGH  , aggregandone  la  metà 
a’ poffeditori  dell’ Ifola  LMON,  e l’altra  a’ poffeditori  de’  predj 
contigui  all’abbandonata  ripa  IHG  ; ed  in  confeguenza  qualun- 
que Ifola  alluviata  , talmente  ftabilita  nell’  alveo  di  un  fiume 
pubblico  variabile,  che  la  fua  pofizione  intera  non  oltrepafli  la 
linea  dividente  la  metà  dell’alveo,  nel  luogo  dell’  effetto  , per 
cui  fiafi  acquiftata  a’  predj  appreffo  alla  rjpa  : fe  col  tratto  di 
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tempo  riuniti  i filoni  nel  punto  dell’ incorrimento , il  fiume  nel 
fuo  naturai  rigore  tutto  ne  fluifce  tra  1’  Ifola  , e il  territorio 
contiguo,  avendo  abbandonato  perpetuamente  la  parte  dell’  anti- 
co alveo  ^ r Ifola  rimane  nel  pieno  pofieflb  di  coloro  , a’  predj 
de’  quali  erafi  accrefciuta  • e l’Alveo  abbandonato  fi  divide  per 
metà  a benefizio  de’  medefimi  , e di  quelli , che  pofleggono  i 
predj  contigui  all’  altra  ripa  dal  fiume  abbandonata  . Che  E. 
da  D. 

8p.  C O R O L L. 

Da  ciò  è manifefto  , che  1’  abbandonata  ripa  IHG  , per 
r abbandonato  alveo  dal  fiume  pubblico  variabile  ( L.  30  Ergo 
ft  in  futa  §.  Flutnina  enim  D.  De  acqmir.  rer,  dom.  ),  muta  la  lua 
prima  legai  natura:  e ceflàndo  di  effe  re , per  dritto  delle  Genti  , 

( Lib.  8 §.  , z66  , e feguen.  ) a ufo  del  Pubblico  ; in 

confeguenza,  come  di  ogni  altra  cofa  privata,  fi  acquifta  in  pieno 
dominio  de’  poffeditori  de*  predj  a effa  contigui . 

po.  C O R O L L.  Tav.y.Fig.1^6. 

Tn  oltre  fe  avanti  della  medefima  Ifola  LMNO  , dopo 
qualche  tempo  , fi  genera  e ftabilifce  un  depofito  latente  penifo- 
lato  , cioè  un’  alluvione  LONR  • quello  nuovo  operato  dalla 
Natura  per  eflerfi  formato  ( Lib.  p p , e io  ) contiguo  alla 
fronte  , ollia  ripa  LON  dell’ Ifola  , ancorché  oltrepalfi  la  linea 
dividente  la  metà  dell’  alveo  ABC,  nel  luogo  dell’  effetto  , per 
dritto  di  xAlluvione  ^ giufla  il  difpofio  dalle  Leggi  ( L.  5Ò  Infuta 
ejl  nata  Flumen  tllttd  D.  De  acqmr.  ver.  dom.  ) fi  accrefce , C 
acquifla  al  poffeditore  , o poffeditori  dell’  Ifola  già  confolidata 
co’  predj  contigui  alla  ripa  HCDE. 

§.  pi.  C O R O L L. 

E fe  a’  lati  della  medefima  Ifola,  LMNO,  fi  generano  le 
alluvioni  talmente,  che  l’Ifola  fi  dimoftri  diffefa  avanti  del  pre- 
dio CH  colla  parte  LI  , e del  predio  DE  colla  parte  NP  j 
queffi  depofiti  alluviati , per  le  cofe  dimoflrate  ( Lib.  p 78  , 
® ^'^3*  )j  e per  lo  prcfcritto  dalle  Leggi  Civili  ( L.  $6  Infula 
§.  Flumen  D.  tit.  med.  ) fi  appartengono,  e fi  acquiffano  a’ pofle- 
ditori  de’predj  HC , DE,  contigui  alle  ripe  HC  , DE  , e con- 
trappofU  alle  parti  IL,  NP  , dell’ agumentata  Ifola. 
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§.  p2.  C O R O L L. 

Or  da  tutto,  e quanto  ragionammo,  e dimodrammo  necef- 
fariamente  ne  fegue  , che  le  Ifole  alluviate  ne’  fiumi  pubblici 
fon  per  legge  Civile  ( L.4  St  pvopvietati  D.  I)e  jme  dotìum  ) ac- 
crefcimenti  fificoidraulici , e legalidrauliche  confolidaziòni  a’predj 
a dirittura  contrapporti  alle  generazioni  , e forme  di  effe  : per 
cui  difcorrendovi  le  acque  in  ogni  attorno  alle  terminali  linea» 
zioni,  che  ne  ftabilifcono  la  figura  ; la  lineazion  medefima  fi 
prefigge  ( Lib.  8 §•  238  , e feguen.  .)'  in  ripa  dell’  alluviato 
depofito . . • ' • . . I ^ 

§.  p3.  C O R O L L. 

Dunque  in  ogni  depofito  alluviato  o penifolato  , o ifolato  che  ei 
foffe,  la  lineazion  terminale  che  ne  prefigge  la  figura,  dalla  par* 
te  del  fiume,  è la  ripa  opportuna  del  terreno  alle  incocrenze  , e 
wfalire  efporta  ; ed  in  confeguenza  l’ufo  di  querta  ( Lib.  8 
z6(5  ) è del  pubblico;  e la  proprietà  ( Lib.8  §.270  ) limitata, 
o la  quafi  proprietà  di  effa  , col  pieno  dominio  dell’  alluvia» 
to  depofito  penifolato  , o ifoiato  è ( Lib.  p 17,78  e ffguen.) 
del  poffeditore , o poffeditori  dell’  alluvione  , o dell’  Ifola  al- 
luviata , ec. . 


P4.  F R Ò P O S. 

’ Se  bipartito  il  Jilone]di  uri  pubblico  Jìurn^  ìn'^uri 
tal  luogo ’ dclV  alveo  \ ufi  ' de'  rivi  incorrendo  nella:  ripx 
la- rompa  , formandofi  nuovo  alveo  né  terriìorj,.  contigui, 
ed  indi  riunito  al  confluvio  , la  parte  ^.divija  rimanga  in. 
Ifola  dalle  acque  del  bipartito  filone  circondata  ; quejìo 
terreno  ridotto  in  ifola  , continua  nel  pieno  dominio  di 
colui  , che  pqjìede  la  rimanente  parte  del  podere  daddo- 
ve  fu  feparata  . 


Per  effere  la  generazione  di  querta  Ifola  una  naturai  divido» 
ne  ( Lib.  p 72  ) del  terreno  contiguo  , fatta  da  una  parte 
del  fiume  colla  forza  affondante  ; perciò  ( Lib.  8 102  , e 
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feg.  ) vi  ha  cofHtuito  un  nuovo  alveo  a fe  corrifpondente  ,•  infi. 
no  ad  equilibrarfi  con  T altra  parte  ferma  , fiabile  , ed  integrale 
del  predio,  daddove  fudivifa,e  dal  fiume  foltanto  terminata  nel 
medefimo  luogo , fenza  alterazione  de’componenti , e della  fuper- 
ficie  : e perchè  quefio  naturale  effetto  non  prefigge  un’  Ifola  del 
genere  delle  alluviate,  ( Lib.  p §•  7?  , 74  , e feg.  ) o delle 
altre  già  fpiegate,ma  una  femplice  naturai  divifione  di  un  ifief- 
fo  territorio , accidentalmente  dal  fiume  figurato  in  Ifola  j perciò 
( Lib.  8 §.  <54  , ed  altrove  ) a feconda  del  dritto  delle  Genti  , 
pet  le  leggi  Civili  ( L.  7 quod  fi  D.  De  acquiy.  rer.  dom, 

Iftit.  Imp.  Lib.  2 Tit.  I De  remm  dìvifi  ) il  divifato  terreno , 
dal  fiume  pubblico  in  Ifola  coftituito  , rimane  nel  pieno  domi- 
nio del  poffeditor  del  podere  medefimo  , daddove  fu  feparato  • 
Che  £ . da  D . 

§.  C O R O L L. 

Quindi  è , che  continuando  perennemente  il  difcorrlmento 
del  braccio  del  fiume  per  lo  nuovo  alveo,  nella  formata  fepara- 
zione*  in  confeguenza  delle  cofe  dimofirate  ( Lib.  2 152,  e 

feg.  ) , ben  anche  quefio  braccio  del  fiume  è pubblico  col  fuo 
alveo . 

§.  p6.  C O R O L L. 

E per  le  ragioni  medefime  , le  ripe  del  nuovo  alveo  con^ 
termini  dell’ Ifola  da  una  parte  , e del  predio  dall’altra,  neceffa- 
riamente  , e opportunamente  ( Lib.  p ) fi  prefiggono  al 

pubblico  ufo;  e la  proprietà  limitata , oflia  la  quafi  proprietà  di 
effe , col  pieno  dominio  dell’  Ifola  , al,  poffeditor  del  territorio, 
daddove  fu  feparata^fi  appartiene. 

V'-J  - 
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C A P.  IV, 

1 

Della  divifione  legale  matematica; 
e affcgnazione  legalidraulica  ' 

delle  Ifole  alluviate.  ‘ 

» 

P7.  DEFINÌ  Z.  Tav.S.FIg.1^7. 

Linea  determinatrice  gli  acquifti  a’  predj  contrap» 
podi  deir  Ifola  alluviata  , è una  curva  A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9, IO, B , talmente  menata  tra  delle  naturali  ripe 
QGR  j PMS  , che  divide  per  metà  T alveo  del  fiume 
pubblico  nel  luogo  delle  generate , e ftabilite  Ifole  al- 
luviate . 

' I » 

§.  p8.  C 0>R  O L L.  ' , 

Dunque  , per  lo  difpoflo  dalle  leggi  Comuni  ( L.  7.  */fde9 
Iit/ula  D.  De  acqulr^  rer.  domiti,  ) , quella  curva  legalidraulica 
è quella,  che,  come  dividente  per  metà  l’alVeo  del  fiume,  deeli 
menare  con  regola  matematica  ‘ affinchè  fi  coftituifca  egualmen^ 
te  lontana  da’punti  delle  naturali  infleffioni  delle  ripe,  nel  luogo' 
deir  effetto  alluviato  in  Ifola  , e determini  ( §.  78  preced.  ) 
colla  fua  pofizione  la  certa  affcgnazione  degli  acquifti  di  quello, 
a benefizio  de’  predj  contigui  alle  ripe  ia  dirittura  contrappofte . 

« 

§.  pp.  D E F I N I.Z. 

Linea  Capitale  delV  Ifola  alluviataS\h  quella  linea 
retta  AB  , menata  tra  de’  fuoi  capi  A , B , oflia  das 
punto  a punto  di  fua  lunghezza  ; cioè  a dire  , dall 
incominciamento  A , appreffo  del  bipartito  filone  Z , 
alla  riunione  del  confìuviq  B inverfo  X . 

§.100, 


, \,,^,  LibklX,  IJiituTtonì  ' \ 


100.  G O R O L L. 

Quindi  dalle  cofe  dimoftrate  ( Lib.  p §•  54, 57  ) è chia- 
ro, che  la  linea  capitale  menata  in  qualunque  Ifola  alluviata  , 
perchè  ha  fopra  di  fe  1 verfi  del  difcorrimento , oflìen  le  linea- 
zioni  terminali  della  forma  ADB,BCA;  in  confeguenza  ( Lib. 
P §•  SS  > 57’»  ) è il  completo  potenziale  dii  tutte  le  latitu- 

dini legalWrauliche  , combinatamente  corrifpondenti  alle  latitu- 
dini naturali  de’predj  contigui  alle  ripe,  a dirittura  contrappòfte 
all’  Ifola  ADBG.  : 

i D E F I N I Z.  y, 

Linee  normali  fon  tutte  quelle  ordinate  PQ,Ff,oO, 
gG.  ec.  regolatrici^  la  metà  dell’alveo  del  fiume  pub- 
blico variabile  nel  luogo  dell’  effetto  alluviato  in  Ifo- 
la  5 che  produconfi  con  regola  matematica  perpendico- 
lari filila  capitale  , ' da  tutt’ i punti  delle  naturali  ri- 
fìeiiwni^di  ogni  ripa,  terminate  nella  ripa  oppofta . 

§.  102.  C O R O L L. 

Quelle  linee  normali  y per  le  dottrine  geometriche  , effendo 
ordinate,  cioè  perpendicolari "fulla  Capitale , fono  ben  anche  fra 
di  effe  paralelle  * e prefiggono  ( §.  preced.  ) la  figura  nel  luogo 
PQRS  deir  azione , offia  dell’  alveo  colle  fue  diverfe  modificate 
latitudini  da  ripa  a ripa  laddove  fu  generatale  {labilità  l’Ifo- 
la  alluviata . 

§.  103.  D E F I N I Z. 

Punti  terminali  della  linea  determinatrice  fon  quel- 
li , i,2,3j4,  ec.  , prefilli  alla  metà  delle  ordinate  nor- 
mali ; per  gli  quali  fi  mena  la  determinatrice^  dividen- 
te ia  metà  dell’- alveo  nel  luogo  dell’ azione. 

104.  D E F I N I Z. 

, Lìnee  dividenti  legai  idrauliche  delle  IJole  ^ fon 

rst- 
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rette  menate  da’  termini  naturali  delle  latitudini  de’ 
predj  contigui  alle  ripe,  in  dirittura  contrappofte , per- 
pendicolari fulla  capitale  , e continuate  a dirittura 
per  r llola  iiifmo  alla  determinatrice  degli,  acquifti . 

§.  105.  D E F I N I Z. 

Parie  legalidraullca  deirifcla^  accrefcente  il  fondo 
profìimo  , è quella  parte  di  effa,  terminata  dalle  rette 
dividenti  ^ dalla  determinatrice^  e dal  Jìume  difcorrente 
fra  r Itola  alluviata  e il  prollimo  podere  , che  gli  ftà 
a dirittura  oppofto . 

106.  P R O P O S. 

La  divi  [ione  delle  Ifole  alluviate , affin  di  ajfegnar- 
ne  le  parti  legai  idrauliche  dpredj^a  cui  fi  appartengonOy 
deefi  coordinare  colla  curva  determinatrice  , dividente 
per  metà  I alveo  del  fiume  pubblico  y nel  luogo  della  ge- 
nerata , e ftabilita  ffola  . 

I fiumi  ( Lib.  2 16^  , 172  , e feg.  ) allorché  efcono 

dalla  rettitudine  del  corfo  tra  delle  innumerabili  circoftanze  del 
proprio  alveo,  all’incontro  di  oflacoli  diverfi  , e diverfamentc 
pofii  in  un  tal  luogo  del  letto  , e a qualche  diftanza  dalle  ri- 
pe generano  , e fiabilifcono  gli  alluviati  depofiti  in  ifola  ( Lib. 
8 8(5  , 87  ) per  opera  del  bipartito  filone  , che  vi  efercita 

filile  ripe  iflefiTe,  e fui  fondo  appreflb  di  effe  le  forze  dilatante, 
e affondante  , dove  più,  dove  meno  a mifura  delle  fconofcìutc 
diverfità  , e delle  occulte  pofizioni  degli  oRacoli  ; e perchè  le 
Ifole  alluviate  ( Lib.  p 78  ) , per  dritto  dì  alluvione  , a fe- 
conda della  lor  pofizione  nell’  alveo  , e nel  luogo  del  naturale 
effetto,  più,  o meno  approffimate  alle  ripe,  quivi  pofte  dall’una, 
e r altra  parte  del  fiume  , fi  prefiggono  di  appartenenza  a quel- 
li , che  poffeggono  i predj  a effe  contigui  , e che  a dirittura  fi 
oppongono  all’ alluviato  depofito  * perciò  riguardando  l’alveo  nel 
fuo  primo  Rato  , cioè  prima  dell’  effetto  prodotto  dal  bipertito 
filone  del  fiume*  riguardando  la  caufa  perpetua  de’naturaJi  operati 

Tom.  III.  Oo  nel 
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nel  luogo  medefimoj  e le  circoflanze  dcH’alveo  dopo  della  {labilità 
Jlbla  alluviata  , per  ragionarne  con  giudizio  retto  1’  acquilo, 
necelfariamente , ( Lib.  8r  , e l'eg.  ) nella  metà  dcH’alveo 

HefTb , e nel  proprio  luogo  degli  effetti  deefi  prefiggere,  f>er  dot~ 
trina  legale  colla  Curva  determinatrice  (^,^7  preced.  ); 

cd  in  confeguenza  ( Lib.  9 98  ) ogni  linea  determinatrice  , 

dividente  per  metà  l’alveo  ;icl  luogo  della  generata  , e ftabilita 
Ifola  alluviata,  ne  determina  la  divifione , e gli  acquiffi  legali- 
draulici  a’predj  opporti,  a cui  fi  appartengono.  Che  E , da  D. 

107.  C Q R O L L. 

Datalchè  fe  in  qualunque  altra  parte  della  latitudine  , fuo- 
ra  della  metà  dell’alveo  nel  luogo  degli  effetti,  produr  fi  voglia 
la  curva  determinatrice  legale  matematica  , a prefìggerfi  con  eflfa 
gli  acquirti  a’ fondi  contigui  alle  ripe  de’ fiumi  pubblici  , e alle 
generate  Ifole  alluviate  a dirittura  oppofte  ; tal  determinazione 
neceffarlamente  produce  un  maniferto  alfurdo  nella  feienza  legali, 
draulica  , e per  le  cofe  dimofìrate  , ( Lib  8 §.  (54  , 87  , e feg. 
c Lib.  9 9 ) contraria  agli  operati  dalla  Natura  • ingiuriofa 

al  dritto  delle  Genti;  e diffrattiva  del  dritto  di  *AUuvione  y giu- 
fìa  l’ordinato  dalle  Leggi  Civili. 

§.  108.  P R O P O S. 

parti  legai  idrauliche  delle  Ifole  alluviate  , ac- 
crefeenti  i poderi  a dirittura  oppofiti  all'  eletto  natura- 
le , necejffariamente  dehbonfi  prefiggere  , e jlahilire . 
colle  ordinate  dividenti  , menate  perpendicolari  Julia  ca- 
pitale da'  termini  delle  latitudini  naturali  de'  predj  ^ e 
COSI  produrle  a dirittura  per  /’  Ifola  infino  alla  determi- 
natrice , dividente  la  metà  dell'  alveo  nel  luogo  degli 
effetti  . 

Già  dicemmo  ( Lib.  9 §-58,  59,  60  ) le  ragioni  legali- 
draulirhe,  per  le  quali  neceffariamente  le  linee  dividenti  le  fu- 
peificie  delle  alluvioni,  menar  debbonfi  da’  termini  delle  latitudi- 
ni naturali  de’  poderi  alle  a’ipe  contigui  , fempre  perpendicolari 
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fulla  Capitale  , e cosi  produrle  a dirittura  per  la  fuperficie  fìef- 
la  infino  alle  delineazioni  terminali  • affinchè  fien  confervate  po- 
tenzialmente colle  latitudini  legalidrauliche  la  caiifa  perenne  , e 
gli  effetti  fucceflìvi:  e perchè  le  Ifole  alluviate  Tono  tra  de’me- 
defimi  effetti  naturali  degli  accrefcimenti  nafcofti  , generate  , e 
ftabilite  cogli  Ifeffi  elementi  , e foftenute  con  caufa  perpetua  , 
infinochè  il  fiume  abbondantemente  difcorra  nel  luogo  degli  ef- 
fetti continui,  e fucceffivi  ; perciò,  giufla  le  cofe  dimoftrate, 
( Lib.  p §.  <5i  , <5z  , ec.  ) le  parti  legalidrauliche  delle  Ifole 
alluviate,  acctefcenti  i poderi  appreffo  alle  ripe , e à dirittura  op- 
porti al  de  polito,  debbonfi  neceffariamente , come  nelle  Alluvio- 
ni dicemmo,  adattar  da’ termini  naturali  de’predj , perpendicola- 
ri fulla  capitale,  e così  a dirittura  produrle  alla  determinatrice, 
dividente  la  metà  dell’alveo  nel  luogo  degli  effetti  . Che  E . 
da  D . 

109.  C O R O L L. 

Dunque, glurta  il  difporto  dalle  leggi  ( L.  7 %Adeo  InJuU 
verf.  pira  medo^  L.29  Inter  ecs  D.  De  acquir.  lev,  dom.  , Iftit.  Imp. 
Lib.2  Tir.  I.  De  vetum  divìf,  §.  Infula  , ed  altrove  ) coll’  eler- 
cizio  di  querte  lineazioni  legalidrauliche  farà  confervata  la  caufa 
perpetua  degli  effetti  continui , e fucceflìvi  : e col  mezzo  delle 
latitudini  potenziali  legalidrauliche  porte  rette,  e diftefe  a dirittu- 
ra per  le  Ifole,  infino  alla  lor  lineazione  terminale  coll’acqua  cor- 
rente; ne  faran  prefiflì  gli  acquirti , ec. 

§.  no.  C O R O L L. 

Quindi  è,  che  ogni  parte  legalidraulica  dell’  Ifola  , che  fi 
acquifta  a’  fondi  a dirittura  opporti  alla  divifione  , combinate 
col  modo  o milura  delle  latitudini  legalidrauliche  potenziali 
( Lib.  8 §.49,  50  ),  e prefiffe  velutì  Imea  tn  dueSlum  per  in- 
fulam  tranfdu^a  ( e feg.  luog.  cit.  ),  rtman  confinata  dal- 

ia determinatrice,  dividente  le  metà  dell’alveo,  dalle  linee  divi- 
denti legalidrauliche,  e dall’acqua  difeorrente  giurta  la  llncazion 
terminale;  per  cui  ogni  regione  o parte  di  fuperficie  così  con- 
finata , è ciocché  fi  appartiene  al  predio , che  gli  ftà  alla  fronte 
in  dirittura  opporta  . 
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§.  m.  P R O P O S.  Tav.^.Fig.iSj. 

Data  la  J^gura  dell’  alveo  di  un  tal  jiunie  pubblico^ 
nel  luogo  PQJ^S  , in  cui  dal  bipartito  jìlone  XZ  Jìafì 
generata,  e formata  l’  I fola  aìluviata  ADBC  ; fi  doman- 
da ricercare  , e prefiggere  la  curva  determinatrice  , di- 
vìdente per  metà  V alveo  dato . 

Dal  termine  A al  termine  B della  generata  , e formata 
Jfola  ADCB,  oflìa  tra  de’capi  di  efl'a  , A,B,  producafi  ( Lib.  r? 
^.53  ) la  capitale  retta  AB  ; e da’  termini  ftefli  A,B,  erganfi 
{ Lib.  9 §.  5P  ) le  perpendicolari  AQ_  , BR  , terminate  nella 
ripa  QHR,  producendole  a dirittura  nella  ripa  oppoftta  PNS. 

Da  tutt’  i punti  delle  naturali  infìelfioni  delle  ripe  F,G,H, 
I,K  • 0,N,M,L,K,  fi  menino  le  ordinate  normali  ( Lib  p §.ior, 
e lOi  ) Ff,  oO,  Gg,  nN,  Hh,  mM,  li,  IL,  K k,  per- 
pendicolari fulla  capitale  AB  , e a dirittura  fi  producali  da  ri- 
pa a ripa.  Q^Liefie , per  le  dottrine  geometriche , fono  paralclle  fra 
di  effe  , e colle  linee  Q.P,  RS,e  fono  ancora  i termini  normali 
della  figura  data . 

Cialcuna  ordinata  normale  dividali  in  due  eguali  parti  , nc* 
punti  1 ,2-, 3, 4, 5,6,7, 8. p, 10,1  r ; e quelli  fono  ( Lib.  p loo  ) 
i punti  terminali  della  determinatrice  , tra  i quali  menata  la 
curva  1,2;  2,3;  3,4;  4,5;  5,ó;  6,7;  7,8;  8,p;  p,  io;  io,  11; 
riman  ricercata  , e delineata  la  determinatrice  i.  ii.,  dividente 
per  metà  l’alveo  dato.  Che  E.  da  F.  Dimollriamolo . 

Egli  è collante,  giulla  la  fuppofizione , che  la  divifa  figura 
QS , ( Lib.  p 106  ) è del  dato  alveo  del  fiume  nel  luogo 
degli  effetti,  laddove  fi  è l’ Ifola  ADBG  generata  , e formata  : 
c perchè,  ginjla  la  coflrufone  ^ le  figure  contrarie  Q_2  , P2  , F3, 
f3  , cc.  hanno  i lati  Qi  , F2  , 03  , ec.  eguali  a’ lati  Pi  , fz  , 
O3  , ec. , e fon  fra  le  ffeffe  paralelle  , colle  bafi  12,  23,  ec. 
comuni;  perciò  tali  contrarie  figure  fono  (a)  in  quantità  eguali; 
cd  in  confeguenza  la  figura  Q.  I 5 1 1 RHGQ.  eguaglia  la  figura 
P I 5 II  SÀVIO P;  per  cui  la  delineata  linea  curva  r,2,3,4,5, ee. 
per  elfer  1’  unione  di  tutte  le  bafi  , divide  con  regola'  matema- 
^ fi- 

(a)  Eudid.  Lib.  i Propof.  16,  c Lib.  7.  Propof.  3 6. 
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tlca  l’ intera  figura  Q.S  per  metà  , e prefigge  ( Lib.  8 §.  , 

p5  ) la  domandata  determinatrice  , dividente  anche  per  metà 
l’alveo  dato.  Che  E . da  D , 

II2.  -P  R O P O S. 

Data  qualjìyoglia  Ifola  alluviata  in  qualunque  luogo 
dell'  alveo  di  un'Jiume  pubblico  , domanda  prèfggerne 
V appartenenza  a'  poderi  contigui  alle  ripe  ^oppojìe  dall' 
una  , e dall'  altra  parte  del  dato  luogo  dell'  effetto  . 

Si  faccia  efattifiima  pianta  icnografica  dell’alveo , nel  luogo 
della  generata , e formata  Ifola  alluviata,  (a)  nella  quale  vi  fien 
puntualmente  delineati  ogni  accidente  naturale  del  verfo'  del  bi- 
partito filone  , ogni  fenfibile  infleflione  delle  contrappofte  ripe  , 
e la  forma  e figura  del  generato  depofito  latente  in  ifola  , co’ 
termini  fficuri  della  divifione , e riunione  del  filone,  oflìen  i capi 
della  lunghezza  dell’ Ifola. 

/ CoU’ufo  della  propofìzion  precedente  ( §.  iii  ) fi  ricerchi, 
e delinei  la  determinatrice,  dividente  -per  metà  1’  alveo  QS,  nel 
luogo  dell’ effetto  , e porta,  periefemplo,  effer  la  curva  1,2, 3, 4, 
5,  ec. , fe  querta  caderà  fuori  dell’. Ifola  ADBC  , o dalla  parte 
di  fopra  , o dalla  parte  di  fotto  di  fua  pofizione  : perchè  deter- 
mina ( Lib.  p 78  , 81  , 82  ) il  confine  dell’appartenenza  a’ 
fondi  contigui  alle  ripe  contrapporte  ; perciò  il  formato  depofito 
latente  in  ifola  giudicafi  a vantaggio  del  predio  contrapporto  , a 
cui  è per  pofizione  più  proffimo . * 

Se  la  delineata  linea  dividente  per  metà  1’  alveo  , nel  dato 
luogo,  interfecherà  l’Ifola  alluviata , ADBC,  in  qualunque  manie- 
ra, e fia  per  efempio  ne’punti  152,3,4,5,  ec.,  per  le  cofe  dimo- 
ftrate  ( Lib.  9 §.  78,  83,  84,  85  ),  la  parte  fuperiore  2 DB 
5 2 fi  acquirta  a’  predj  Q_G  R ',  contigui  alla  ripa  oppofta  alla 
fronte  2 DB  ; e l’altra  2 ACB  5 2 fi  acquirta  a*  predj  PNS  con- 
tigui alla  ripa  opporta  alla  fronte  2 ACB  • ed  in  confeguenza 
colla  ricercata  , e delineata  determinatrice , dividente  per  metà 
l’alveo  dato  nel  luogo  dell’effetto  QS,  fi  è prefiffa  l’appartenen- 
za che  fi  era  domandata.  Che  E . da  F . r 

§.113. 

(a)  Carletti  Iftit.  Architett.  CiviJ.  Lib.  5 Gap.  3.  Reg.  ii,  e feg. 
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§.115.  P R O P O S.  Tav.Z.FlgA^%. 

T)ata  qualfivogUa  IJola  alluviata  , per  ef empio  AC- 
BDA  , Jopr^  della  quale  fi  a pi'fìff^  l<^  determinatrìce 
AGOj  dividente  per  metà  V alveo  LKYQ,  nel  luogo  del- 
la generazione  , e formazione  dì  effa  ; e dati  i predj 
contigui  alle  ripe  KV,  LQ_,  i cui  lati  naturali  contrap- 
pojìi  fieno  KH , Hi , 1Y\  LM  , JVfAT,  NQ,\  fi  doman- 
da la  divifione  legale  matematica  dell'  Ifola  alluviata  , 
e r affegnazione  legai  idraulica  delle  regioni  o parti 
della  fuperficie  , per  lo  modo  0 mifura  delle  latitudini 
legali^  combinate  apprejfo  delle  particolari  ripe  » 

PremefTo  quanto  dicemmo  nella  Propof.  precedente  , e che 
la  determinatrice  , dividente  per  metà  l’ alveo  nel  luogo  dell’ef- 
fetto, fia  ( Lib.p  Ili  ) AoO.  Dal  termine  A, al  termine 

B,  capi  riconoiciuti  della  data  Ifola,  fi  meni  la  capitale  AB  » 
e da’ termini  naturali  K,H,I,Y  ; L,M,N,Q_,  de’ lati  contrapporti 
( Lib.  9 §.105  ) fi  faccian  cadere  le  linee  dividenti  legalidrauli- 
chc  KA  , Hs,  It,YB;LA,Mr,  Nu,  QB,  perpendicolari 
fulla  capitale  AB,  le  quali  ( Lib.  9 §.  54 , 5 8 , do  , Ó£  , C 
6z  ) prefiggono  in  erta  le  latitudini  potenziali  legalidrauliche 
A s,  st,  tB,  combinate  colle  naturali  apprertb  delle  ripe  KH, 
HI,  lY  * QN  , NM,  ML  , a dirittura  contrapporte  al  depifito 
alluviato  in  ifola.  Quindi  tali  dividenti  legalidrauliche  prodotte 
continuamente  rette  , e a dirittura  per  l’ Ifola  , interfecandofi 
colla  determinatrice  degli  acquirti  AoO  j prefiggono  ( Lib.  9 
§.  Ilo  ) la  domandata  divifione  dell’Ifola  alluviata,  e le  quan- 
tità fuperficiali  di  ogni  parte  legalidraulica  , che  fi  acquirtano  per 
lo  modo  o mifura  delle  latitudini  apprertb  alle  ripe  a’  pre  j a 
erte  contigui , e approlfimati  al  depofito  latente:  datalchè,  git4fìa 
la  fuppopt‘^ione  , la  parte  A o RA  terminata  dalia  determinatrice 
Ao,  dalla  dividente  legalidraulica  o R,  e dall’andamento  del  verfo 
AR  fi  acquirta  al  predio  LM^  la  parte  R 00 o VDR,  confinata  dalla 
determinatrice  000  , dalle  dividenti  legalidrauliche  oR  , oV  , 
e:  dal?  andamento  del  verfo  RDY,  fi  acquirta  al  predio  MPN; 

.g  i -j  ,11  -V  : V ♦ « la 
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e la  parte  VuFBV,  fi  acquifia  al  predio  NQ.  : e cosi  dall'  altra 
parte  , la  fuperficie  F o T,  al  predio  YI  ; la  fuperficie  oTCSo, 
al  predio  Hlj  e la  rimanente  So  A al  predio  HK  . Che  E . 
da  F . , . 

114.  P R O P O S.  Tav.S.Fìg.i^g. 

Datò  due  Ifolò  alluviafe.,  una  già  da  tempo  genera- 
ta , e formata  prqjjima  alla  ripa  QJCR  , per  cui  ne  fe- 
guì  r acqaijio  al  predio  Ky  contiguo  alla  ripa  QKR;  e 
r altra  nuovamente  generata  tra  della  prima  , e le  ripe 
oppofie  YOPL  j JQR  ; fi  domanda  dividere  la  nuova 
apredj , a’  (^uali  Je  ne  appartiene  ! acquifo . 

Ponghiamo  , per  efemplo  , che  nell’  alveo  di  un  pubblico 
fiume, e nel  luogo  lYLR  fiafi  generata  Tlfola  alluviata  ACDB, 
la  quale  per  la  pofizione  proflima  alla  ripa  QKR  fiali  acqui'fiata 
al  predio  QKR  ; ponghiamo  inoltre,  che  dopo  di  qualche  tem- 
po altra  Kola,  EFGHE,  fiafi  generata  nel  luogo  medefimo,  avan- 
ti della  prima,  e delle  ripe  YML,  IQ&  j e finalmente  ponghia- 
mo j che  fien  contigui  alle  ripe  contrappofte  i predj  YÓ  , OP  , 
PL  , la  fronte  della  prima  Ifpla  BCA  , e nella  rimanente  I& , 
la  parte  &Q  del  predio  RQ,  ed  il  predio  IQ. 

Si  faccia  efatta  pianta  icnografica  del  luogo  YLRI,  e del- 
le  oe  nrrazioni  alluviate  in  Ifola  nell’alveo  del  fiume' pubblico  , 
nella  quale,  pccome  dicemmo  , ( ^.  1 1 2.  preced.  ) fien  delincate 
le  Tfole  ACBD,  EFGHE  co’loro  precifi  capi  A,B;  E,G,.  ed  i 
termini  delle  latitudini  naturali  0,P,R,Q,  con  tutti  gli  acciden- 
ti naturali  del  tripartito  filone,. e fuoi  verfi  . 

Producafi  la  capitale  EG  retta  , tra  de’  fuoi  capi  E,G  , ed 
indi  ( Lib.  g iii  ) fi  ricerchi,  e deferiva  la  determinatrice 
TVZ,  dividente  per  metà  l’alveo  nel  luogo,  tra  la  fronte  della 
prima  Ifola  ACD,  e la  ripa  WPL  * la  quale,  per  le  cofe  di- 
moftrate,  prefigge  colla  fua  pofizione  la  terminazione  degli  acquifti 
a’  poderi  WL  , e alla  prima  Ifola  ACB:  ciò  fatto  col  metodo 
fteffo  fi  ricerchi  , e deferiva  la  continuazione  della  determinatri- 
ce TSX  , dividente  per  metà  l’alveo  nel  luogo,  tra  la  ripa  YW, 
e la  ripa  1&  ; la  quale,  per  le  ragioni  medefime , prefigge  colla 
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Tua  pofizione  la  terminazion  degli  acquifli  a’ predj  YW,  ed  I&  , 

Da’ termini  ( Lib.  ii^  ) della  naturai  latitudine  A, 

e B,  della  prima  Ifola  ACBD,  fi  abbafiino  le  lince  dividenti  Ic- 
galidrauliche  BG  , Ab,  perpendicolari  fulla  capitale  EG  , e da* 
rimanenti  termini  naturali,  di  tutte  le  latitudini  de’predj  P,0,Y; 

fi  faccia  lo  ftelTo  , onde  faran  determinate  le  latitudini 
legalidrauliche  potenziali,  Ea,  corrifpondente  alle  naturali  YO  , e 
IQ;  la  ab,  alla  OW , e Q&  ; labe,  alla  WP;la  c G,  alla  PL^ 
e tutta  la  b G , alla  AB  j e finalmente  le  medefime  ordinate  di- 
videnti legalidrauliche  , prodotte  a dirittura  infino  ad  interfecare 
la  determinatrice  ne’  punti  X,S,T,V,Z,  prefiggono  , per  le  cofe 
dimoftrate  ( Lib.  g io6  ),le  parti  legalidrauliche  dell’Ifola, 
che  fi  acquiftano  a’poderi,  a cui  fpettano  * cioè  a dire,  la  parte 
XS  e X , al  predio  IQ;  la  parte  ST  te,  al  predio  Q&  ; la  parte 
TVZGHt,  airifola  eonfolidata  ACBD;  la  parte  ZuV, al  predio 
LP  ; la  parte  uVSs,  al  predio  PO;  c la  parte  sSXE  j al  pre- 
dio OY.  Che  E.  da  F. 

§.115.  A V V E R T. 

Non  iflimammo  procedere  alla  combinazione  di  altre  pro- 
pofizioni , affin  di  non  arrecar  noja  agli  umani  Leggitori  ; men- 
tre ognun  vede  effer  quello  un  generai  canone,  a ben  ficuramen- 
te  rifofvere  tutt’i  cafi  poffibili , che  naturalmente  fi  potran  dare 
per  la  divifione.,  gd  affegnazione  delle  Ifole  alluviate  ne’  fiumi 
pubblici  variabili  , 
s . ■ ' ' 
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CAP.  V. 


Delle  dottrine  che  prefiggono  1*  appar- 
tenenza degli  alvei  abbandonati  da* 
fiumi  pubblici  variabili  ; della  di- 
vifione  legale  matematica  ; e 
delPafTegnazione  legalidrau- 
lica  degli  alvei  medelimì 
a’  predj  contigui . 

iió.  o s S E R V A z. 

Sulle  generali  dottrine^  che  prefggono  V'dppar- 
tenenza  legale  degli  alvei  abbandonati 
da'  Jiumi  pubblici  variabili . 

Noi  già  reiterate  volte  ragionammo  l’origine,  e la  forma- 
zione degli  alvei  abbandonati  de’ fiumi  pubblici,  e dimoftrammo 
( Lib.  8 loi  ) addivenir  eflì  , per  le  leggi  dell’  Ordine  di 
confervazione  , da  quell’azione,  in  cui  le  acque  difcorrenti  non 
potendo  fuperare,  o diftruggere  gli  oftacoli  refiflenti  , infenfibil- 
mente  agumentati  fcorza  a fcorza  per  la  intera  larghezza  dell’ 
alveo,  producono,  che  il  fiume  nel  mafllmo  naturai  rigore,  in- 
contrando meno  forza  refiftente  in  una  delle  ripe  , che  negli  oftacoli 
alluviati  fatti  nel  luogo,  a mifura  delle  circoftanze  vi  incorre,  e 
colle  forze  affondante  , e dilatante  rompe  il  luogo  medefimo  , aprendo- 
li tratto  tratto  nuovo  alveo  al  continuo  , e fucceflivo  corrimenfo 
a’ luoghi  inferiori . Quindi  in  atto  del  maflìmo  rigore  : ficcome 
il  fiume  precipitofamente  incorrendo  tra  delle  condizioni  delle 
materie  diverfe,  e tra  delle  varie  circoftanze  luogali,  vi  ftabilifce 

Tom. III.  Pp  col 
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col  nuovo  alveo  le  nuove  naturali  ripe  fra  de’  terr  itorj  convlci- 
ni , infino  a ftabilirfi  in  equilibrio  ( Lib.  8 §.  102  , e feg.  ) 
col  fondo,  e colle  ripe  medefime;  così  T alveo  antico  dall’atto 
medefimo  rimane  irregolarmente  abbandonato  , e riempiuto  di 
manifefte  piarde  , e di  depofiti  alluviati  , talmente  , che  rende 
vano  ogni  fpediente  architettonico  idraulico  , ed  ogni  precetto 
di  arte  a farlo  ritornar  difcorrcnte  fopra  dell’antico  fondo. 

Quefìi  operati  dalla  Natura  univerfale  producono,  a mifura 
delle  circoftanze,  due  diverfi  effetti  legalidraulici  ; o che  T alveo 
( Lib.  8 §.  100.  ) del  pubblico  fiume  rimanga  perpetuamente 
abbandonato  , e allora  ( Lib.  g 88  ),  per  dritto  delle  Genti 
pofittvo  , mutando  col  fatto  la  fua  legai  natura  di  pubblica  ap- 
partenenza, fi  prefigge  ( Lib.2  §,^2  j al  dritto  privato:  o che 
1’  alveo  del  pubblico  fiume  rimanga  temporaneamente  abbando- 
nato , ed  indi  rimettafi  nello  flato  di  prima;  c allora,  per  drit- 
to delle  Genti  neceffario , punto  non  mutando  nell’  intera  azione 
la  fua  pubblica  natura,  continua  ( Lib.2  §.  ^3  ) nell’ efiere  del 
pubblico  dritto  . 

I18. 

Quindi  è manifeflo  , ficcome  altrove  dicemmo  , ( Lib.  2 
<54,  6’$  ) che  tutti  gli  alvei  per  gli  quali  difcorrono  fiumi  pub- 
blici , per  dritto  delle  Genti  , fono  del  pubblico  dritto  ( L.  7 
^deo  novus  D,  De  acquir.  ver.  dom.  ) , infinochè  vi  perdura 
in  qualunque  modo,  e con  qualunque  quantità  un  tal  confluvio 
perenne  a’  luoghi  inferiori  ; a cagionchè  eflendo  le  acque  peren- 
ni del  pubblico  fiume  della  pubblica  appartenenza  , e dell  ufo 
univerfale  ; neceffariamente  ( L.  i.  ^Ait  prator  %At  ft  vQv{.quia 
impojjibile  D.  De  fiumin.  } anche  gli  alvei  , che  li  contengono 
difcorrenti  fon  , per  dritto  delle  Genti , del  pubblico  dritto . 

§.  iip.  C O R O L L. 

Dunque  fc  le  acque  pubbliche  ceffano  di  fcorrere  per  1 in- 
tera larghezza  di  qualunque  alveo,  o in  tutto  o in  parte  di  fua 
lunghezza;  l’Intero  alveo, o quella  parte  di  eflb  dal  fiume  pub» 
blico  pofitivamcnte  per  l’ intera  larghezza  abbandonato  a ra- 
gion che  ceffano  nel  luogo  le  concaufe  operatrici  , c gli  eifet* 
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tl  * in  confeguenza  cefla  , per  dritto  delle  Genti  , di  piu  efìTera 
del  pubblico  dritto  , prefiggendofi  al  dritto  privato  , per  cui, 
a mantenere  la  felicità  univerfale  , la  Ragion  Civile  determina 
( L.  7 t^deo  quod  fi  tato  D.  De  acqutr.  ver.  dom,  ) , effer 
effi  , per  dritto  di  Alluvione  , di  legittimo  acquifto  a quelli  , 
che  poffeggono  i predj  contigui  alle  inoffiziofe  ripe,  per  la  mi- 
fura  di  latitudine,  dilaminata  appreflb  alle  ripe  medefime  . 

120.  G O R O L L. 

E perchè , giu/la  la ^/perien-^a  continua  , quell’  operato  dalla 
Natura  ne’ fiumi  pubblici  variabili  manifellali  patente  , Tempre 
che  ne’  tempi  di  maflimo  naturai  rigore  , ( e non  già  di  mallì- 
mo  accidental  rigore,  in  cui  i fiumi  accidentalmente  lì  ringorga- 
no , ed  elevano  ) rimanga  il  letto  in  fecco  ; cioè  a dire  , che 
non  vi  dìfcorrano  perennemente  per  qualfivoglia  parte  , anche 
in  pochiffima  quantità,  le  acque  del  fiume  pubblico,  mentre  per 
altra  via  ne  dil'corrono;  perciò  la  dimollrazione  di  elTere  l’alveo 
abbandonato  è patente  ad  ognuno  , allorché  colla  fola  ifpezion 
del  luogo  ne’  tempi  di  maflimo  naturai  rigore  , così  farà  rico- 
nofciuto  , e giudicato . 

§.  I2I.  G O R O L L. 

Dunque , per  lo  difpoflo  dalle  Leggi  Civili  , ( L.  7.  sAdeo 
verf.  quod  //,  e L.  30  Ergo  x/flluvio  D.  De  acquir.  rerum  do* 

min.  ) le  naturali  confluenze  delle  acque  nel  maflimo  naturai 
rigore  negli  alvei,  e i naturali  abbandonamenti  degli  alvei  me- 
defimi  producono  , per  dritto  delle  Genti , che  gli  alvei  in  tali  c 
fimili  flati  da  pubblici  fi  faccian  privati^  e da  privati  pubblici. 

§.  122.  C O R O L L. 

Sicché  rompendo  il  fiume  pubblico  per  altrove  , onde  fi 
formi , e flabilifca  un  nuovo  alveo  , per  lo  difpoflo  dalle  Leggi 
( L.  7.  *^deo  novus  autem  D.  tit.  med.  }:  perchè  tal  nuovo 
andamento  contiene,  e ferve  al  difcorriraento  del  fiume  pubbli- 
co; perciò  quefto  nuovo  alveo  fi  prefigge  al  pubblico  dritto  ; e 
l’abbandonato,  per  dritto  di  *Alluvione  , al  privato  dritto  fi  ap- 
partiene . 
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123,  C O R O L L. 

E fe  dopo  un  qualche  tratto  di  tempo  il  fiume  pubblico 
ftefì'o  fe  ne  ritorna  , per  operato  della  Natura  , nel  primo  abban- 
donato alveo,  lafciando  il  fecondo  perpetuamente  in  fecco  • que- 
llo, gUtJìa  il  dijpofto  dalle  Leggi  Civili  ( L.  7.  ,Adeo  verf.  quod 
fi  D.  tit.  med.  ) acquiftafi  a’ pred;  contigui  alle  inofficiofe  ripe^ 
e l’alveo  antico  novellamente  occupato  dal  pubblico  fiume  , per 
dritto  delle  Genti , nuovamente  fi  prefigge  al  pubblico  dritto  . 

§.124.  P R O P O S. 

Gli  alvei  abbandonati  da\fiumi  pubblici  variabili 
ji  acquìftano  a'  poderi  contigui  alle  inqffi.ciofe  ripe  , per 
lo  rapporto  delle  latitudini  naturali  de'  predj  contigui  , 
colle  latitudini  legai  idrauliche  potenziali  ^ 
capitale . 

Efiendofi  dimoflrato  ( Lib,  8 lOi  ) che  gli  alvei  ab- 
bandonati de’fiumi  pubblici  fono,  per  le  leggi  dell' Ordine  dì  con^ 
fervagione  , neccfiarj  rilultati  dagli  effetti  degli  accrefci menti  al- 
luv  iati  fui  letto  di  elfi,  e in  un  tal  luogo  prodotti  in  forma  di 
nafcolle  Alluvioni  , e di  occulte  Ifole  non  terminate  , che  con- 
fufamcnte  per  le  condizioni  delle  materie  , e per  le  circofianze 
luogali  fi  generano,  e formanò  j quelle  col  tratto  de’ tempi  dal 
ritardamento  delle  velocità  ( §.  116  preced.  ) del  fluido  difccr- 
lente  fi  agumentano  , e dalla  fuccefliva  minorazione  delle  con- 
caufe  operanti  fi  unifeono,  fi  alzano,  e fi  fortificano  , per  cui 
giungono,  al  termine  della  confumazione  dell’azione,  a rinferrar- 
ne  r intera  larghezza  dell’  alveo  nel  pollo  luogo  , e in  confa- 
guenza  , a rimanere  in  fccco , e abbandonato.  In  quello  flato,  il 
fiume  nel  malììmo  naturai  rigore  non  effendo  fufficiehtc  a lupe- 
rar  la  forza  refftente  dell’  univerfale  oflacolo  alluviato  , agifee 
Culle  forze  unite  di  dilatante,  e aflondante  per  gli  luoghi  meno 
refiflenti  delle  ripe  , e in  dove  quelle  fuperano  la  refiflenza  di 
quefle , ivi,  ficcome  offervammo  , rompono  , ed  apronfi  nuova 
via  al  perenne  difeorrimento  a’iuoghi  inferiori  : e perchè  fu  bea 
anche  dimoftrato  ( Lib.  8 §,  loi  ) eflèrc  gli  alvei  perpetua- 

in  en- 
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jente  abbandonati  della  ftelfa  getierazione  e produzione  degli  ai- 
ri depofiti  alluviati , che  naturalmente  ftabiUfconfi  fui  fondo  de’ 
dumi  pubblici  variabili;  perciò  anche  efli,  per  dritto  delle  Genti  ^ 
feguono  le  medefime  determinazioni,,  col  medefimo  obbietto,  nell’ 
uniforme  fine;  ed  in  confegue^za  , dritto  dì  ^iuvione  , giufla 
il  difpofto  dalle  Leggi  Civili  ( L.  7-  >Adeo  verf.  q»od  ft  D.  De 
acquir.  ver.  domin.  Iftit.  Imp.  L.  2 TTit.  I quod  /? , ed  altrove) 
a’ pofieditorl  de’ pred)  contigui  fi  acquiftano , per  lo  modo,  o mì- 
fura  delle  latitudini  ( Lib.  y 50  , e 51  ) , che  fono  apprefib 
alle  inofficiofe  ripe , combinate  colle  potenziali  legalidrauliche 
fulla  capitale  prefiffe.  Che  E.  da  D. 

125.  P R O P O S. 

Tutti  gli  alvei  perennemente  abbandonati  da' fiumi 
pubblici  , per  quanto  è V abbandonamcnto  in  lunghezza  ; 
fi  divide  per  metà  nella  larghezza  ; afjinchè  colla  deter- 
minatrice  fi  prefigga  l'acquifto  di  una  metà  a' predj  con- 
tigui all'  inofficioj'a  ripa  fuperio're  ^ e l'  altra  metà 
a predi  contigui  alla  inferiore  . 

Altrove  dicemmo  f Lib.  S loi , e fég.  ^'Llb.  g 90) 
c qui  ripetiamo,  che  elfendo  flari  i fondi,  e le  ripe  del  fiume,, 
prima  dell’abbandonamento  , continuamente  efpofie  con  legale 
eguaglianza  alle  fucceffive  incidenze,  e riflefiioni  del  filone,  col- 
luviante  col  fiume  ; in  confeguenza  delle  cofe  dimofiratc,  alle; 
medefime  , e per  effe  a’  territori  contigui  , anche  con  legahj' 
eguaglianza,  ceffata  l’azione  , debbonfi  gli  acquici  dell’  àlveo 
abbandonato  : e'  perchè  quella  legale  eguaglianza  combinata  cò- 
gli operati  dalla  Natrtra  , tra  le  condizioni  delle,  materie  , e 
tra  delle  circoflanze  luogali  ( Lib.  8 §.  108,  iii,  Ii8  , ec.  ) 
è indeterminabile  nel  luogo  dell’  effetto  , per  le  azioni  varie'  fe- 
guite  or  più,  or  meno  In  una  parte,  e nell’ altra  delle  ripe  polle 
all’ univerfale  difeorrimento ; perciò,  effendo  1’  alveo  abbandona- 
to il  luogo  medefimo  delle  Iconofciute  azioni  già  finite;  l’alveo 
fieffo  deefi  all’  eguaglianza  legale;  ed  in  confeguenza  del  drit- 
to delle  Genti,  per  dritto  di  alluvione  , fi  divide  per  metà  l’ab- 
bandonato Ietto  , onde  colla  deterrainatrice^fi  acquifii  ( 

‘ " ' ' pre- 
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preccd.  ) una  metà  a’ predj  contigui  alla  ripa  fuperiore  , c T al- 
tra a’  predj  contigui  alla  inferiore  . Che  E . da  D . 

§.  12(5.  C O R O L L. 

E le  ripe  inofficiofe,  ( Lib.  <?  §.  j mutando  anch’ eflc 
la  lor  prima  legai  natura  ,.<ome  di  ogni  altra  cola  privata  fi 
ac(juillano  in  pieno  dominio  da’  pofleditori  de’predj  medefimi , a 
cui  fi  appartenevano  col  dritto  di  proprietà  limitata . 

§.  I27*  C O R O L L.  Tav.S.  Fig.x^Q^ 

Quindi  univerfalmente  deduciamo  , a feconda  del  noftro  ca- 
none generale  , che  fe  ( Lib.  g §.51,  e feguen.  ) farà  prodotta 
una  linea  retta  dal  punto  G al  punto  H , termini  prefifli  alla  me- 
tà delle  larghezze  terminali  AB  , oE  , dell’  alveo  abbandonato 
AME,  oQB,  ne’ luoghi  dell’ incominciamento  , e del  fine  dell* 
abbandono;  la  linea  retta  GH  ( Lib.  9 §.  44  , 45  ) è la  ca- 
pitale dell’alveo  abbandonato,  in  cui  fi  comprendono  tutte  le  la- 
titudini legalidrauliche  potenziali  , combinate  colle  latitudini  o 
lati  naturali  de’ predj,,  porti  appreffo  alle  inofficiofe  ripe  AME  , 
BQo . 


§.  128.  G O R O L L. 

In  oltre,  fe  da  tutte  le  naturali  infleffioni  delle  inofficiofe 
ripe,  AME  , BQo,  ( Lib.  8 §.  io<5,iir  } fi  menino  ad  ango- 
li, retti  fulla  Capitale  GH,  le  ordinate  normali  li,  KkB  , pPS, 

L 1 T , MQV  , r R W , N n F , O o ; e querte  , per  quanto  è la 

larghezza  dell’alveo  ne’ luoghi  li,  Kk,  pP,  LI,  MQ,  rR  , 
Nn,  Oo,  fi  divideranno  in  due  eguali  parti  ne’ punti  i,  2,3,4, 
5,0,7,  8,  fra  de’quali  farà  condotta  la  curva  1,5,8,  ec.;  querta 
( Lib.  ^ 112  ) è la  determinatrice  , dividente  per  metà 

r abbandonato  alveo  , e prefigge  colla  fua  pofizione  gli  acquirti 
de’  predj  contigui  alle  inofficiofe  ripe  . 

§.  izp.  C O R O L L. 

E finalmente,  ( Lib.c?  §.  58 , e feg.  ) fe  da’ termini  delle 

latitudini  naturali  de’  predj  contigui  alle  ripe  fi  meneranno  le 

linee  dividenti  legalidrauliche  , ordinate  ad  angoli  retti  fulla  ca- 
pitale, e terminare  nella  determinatrice,  dividente  per  metà  l’al- 
veo aobandonato  ; quefìe  ( Lib.  g‘^,  61  » e feg.  ) prefiggono  i 
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feparati  acquici  a’predj  appreso  alle  inofficiofe  ripe. 

§.  130.  C O R O L L. 

Dunque  ogni  parte  legalidraulica  dell’  alveo  abbandonato  , 
che  fi  acquifta  ad  ogni  predio  contiguo,  è confinata  dalla  deter. 
minatrice,  dividente  per  metà  l’alveo , dalle  dividenti  legalidrau* 
liche,  e dal  lato  naturale  del  predio,  a cui  fi  acquifia. 

i. 

iqi.  P R O P O S.  Tav’S.Fìg.ióo. 

Dato  qualunque  alveo  abbandonato  AME  oQB  da 
jìume  pubblico  XX;  fi  domanda-  ricercare  in  ejfo  la  de^ 
terminatrice, , che  dividendolo  per  metd^  > colla 

delineazione  , gli  acquifti  legalidraulici  delle  parti  apre- 
dj  contigui , 

r j» 

Tra  de’ termini  A,B  , o, E,  delle  larghezze  dell’alveo  abban- 
donato ( Lib.p  127  ),  fi  rnenino' le  rette  AB,oE,le  qua- 
li dividanfi  in  due  eguali  parti  ne’punti  G,H;e  fra  di  effi  prò- 
ducafi  la  retta  capitale  GH.  * , 

Da  tutt’i  punti  delle  naturali  infleffioni  delle  ripe  ( Lib. 
p 128  ) I,K,L,M,N,0  ; P,R,  ec.  fi  faccian  cadere  le  ordina- 
te normali  li,  Kk,  pPS,  LIT,  MQV , rRW  , NnF,  Oo, 
perpendicolarmente  fulla  capitale  GH  • lé  quali  così  lineate  a 
dirittura,  determinano  le  larghezze  dell’  alveo  in  tutt’  i luoghi 
inflefiì  di  fua  figura  . 

Ciafcuna  linea  normale  , per  quanto  fi  diflende  ne’  luoghi 
della  larghezza  dell’alveo  abbandonato  li,  Kk,  pP , Li,  MQ, 
rR,  Nn,  Oo,  dividafi  per  metà,  ne’punti  i,  2,  q,  4,  5,  <5,  7,  8 * 
e quelli  ( 124  preced.  ) fono  i punti  terminali  della  deter. 

minatrice . • 

Da  punto  a punto  terminale  fi  delinei  la  curva  G,  1,2,  q» 
4»  5)  7i  8,  H , la  quale  principiando  dal  punto  G'  metà  della 
larghezza  AB,  e continuandoli  per  tutt’i  punti  terminali  finifcc 
nel  punto  H , metà  della  larghezza  o E ; e quella  per  le  cofc 
dimollrate  ( Lib.  g §.  125  ) è la  domandata  determinatrice , 
dividente  per  metà  l’alveo  abbandonato'  ed  in  confeguenza  pre- 
1 colla  fua  pofizione  , il  confine  degli  acquilli  legalidrau- 
Uci  a’predj  contigui  alle  inofficiofe  ripe.  Che  E.  da  F. 

§.132. 
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§.132.  P R O P O S.  Tav.S.Ftg.iói. 

Dato  qualunque  alveo  abbandonato  , fi  domanda  di^ 
v'iderlo  fra  de  compoff editori  de  predj  alle  ripe  contigui^ 
c afjcgnarne  le  corrifpondenti  parti  legai  idrauliche  * 

Ponghiamo  pei-^efemplo  che  il  fiume  XX  abbia  perenne- 
mente  abbandonato  l’alveo  PBRTIKV,  dal  luogo  PV,  al  luogo 
RT;  e ponghiamo,  che  all’  attorno  dell’  abbandonato  alveo  vi 
fileno  i poderi  A,B,  C;  D,  E,  F , le  cui  latitudini  naturali  an« 
preflb  alle  ripe  fieno  RG  , GH , HPj  TI,  IK , KV. 

Si  formi  efattiffima  pianta  icnografica  dell’  alveo  , e delle 
fue  adjacenze  ( ficcome  infegnammo  nell’  Iftit.  dell’  Architet. 
Civile  Lib.  5.  Cap.  3 ) nelle  quali  fìenvi  con  precifione  deli- 
ncate tutte  le  inflelfioni  delle  ripe  , i termini  delle  latitudini 
naturali  de’ poderi  contigui,  e l’andamento  dell’alveo,  con  ogni 
altra  opportuna  circoftan2a. 

Dividanfi  le  larghezze  del  principio  , e del  fine  dell’  alveo 
abbandonato  ( Prop.  preced.  ) in  due  eguali  parti , ne’  punti  S, 
Q,  tra  di  quelli  capi  del  naturai  effetto  fi  produca  la  capitale 
SQ.,  ed  indi  fi  ricerchi  la  delineazione  della  determinatrice  , di- 
vidente per  metà  l’alveo,  prefiggendola  colla  curva  Q_ONMLS. 

Da’ termini  G,H^  K,  1 delle  latitudini  naturali  de’  predj 
appreffo  alle  ripe  RG , GH,  HP;  VK , Kl,  IT,  fi  menino  le 
linee  dividenti  legalidrauliche  GL,  HN,  KO , IM , perpendico- 
lari filila  capitale  SQ.  , ed  a dirittura  prodotte  infino  ad  inter- 
fecare  la  determinatrice,  ne’punti  L,M,  N,  O;  le  quali  prefiggo- 
no i confini  degli  acquifti  delle  parti  legalidrauliche  apparte 
nenti  a’ predj  contigui;  cioè  a dire  , la  parte  RGLS,  terminal 
dalla  determinatrice  SL  , dalla  ripa  RG  , e dal  fiume  RS  , r 
predio  A;  la  parte  GLMNH,  al  predio  B;  la  parte  HNOQ.I 
al  predio  C;  la  parte  QOKV,  al  predio  F;  la  parte  ONMIK,  a 
predio  E ; e la  rimanente  parte  IMLSTf,  al  predio  D.  Che  I 
da  F. 

FINE  DEL  IX.  LIB.  E DEL  III.  TOMO 
DELLE  ISTITUZIONI  DI  AR- 
CHITETTURA  IDRAU- 
LICA. 
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